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I. Die Beobachtungen auf den Reisen i. 

In Pamir (38" 17' bis 40" 3' N. Br., 72" 7' bis 75" 7' E. L.) 23. Febr. bis 20. April 1S94 . 2, 
In Pamir ( 37 " 43 ' bis 39" 28' N. Br., 72" 47' bis 76" 18' E. L.) 21. Juni bis 19. Okt. 1894 6. 
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Im dstlichen Turkestan von der Gegend von Kaschgar langs der nordlichen Boschung 
des Kwen-Luen nach Jarkent (38*’ 23' N. Br. und 77® 15' E. L.) und Chotan (37® 

7' N. Br., 79** 54' E. L.), sodann langs des Chotan-darja nach Ak-tschakma (37'’ 

45' N. Br., 80 ° 32' E. L.) durch die Waste nach Kotschkor-aghil am Kerija-darja 
(37'" 41' N. Br., 81** 37' E. L.) langs des Kerija-darja und durch die Wuste uber 


Tarim nach Schah-jar (41® 14 .' N. Br., 82® 34' E. L.) 14. Dec. 1895 bis 26. Febr. 
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Von Schah-jar nach Kara-schar und Korla (41® 44' N. Br., 86* 9' E. L.) 26. Febr. bis 
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Von Korla nach dem Tarim-Delta und Kara-koschun (Abdal 39° 31' N. Br., 89° i' E. 


L.) und sodann durch Tscharklik (39® 2' N. Br., 88® o' E. L.) und Tschertschen 
(38*9' N. Br., 85*28' E. L.) nach Chotan (37*7' N. Br., 79*54' E. L.), 21. Marz 

bis 29. Juni 1896 64- 

Von Chotan langs der nordlichen Boschung des Kwen-Luen nach Kapa (37® 15' N. Br., 

84® 47' E- L.) und sodann liber dem bstlichen Kwen-Luen durch Tsajdam nach 
dem nordlichen TJfer des Koko-nor (37* 16' N. Br., 99“ 52' E. L.), 29. Juni bis 9. 


Nov. 1896 . . . • 78. 

Vom Kokb-nor weiter ostwarts nach Si-ning-fu (36*37' N. Br., 101*47' E. L.), Liang- 
tscheo (37® 59' N. Br., 102® 47' E. L.), Ning-scha (38® 30' N. Br,, 106“ 16' E. L.) 
und Pao-t’o (40® 37' N. Br., 110° i' E. L.) bis nach der Gegend von Peking (40® 

N. Br., 116® E. L.), 9. Nov. 1896 bis i. Marz 1897 102. 

Von Osch (40® 33' N. Br., 72® 47' E. L.) durch Pamir nach Kaschgar (39® 28' N. Br., 

75® 58' E. L.) und sodann nach Lajlik (38® 59' N. Br., 77® 34' E. L.) am Jarkent- 
darja (Tarim), 25. Juli bis 17. Sept, 1899 1 16. 
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86° 51' E. L.), 17. Sept, bis 7. Dec. 1899 sodann am Jangi-kdl mit Umgegend 
bis 19. Dec. 1899 124. 

Vom Jangi-kol sudwarts durch die Wuste nach Tscliertschen mit Umgegend (37*/®" bis 
38^/3° N. Br., 84° bis 86° E. L.) und sodann langs des Tschertschen-darja nach 
Basch-aghis (39° 33' N. Br., 88° 6' E. L.), weiter nach Ajagh-arghan (40“ 9' N. Br., 

88° 20' E. L.) und zuruck nach Jangi-kol, 19. Dec. 1899 bis 24. Febr. 1900 . . . 138. 

Vom Jangi-kdl ostwarts nach Altraisch-bulak (40" 57' N. Br., 89° 59' E. L.), sodann 
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VORWORT. 

Die hier veroffentlichten meteorologischen Beobachtung-en Dr. Sven Hedins 
umfassen, wie ersichtlich, die Dauer seiner zwei letzten Reisen in Central-Asien, die 
erstere vom 23. Februar 1894 bis den i. Marz 1897, jedoch mit einigen kiirzeren 
Llicken, namlich vom 21. April bis den 20. Juni 1894, vom 20. Okt. 1894 bis den 
16. Febr. 1895, vom 2. bis den 10. Mai, vom 21. Juni bis den 9* Juli und vom 4. 
Okt. bis den 13. Dec. 1895; die zweite ohne Liicken vom 25- Juli 1899 bis den 
12. Juni 1902. Die erstere Reise enthalt also 823, die zweite 1053 und beide 
zusammen 1876 Tage oder 5 Jahre und 51 Tage meteorologischer Beobachtungen. 
Wahrend der zweiten Reise wurden an 393 dieser Tage an zwei verschiedenen 
Orten gleichzeitige Beobachtungen ausgefuhrt, indem Dr. Hedin seine Karawane in 
zwei Teile teilte, wo von der eine meistens an einer fasten Station liegen blieb, der 
andere reiste. Ausserdem wurden ein Barograph und ein Thermograph mitgebracht, 
welche sowohl wahrend der Fahrt auf dem Fluss Tarim als auch an den festen Stationen 
und zwar wahrend 565 Tage — nur mit einigen Liicken wegen zufalligen Stillstehens 
der Uhre — in Thatigkeit gehalten wurden. Hierdurch wird der Werth der Beob- 
achtungen wahrend der zweiten Reise bedeutend vermehrt. 

Von dieseii Beobachtungen wurden die meisten in Gegenden ausgefuhrt, die 
bisher in meteorologischer Hinsicht ganz unerforscht sind, namlich die grossen 
Gebiete von Central-Asien, die dem Chinesichen Reich zugehoren, Pamir, Ost- 
Turkestan, Tibet, Tsajdam, Nan-schan, Ala-schan, Ordos. 

' Nur wahrend einiger Monate wurden die Beobachtungen in mehr bekannten 
Gegenden, in dem russichen Pamir, in Kaschgar und Leh gemacht. Diese Beob- 
achtungen sind desswegen niitzlich, weil sie eine direkte Vergleichung mit den 
officiellen russischen und brittischen Beobachtungen gestatten. 

Die genannten Gebiete Central-Asiens waren nicht nur in meteorologischer, 
sondern auch in geographischer Hinsicht nahezu unbekannt, und dadurch wurde die 
Bearbeitung der hier veroffentlichten Beobachtungen viel erschwert und verzbgert, 
indem fur jede Station die geographische Breite und Lange sowie die Seehohe vor 
der Veroffentlichung, wenn mbglich, ermittelt werden mussten. Dabei waren die 
astronomischen, kartographischen und meteorologischen Arbeiten meistens mit einander 
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so eng verkniipft, dass die eine nicht vor der anderen abgeschlossen werden konnte. 
Dieser Umstand erklart den von Dr. B. Hassenstein^ bemerkten Mangel, dass eine 
Bearbeitung der von Dr. Hedin wahrend seiner ersteren Reise ausgefiihrten baronie- 
trischen Hohenbestimmungen nicht von mir im Jahre 1899 fiir Petermanns Mitteilungen 
ausgefuhrt werden konnte. 

Wegen dieser Schwierigkeit war es auch nbthig die VerofFentlichung dieser 
liberaus wertvollen Beobachtungen in zwei Teile zu teilen. Der jetzt erscheinende 
Teil I enthalt die Beobachtungen- Der Xeil II wird erstens den vollstandigen Bericht 
liber die bei der Bearbeitung dieser Beobachtungen verwendeten Methoden enthalten, 
und zweitens auch die klimatologischen und allgemein-meteorologischen Krgebnisse, 
die aus den Beobachtung-en abzuleiten sind. Ks versteht sich von selbst, dass diese 
Ergebnisse mit der von Dr. Hedin gleichzeitig verofFentlichten Bearbeitung der 
geographischen Beobachtungen im innigsten Zusammenhange stehen. 

* B. Hassenstein, Begleitworte zu den Karten, s. 382 von JErg^anziin^slfand ^XVfl I flfejTf. 
xsx) zu j 4 .. JPeter? 7 ianns Mitteilun^eu^ Gotha 1900. 

Stockholm in August 1905. 

Nils Ekholm. 
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Erlauterungen zu den Tabellen der Beobachtungen. 

In der ersten Abteilung: /. Die Beobachtungen auf den Reisen sind die Stationen nach 
Zeit und Ort geordnet; wo die Breite und Lange fehlen, kann man also dieselben naherungs- 
weise durch Interpolation bestimmen. Die astronomisch bestimmten Breiten und Langen sind 
fett gedruckt; die ubrigen sind der Karten entnommen. 

Die Seehdhen sind aus den meteorologischen Beobachtungen berechnet; es bezeichnet 
n die Zahl dieser Beobachtungen. Wo n nicht angegeben ist, ist fur die Berechnung der 
Seehohe entweder eine langere Beobachtungsreihe oder auch andere Methoden, wie Abwagung, 
Gefalle der FlUsse, zur Hiilfe genommen. ^ 

Die mit dem Siedethermometer bestimmten Luftdrucke sind fett gedruckt; die ubrigen 
Werthe sind an den Aneroiden abgelesen und mit Hiilfe des Siedethermometers korrigiert. 

In einigen Fallen ist der Ablesung des feuchten Thermometers ein kleines vo voran- 
gesetzt. Dasselbe bezeichnet, dass bei Berechnung der Feuchtigkeit die Annahme gemacht 
wurde, dass das Thermometer, obgleich die Temperatur unter dem Gefrierpunkt lag, mit 
flussigem Wasser bedeckt war. 

Die Windstarke wurde von Dr. Hedin und seinen Gehulfen nach einer zehngradigen 
Skala geschatzt. Vermittelst vieler gleichzeitig ausgefuhrten Anemometerablesungen ist es 
aber moglich gewesen, die geschatzten Windstarken naherungsweise in Windgeschwindigkeit 
umzurechnen, wie folgende Tabelle anzeigt. Zum Vergleich sind die entsprechenden Werthe 
der Beaufort-Skala zugefugt. 


Dr. Hedins 

Windgeschwindigkeit, 

Beauforts 

Windstarke-Skala. 

Meter pro Sekunde. 

Windstarke-Skala. 

0 

0 

bis 0.5 

0 

I 

0.5 

» i.s 


2 

1.5 

» 3-5 


3 

3-5 

^ 5 

2 V2 

4 

5 

» 7 

3^1; 

5 

7 

» 8.5 

4‘A 

6 

8.5 

» 10.5 

S'A 

7 

10.5 

» 12 

6 

8 

12 

» I 3 -S 

7 

9 

I3-S 

» 16 

8 

10 

. mehr 

als 16 

9 und mehr. 


In der Kolumne der Bemerkungen sind die gemessenen Windgeschwindigkeiten, mit v 
bezeichnet, eingefuhrt. 

Ausser den gewohnlichen internationalen Witterungszeichen (#, zs., ^ i_j, ^ u. s. w.) 

wird auch das Zeichen benutzt, das Staubnebel oder stauberfullte Luft bedeutet. 

* Vergl. dieses Werk, Vol. II, S. 585. 
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In der zweiten Abteilung: II, Die Deobac/Uungen a7t de7i fcsten Statio?i€fi werden die 
mit dem Siedethermometer bestimmten Luftdrucke fortwahrend durcli fette Schrift bczcichnet; 
sonst bedeuten fette Lettern in dieser Abteilung Maximum oder Minimum. In den Xabell- 
kbpfen bedeuten cp die Breite, X die Lange, die Reduktion des Q uecksilberbarometcrs 

auf normale Schwere, wobei der zugehdrige Barometerstand zwischcn Klammcrn beigcfiigt ist, 
Hb die Seehohe und ht die Hohe des Thermometers tiber dem Boden. Uebrigcns ist die 
Bezeichnung dieselbe wie in der Abteilung I. 

Die in der dritten Abteilung: III. Die Ai{f:seichn?cng-efi der JMeteoj-o^j'aphcn gcgcbencii 
Stundenwerthen, Maxima und Minima des Luftdruckes und der I^ufttcinpcratur sind Ablcsungcn 
eines Barograjohen und eines Thermograj^hen von Richard Frercs, deren Angabcn so gut wic 
moglich nach den Normalinstrumcnten berichtigt wurden. Jedoch war cs nicht moglich dcii 
Kinfluss der Warmestrahlung auf den Therm ographen wedcr zu bestimmen noch auszumcrzen. 

In dieser Abteilung sind nur die Maxima und Minima durch fette Schrift bezcichnct. 
Hb Oder H bedeutet Seehohe; ubrigens ist die Bezeichnung wie oben bemerkt. 

Kursiv bezeichnet tiberall, dass ein Wert durch Intcri)olation crhaltcn oder sonst iin- 
sicher ist. 

Die Zeitangaben sind tiberall nach Ortszeit. 
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Basch-ghumbes .... 

37 48 

73 32 

3,912 

2 


6 

9P 

476.2 

I.o 

“ 1-5 

3 3 ^ 

67 
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und [aft SUindc. 


1* eiichte-. Liift reiiclitigkeit. 

"riioniio- 

meter. I )iim])r- ,, 

(Vic 


' Lajlik . . 


Oase Merket 


3S“ 59' 77 34' M73 


38 54 77 35 1,208165 


Marz 17 10 a 

17 r p 

. 17 9 p 

» 18 7 a 

18 t P 

» 18 9p 

» 19 7 a 

» 19 9 p 

20 7 a 

"> 20 I p 

20 9 p 

» 21 7 a 

» 21 I p 

» 21 9 p 

3> 22 7 a 

» 22 I p 

2> 22 9 p 

» 23 9 a 

^ 23 I p 

» 23 9 V 

5> 24 n a 

24 I j) 

i> 24 9 j) 

25 n a 

*> 25 I p 

:> 25 9P 

26 I u a 

> 26 I p 

26 9 p 

» 27 10 a 

» 27 I p 

» 27 9 p 

» 28 10 10 a 

» 28 I p 

» 28 9 p 

» 29 9 a 

;> 29 I p 

» 29 9 p 

» 30 10 a 

» 30 Ip 


662.7 
660 9 

66O2 

661. 1 

657.1 

^54-5 

652.1 

6523 

654.2 
6534 
654 .y 

654.8 

653-' 

653 .5 

6 57-2 

657.0 

658.0 
6601 

659 ') 

662.6 
665 5 

664.6 

664.1 
6G2.3 
660 5 

660.7 

663.7 
661.4 

660.7 
659' 7 

657-5 



33 46 

25 S -8 

44 2.7 

46 1.9 

39 6.0 

44 3.2 

44 3-0 

27 5-7 

73 1.3 

20 9.9 

25 6.3 

54 2.6 

[8 n.4 

26 6.5 

53 2.9 

20 13.3 

SI 3-8 

45 5-9 

29 9 -> 

41 6-9 

36 91 

35 95 

45 5-8 

31 7-9 

II I3'<i 

59 4 > 

36 96 i 

32 II.0 

SI 5-2 

44 5-5 

44 6-' 

47 5-3 

31 7'8 

21 10.5 

3S 5 -r 

34 7-<> 

18 10.5 

38 6-4 : 

20 lO'O I 

17 13-4 [ 
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Temperatiirextreme 

Aktino meter. 

W i n cl. 

Bewolkimg 

0 — 10 und 

Nieder- 

schlag 

1 

D e m e r k u n g e n. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

- 1.8 







ENE 

I 

10 


— 

— 

27.6 

— 

ENE 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 


- 3 -S 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

36.6 

— 

SE 

I 

n 

0 

r\ 


- 0.9 

— 


— 

— 

0 

n 

0 

n 


— 0.2 



— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

41. 1 

— 

ENE 

I 

0 

.0 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

: X 

2 8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

42.6 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Nahezu klare Luft. 

3-8 


— 

— 

— 

0 

0 

0 

: : 

— 

— 

47-9 

— 

ENE 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

. .® 

3-9 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 

.J 

— 

— 

23.6 

— 

— 

0 

0 

fi 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


68 

— 

— 

— 

ssw 

2 

I 

Dunne Wolkchen. 

— 

— 

28 I 

— 

s 

I 

I 

D:o D:o. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 



— 

— 

— 

WNW 

I 

5 10 


— 

— 

36.5 

— 

NE 

2 

» 10 


— 

— 


— 

— 

0 

= 10 


7-0 

— 

— 

— 

S 

2 

0 





52.5 

— 

s 

I 

0 

5p NNE 4 — 5, dichter Staubnebel. 



— 


— 

NNE 

3 

9 

Sterne lister Grosse kaum sichtbar. 

54 

— 

— 

— 

ESE 

3 

10 

.3 

— 

— 

330 

— 

NE 

4 

10 

,s® 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


9.6 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

.. : 

— 

— 

468 

— 

— 

0 

0 



— 

— 

— 

— 

0 

10 


S -3 

— 

— 

— 

— 

0 

lO 

:..® 

— 

— 

SO.9 

— 

NE 

2 

0 

0 

10 


6.2 







ENE 

2 

0 


— 

— 

46.4. 

— 

ENE 

4 

10 
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Teniperaturextreme 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

! 

B e m e r k u n g e n. 

Min. 

Cels 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels, 

Richtung 

Starke 








ENE 

3 

10 


6.2 


— 

— 

ENE 

I 

10 


— 

— 

Sl.o 

— 

S 

I 

0 


3-8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

1 

Starker Sonnenschein. i 

— 

— 

58.0 

— 

ENE 

I 

0 

D:o D:o. 

S-« 









0 

0 

0 

s 

1 

Wolken und Staub licht. 

— 

— 

564 

— 

— 

0 

4 

1 

Diinne Wolken. ' 

8-7 



— 

— 

NE 

0 

1 

10 

2 


— 

— 

38-9 

— 

NE 

I 

10 


41 





— 

— 

0 

0 

0 

0 

Recht starker Sonnenschein. 

— 

— 

48.4 

— 

— 

0 

4 

.. 

: 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

5 

Schwacher ungleichmassiger Wolkenschleier. 

95 

— 

— 

— 

WNW 

s 

10 

• s 

— 

— 

56.3 

— 

WNW 

4 

10 

.:.f 

— 


— 

— 

— 

0 

0 

Ungewohnlich klare Luft. 

3-0 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

. .0 
: : 

— 

— 

43‘4 

— 

WNW 

I 

ro 

: :i 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

:.‘i 

5-5 

— 

— 

— 

WNW 

— 

10 

o 

— 


56.1 

— 

NW 

2 

10 

.."® 

— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

0 

Ungewohnlich klar funkelnde Sterne. 

I 8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Ziemlich klare Luft. 

— 

— 

60.3 

— 

ENE 

2 

0 

Recht klare Luft. 







— 

ENE 

I 

0 

Sehr klare Luft. 

2.6 









0 

0 

Recht klare Luft. 

— 

— 

47.0 

— 

WNW 

I 

5 

Leichte Wolkchen. 





— 

— 

0 

0 

Recht klare Luft. 

1 

S -4 




— 

WNW 

I 

0 

D:o d:o d:o. 








WNW 

— 

3 

Boen bis zur Starke 5-— 6. Leichte Wolkchen. 

— 



— 

^ — 

NNE 

I 

I 

Weisse Wolkchen am Horizont. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

6 

10 


— 





— 

NNE 

2 

10 

i:;i» 

6.3 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

r:s, der Ort der Sonne Sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

10 

» » » » » 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 

:s:; 


Hedin^ Journey in Central Asia. V: i. 5 
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0 r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

imd Tag 
1895. 

Stunde 

Lufl- 
driick bei 
0° und 
Norinal- 
schwere. 
Mm. 

lAlfl- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Fc VI elites 
Thermo- 
meter 

Cels. 

Meter. 

n . 

Lager III . . 





39’ I' 

78” 4' 

1,089 

2 

April 13 

7 a 

664.9 

9.1 

L7 

Unterwegs . . 





39 6 

78 9 

1,105 

I 


13 

I P 

664.5 

20.7 

96 

Lager IV . . 





39 12 

78 12 

1,132 

2 

» 

13 

9P 

G63.I 

14.9 

5 5 

» . . 





» 

» 


» 

» 

14 

7 a 

663.1 

I 1.4 

48 

Unterwegs . . 





39 17 

78 12 

1,133 

I 


14 

I P 

662.8 

26.6 

1 1.9 

Lager V. . . 





39 19 

78 17 

1,192 

5 


14 

9P 

661.7 

I5-S 

5-4 

» ... 





» 


» 



15 

7.30 a 

661. 1 

16.3 

6.8 

» ... 





» 





15 

I P 

659.4 

28.2 

12. 1 

» ... 






» 




IS 

9P 

659.0 

7*7 

6.6 

» ... 










16 

7 a 

659.2 

12.8 


Unterwegs . . 





39 18 

78 24 

1,238 

I 


16 

I P 

659.2 

30.6 

15-3 

Lager VI . . 





39 17 

78 32 

1,180 

2 

» 

16 

9P 

660.7 

22.9 

I I.O 

» . . 





» 

» 


» 


17 

7 a 

663.0 

1C.5 

7*9 

Unterwegs . . 





39 23 

78 36 

1,174 

I 

» 

17 

1 P 

663.0 

30.4 

IS-3 

Lager VII . . 





39 30 

78 42 

1,162 

2 


17 

9P 

662.9 

13-0 

4 S 

» . . 





S' 

» 

» 

» 

» 

18 

7 a 

665.7 

19-3 

10.4 

Unterwegs . . 





39 35 

78 46 

1,175 

I 


18 

I P 

666.1 

29.S 

14*4 

Lager VIII. . 





39 36 

78 55 

1,169 

2 


18 

9P 

667.0 

16.0 

6.5 

» . . 





» 

» 


» 

» 

19 

7-30 a 

669.3 

21.6 

10.3 

Am Gebirge . 





39 33 

79 0 

1,150 

I 


19 

1 p 

669.1 

29.7 

13-0 

Lager IX . . 





39 33 

79 2 

1,089 

5 


19 

9P 

669.5 

21.5 

1 I.O 

» . . 





» 

» 

» 

» 

» 

20 

• 7 a 

669.5 

21.3 

9.9 

» . . 






» 




20 

I P 

667.7 

33-2 

16.3 

» . . 







» 



20 

9P 

665.6 

19.4 

9-S 

» . . 





» 

» 

» 

» 

» 

21 

7 a 

664.7 

18.6 

1 I.O 

Unterwegs . . 





39 30 

79 S 

1,085 

I 

» 

21 

^ P 

662.7 

32.5 

I5-S 

Lager X, Masar-tagh 


39 26 

79 7 

1,125 

5 

» 

21 

9P 

661.2 

17-7 

12.2 

» 





» 





22 

9-30 a 

663.3 

28.8 

I3-I 






» 



» 


22 

I P 

663.1 

32.9 

14.6 

» 





» 


» 



22 

9P 

660.2 

17.9 

10.7 








» 

» 

» 

23 

7 a 

660.5 

19.6 

10.8 

Unterwegs . . 





39 21 

79 13 

1,264 

I 


23 

I P 

659.0 

31-3 

12.8 

Lager XI . . 





39 14 

79 19 

1,260 

2 


23 

9P 

659.7 

25.0 

1 1.4 

» . . 





» 

» 


» 


24 

7 a 

661. 1 

26.6 

12.3 

Unterwegs . . 





39 14 

79 25 

r,222 

I 


24 

I P 

661.4 

32.4 

14.0 

Lager XII . . 





39 14 

79 32 

1,166 

2 


24 

9P 

66O.0 

19.1 

6.9 






» 

» 

» 

» 


25 

7 a 

660.4 

14-3 

6.6 

Unterwegs . . 





39 14 

79 38 

1,200 

I 


25 

I P 

656.8 

28.6 

12.7 

Lager XIII. . 





39 IS 

79 45 

1,239 

2 


25 

9P 

654.9 

24.6 

10.3 

• • 





» 

» 

» 

» 


26 

7 a 

655-4 

19.7 

10.6 


I LuftI 

Danipf- 

druck. 

Mm. 


2.1 
4.2 
2.8 
3-6 
4 2 

2.5 
3-4 
3-8 

6.7 

3 - 3 

6.5 

4.8 

4*3 

6.6 

2.7 

5.6 

5.8 

3*2 

4- 5 

4.1 

5*3 

4'3 

6.6 

4 - 0 

6.5 

6.0 

8.2 

4.6 
48 
6.5 

5- 9 

3 - 3 

4.4 

4 - 7 

4.2 

2.4 

4.0 

4 - 3 

3*4 

5 - 7 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 

0 — lo'* und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkiingen 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richiung. 

karke 

4-3 

_ 







0 

10 

- die Sonne sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

10 

die Sonne sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

10 


5.8 

— 

— 

— 

—■ 

0 

10 

: ", die Sonne sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

5 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


6.0 

— 

— 

— 

E 

2 

0 

fl 

— 

— 

62.9 

— 

NNE 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


6.2 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

.0 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

0 

.Q 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

i 

9.2 

— 

— 

— 

w 

3 

0 

Sehr klare Luft. 


— 

— 

— 

N 

2 

I 

Einige leichte weisse Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Sehr klare Luft. 

9-7 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

.•!! 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


7-4 

— 

— 

— 

NNE 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

s" lO 


— 

— 

— 

— 

— 

2 

» 10 


17-7 

— 

— 

— 

NE 

8 

0 

Ganz heiter. 

— 

— 

63.5 

— 

SSE 

5 

0 

0 

0 


10.4 







— 

0 

0 

0 

— 



— 

— 

SE bis S 

4 

0 


— 



— 

— 

NW 

I 

0 

Sehr klare Luft. 

10.8 



— 

— 

NNW 

l 

0 


— 



71.0 

— 

NNW 

I 

0 

Sehr klare Luft. 









S 

I 

0 

Sehr klare Luft. 

9.6 

__ 





— 

0 

I 

Leichte weisse Wolkchen im E. 








NNE 

4 

8 

Leichte Wolkchen. 

— 



— 

— 

E 

2 

10 

Umlaufende Winde. 

18.3 



— 

— 

E 

2 

0 

^ n. 

— 







W 

4 

2 

Klarer Himmel im Zenith. 

— 







— 

0 

0 

Ungewohnlich klar. 

7.8 

- 





N 

5 

10 

Umlaufende Winde. 




— 

— 

NE 

4 

10 

:« 5 , Sonne sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

V.li 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

10 

i\\\ 
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0 r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag. 
1895. 

Stimde 

Luft- 
druck be 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tenipera- 

liir. 

Cels. 

P'euchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels 

Luftfeiichligkeit. 

Dampf 

druck. 

mm. 

Relal. 

% 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter 

». 

Unterwegs . . 



39° 14 

VO 

o 

00 

1.301 

I 

April 

26 

ip 

652.1 

32.9 

1S.2 

S 6 

IS 

32.0 

Lager XIV . 



39 12 

; 79 S 3 

1,282 

2 

» 

2 t 

9 P 

652 .S 

2 r.o 

9.6 

42 

22 

14.S 

» 



» 

» 

» 

» 

» 

27 

7 a 

653.0 

20.1 

103 

5-2 

30 

12 4 

Unterwegs . . 



39 n 

79 S8 

1,325 

I 

» 

27 

I P 

651.0 

27.0 

134 

S8 

22 

21 0 

Lager XV . . 



39 10 

80 4 

1,283 

2 


27 

9 P 

653.2 

19 8 

8.1 

32 

19 

14. 1 

» . . 



» 

» 

» 

» 


28 

7 a 

656.9 

18.2 

7-3 

3-1 

20 

12.6 

Unterwegs . . 



39 10 

80 8 

1.230 

I 

» 

28 

1 P 

66 1. s 

t8.6 

8.4 

39 

2S 

12.2 

Lager XVI . 



39 9 

80 14 

1,138 

2 

» 

28 

(030 p 

667.0 

14-3 

6.0 

3 -S 

28 

8.8 

» 



» 



» 

» 

29 

6 a 

669.3 

10.7 

3-8 

3-0 

31 

6.6 

Unterwegs . . 



39 8 

80 19 

1,102 

I 


29 

I p 

669.9 

14.8 

4-7 

2 I 

17 

10 6 

Lager XVII . 



39 7 

VO 

0 

00 

1,064 

2 

» 

29 

8p 

669.1 

12.4 

36 

2.2 

20 

8.7 

» 



» 



» 


30 

7 a 

6669 

8.6 

1.7 

2.3 

27 

6.2 

Unterwegs . . 



39 6 

00 

0 

to 

1,070 

I 


30 

Ip 

664 4 

18.4 

6s 

2.2 

14 

13*7 

Lager XVIII . 



39 5 

80 30 

1,140 

2 


30 

8p 

663.5 

14-3 

4.1 

1.8 

IS 

10.4 

» 

• • 


» 




Mai 

I 

7 a 

661.9 

11-3 

3-6 

2.7 

27 

7-4 

Buksem am 

Chotan- 














darja . . . 

• • 

• • 

38 51 

80 44 

— 

— 


II 

7 a 

— 

26.0 

14.2 

7*1 

28 

18.2 

» 





— 

— 


I I 

Ip 

— 

31-7 

15-3 

6.1 

17 

290 






— 

— 


II 

9 P 

— 

22.2 

I 2 .S 

6.7 

33 

13-4 

I 72 Stunden Weg 

un- 














terhalb Buksem 

am 














rechten Ufer 

• • 

• • 

38 54 

80 44 

— 

— 


12 

7 a 

~ 

20.5 

10.9 

S -7 

31 

12.5 





» 

— 

— 


12 

I P 

— 

32.0 

IS-o 

S.6 

16 

30.1 

» 



» 


— 

— 

» 

12 

9 P 

— 

23-5 

II 0 

46 

21 

17.2 

» 




» 

— 

— 


13 

7 a 

— 

22.1 

1 1.4 

S-S 

28 

144 

» 





— 

— 


13 

I P 

— 

29.5 

13-7 

S-I 

16 

25.9 

» 





— 

— 


13 

9 P 

— 

23-3 

1 1.9 

5-6 

26 

IS -9 




y> 


— 

— 

» 

14 

7 a 

— 

19.5 

9.9 

5.0 

30 

12.0 




y> 


— 

— 

» 

14 

IP 

— 

26.9 

13.6 

6.0 

23 

20.6 

» 





— 

— 

» 

14 

9 P 

— 

20.8 

1 1.7 

6.4 

3 S 

12. 1 

» 





— 

— 


IS 

7 a 

— 

17-3 

9.0 

s-> 

34 

9.8 

» 





— 

— 


IS 

IP 

— 

26.5 

12.0 

44 

17 

21.6 





y> 

— 

— 

» 

IS 

9 P 

— 

20.9 

II -3 

S 9 

32 

12.7 

» 





— 

— 


16 

9a 

— 

25.1 

1 1.9 

4-9 

20 

I9.1 

» 



y> 


— 

— 


16 

Ip 

— 

3O.0 

14.4 

S -7 

18 

26.2 

» 





— 

— 

» 

16 

9 P 

— 

20.2 

95 

4.4 

2 S 

13-4 






— 

— 


17 

7a 

— 

21.4 

10.8 

S.2 

27 

14.0 

» 





— 

— 

» 

17 

Ip 

— 

32.6 

I 7 -S 

8.5 

23 

28.4 





» 1 

— 

— 


17 

9 P 

— 

21.4 

10.0 

4-4 1 

23 

14.8 
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Teniperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10® und 
Nieder- 
schlag 

i 

Bemetkungen. 

Min. 

Cels. 

Max 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Rich tun g. 

Starke. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

i 

12. 1 

— 

— 

— 

WNW 

0 

1 

0 

5 

Wolkenschleier. ' 

— 

— 

— 

— 

NW 

3 

5 

Leichte Wolkchen, nach 8 p heiter. 

— 

— 

— 

— 

WNW 

I 

0 

1 

13-5 

— 

— 

— 

NNE 

9 

10 

® »Buran». | 

— 

— 

— 

— 

ENE 

6 

10 

•: »Buran», »Tuman;>. 

— 

— 


— 

ENE 

S 

10 


9-3 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

*:! 

— 

— 

— 

— 

NE 

7 

10 


— 

— 

— • 

— 

ENE 

3 

10 

.... 

S-i 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

** s 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

. 1 Der Mond schwach ersichtlich. 

2.2 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 





— — 



SE 

2 

10 

..:r 

I 

— 

S 9.8 

— 

S 

3 

0 

10 

0 

..... 

I 3 -I 




NNE 

3 

I 

...jO 

— 

— 

71-5 

— 

ENE 

I 

10 

, .0 

•*«s 

17.2 

— 

— 

— 

NNE 

0 

2 

0 

9 

Leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

. .9 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 


18.2 

— 

— 



NE 

3 

10 

•s, m" 5 a. 

— 

— 

59-4 

— 

NE 

I 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


13*2 

— 

— 

— 

SE 

I 

» 10 


— 

— 

S 9-5 

— 

NE 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

s“IO 


14-3 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 


— 

— 

61.3 

— 

NE 

I 

r\ 

10 

0 

..I: 

13-6 

— 

— 

— 

E 

U 

I 

0 


— 

— 

68.S 

— 

NE 

2 

10 

...o 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 
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O r t. 

Dreite. 

N. 

Lange 

E. V. Gr 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag. 
1895. 

Stunde. 

Luft- 
druck be 
0“ und 
Normal- 
schwere. 

inm. 

Luft- 

teinpera- 

tur. 

Cels 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dainpf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

% 

Satti- 

gungs- 

deficit 

mm. 

Meter. 

n . 

I 2 Stunden Weg 

un- 














terhalb Buksem 

am 














rechten Ufer . . 


38“ S 4 ' 

80° 44' 

— 

— 

Mai 

18 

8 a 

— 

23 4 

I I.o 

4.6 

21 

17.0 

» 


» 

» 

— 

— 

» 

18 

ip 

— 

3O.0 

14.6 

S -9 

19 

26.0 

» 


» 


— 

— 

» 

18 

9 P 

— 

24.4 

13.6 

7.0 

30 

15-9 





— 

— 

» 

19 

8 a 

— 

24.0 

12.8 

6*3 

28 

I6.I 

» 



» 

— 

— 


19 

Ip 

— 

33-3 

16.7 

7.2 

19 

31.2 

» 


» 


— 

— 


19 

9 P 

— 

23-6 

12.2 

5-8 

26 

I6.I 

» 



» 

— 

— 

» 

20 

7a 

— 

23-5 

12. 1 

5-7 

26 

16.0 




» 

— 

— 

» 

20 

8 a 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

» 



» 

— 

— 

» 

20 

9a 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

» 




— 

— 


20 

II a 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

» 



» 

— 

— 


20 

12 a 

— 

— 

— 

— 

— 

— 





— 

— 


20 

Ip 

— 

35-3 

16.0 

5 -5 

13 

37 -S 




» 

— 

— 


20 

9 P 

— 

26.7 

12.6 

S-o 

19 

21.4 

» 


» 


— 

— 


21 

7.30 a 

— 

21.8 

10.2 

4.4 

23 

15.2 

» 




— 

— 


21 

I P 

— 

29.6 

15.1 

6.7 

21 

24 -S 





— 

— 


21 

9 P 

— 

22.1 

12.2 

6.4 

32 

13-6 

» 




— 

— 


22 

8 a 

— 

24-3 

13*3 

6.7 

29 

I6.I 

» 




— 

— 


22 

I P 

— 

30.2 

15.1 

10.5 

33 

21.8 





— 

— 


22 

9 P 

— 

20.5 

12. 1 

6.9 

38 

1 1.2 



» 

» 

— 

— 


23 

7 a 

— 

25-4 

iS -5 

8.7 

37 

15-5 

Unterwegs .... 


39 0 

80 44 

— 

— 


23 

I P 

— 

34-4 

— 

— 



Kujundelik .... 


39 8 

80 44 

— 

— 


23 

9 P 

— 

x6.6 

10.4 

6.7 

47 

7-5 

» .... 


» 

» 

— 

— 


24 

8 a 

— 

25.6 

14.4 

7-5 

30 

17.2 

» .... 




— 

— 


24 

Ip 

— 

33-0 

16.9 

7.6 

20 

30.2 

» .... 




— 

— 

» 

24 

9 P 

— 

22.6 

12.7 

6.7 

33 

13-9 

» .... 



» 

— 

— 

» 

25 

7 a 

— 

20.0 

13*2 

8.4' 

48 

9.2 

Unterwegs .... 


39 13 

80 42 

— 

— 


25 

I P 

— 

29.2 







Bedelik-utak . . . 


39 20 

80 43 

— 

— 


25 

9 P 

— 

15.1 

II. I 

8.1 

C 3 

4.8 

» ... 




— 

— 


26 

7 a 

— 

26.3 

i 3 -« 

5-7 

22 

20.0 

Unterwegs .... 


39 28 

80 42 

— 

— 


26 

Ip 

— 

33-0 



- 

___ 

Bora-tuschkun . . 


39 38 

80 46 

— 

— 


26 

9 P 

— 

18.8 

lO.S 

5-9 

37 

10.4 

» . . 




— 

— 


27 

7 a 

— 

24.9 

14.6 

8.0 

34 

15-7 

Jangi-darja .... 


39 54 

80 43 

— 

— 


27 

I P 

— 

32.8 

— 

— 



» .... 




— 

— 


27 

9 P 

— 

18.3 

n.2 

C .9 

43 

8.9 

» .... 




— 

— 


28 

7 a 

— 

23-5 

14.8 

8.8 

41 

13-0 

» .... 



» 

— 

— 


28 

Ip 

— 

35-3 

18.9 

9-3 

23 

33-6 

Sil 


40 13 

80 50 

— 

— 


28 

9 P 

— 

24.S 

13-8 

7 -« 

30 

16.4 

» 

• • 

» ■ 


— 

— 


29 

7 a 

— 

23-3 

14.0 

7-9 

37 

13-6 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Win 

d. 

Bewolkung 
0 — lo® und 
Nieder- 
schlag. 


] 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

Bemerkungen 


13-3 





0 

s’ 10 


1 

1 

1 

— 

— 

72.9 

— 

NE 

I 

0 



— 

— 

— 

— 

NE 

2 

s 

10 p E5 (Windstoss). 

1 

j 

iS-i 

— 

— 

— 

— 

0 

0 



— 

— 

72.3 

46.6 

— 

E 

I 

0 

0 

0 

0 

0 



— 

— 

S4.6 

70.9 

74 - 9 

75 - 0 

— 

NE 

I 

0 

S — 6p »Buran» NE7. 


— 

— 

— 

— 

NNE 

4 

0 


1 

1 5-3 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 



— 

— 

S 7.0 

— 

— 

0 

10 

! : 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

2 

5 p Windstoss W 5. 


l 6 .o 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

: : 


— 

— 

71.0 

— 

W 

3 

2 

12 a »Buran» W 6. 


i8.2 









0 

0 

0 

6 

2 — 4 a unerhort heftiger »Buran» W 10. 


— 

— 

— 

— 

NW 

4 

4 

Temp. = 51.3 ini Sande. 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

10 p Bewolk. 10, up Bewolk. 0. 


IS.O 

— 

— 

— 

W 

4 

10 



— 

— 

63-3 

— 

w 

2 

9 



— 



— 

— 

s 

I 

10 

10 p heiterte auf. 


— 

— 

— 

— 

NNE 

7 

10 

vif, oa — a »Buran:» W und NW 10. 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

10 

: :: 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

0 



9-3 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 



— 

— 

— 

— 

W 

3 

0 



— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 



II. I 

— 


— 

— 

0 

0 



— 

— 

— 

— 

w 

3 

0 

n 



8.4 



- 


■ 

U 

0 

0 



— 

— 

— 

— 

Var. 

— 

0 

Umlaufende Winde, meistens W i. 


— 

— 

— 

— 

NW 

6 

10 

6p »Buran» W 10. 


— 

— 

— 

— 

NNW 

5 

10 

VAf 
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O r t 

Breite. 

N. 

Lange. 

E V. Gr 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 

189s. 

Stimdc. 

Luft- 
druck bei 
0° und 
Noniial- 
schweie. 
mm. 

Lu fi- 
le mpera- 
tur. 

Cels. 

Eeuchtcs 

Thermo- 

meier. 

Cels. 

Liiflfeucliligkeit. 

Dampf- 

clruck. 

mm. 

Relnt. 

Satti-^ 

gungs- 

deficit, 

mm. 

Meter. 


Zwischen den Flussen . 

40’ 23' 

80” 44' 





Mai 29 

I p 

— 

30.1 

17.0 

8.9 

28 

23-2 

Jarkent-darja 

40 29 

80 41 

— 

— 

» 29 

9 p 

— 

19-3 

14.4 

TO.o 

60 

6.8 

» 

» 

» 

— 

— 

» 30 

7 a 

— 

23.6 

16.3 

10.6 

48 

n.3 

Bagh-toghrak .... 

40 37 

80 33 

- 

— 

» 30 

9 P 

— 

20.4 

14.6 

9.8 

54 

8.2 

» .... 

» 

» 

— 

— 

» 31 

8 a 

— 

22.5 

14.6 

8.6 

42 

1 1.9 

Bisch-arik 

40 so 

80 27 

— 

— 

Juni I 

I P 

— 

33-3 

16.4 

6.8 

18 

31.6 

Kum-basch-arik .... 

40 s6 

80 26 

— 

— 

» I 

9 p 

— 

23.6 

14.4 

83 

38 

13.6 

» .... 

» 


— 

— 

» 2 

8 a 

.. — 

23-9 

iS-i 

9.0 

40 

13-3 

Bisch-arik-ostang . . . 

41 2 

80 26 

— 

— 

» 2 

I P 

— 

31-3 

174 

8.9 

26 

25.4 

Ak-su 

41 15 

80 26 

— 

— 

» 3 

9 P 

— 

23.9 

14.8 

7.8 

31 

17-3 

» 


» 

— 

— 

» 4 

8 a 

— 

26.4 

14.9 

7-7 

30 

18. 1 

» 


» 

— 

— 

» 4 

9 p 

~ 

28.1 

17-3 

lO.l 

35 

18.5 

» 



— 

— 

=» 5 

I p 


31-5 

IC.7 

7-9 

23 

26.8 

» 

» 

» 

— 

— 

* S 

9P 

— 

27.1 

15.2 

7.8 

29 

I9.1 

> 



— 

— 

6 

I P 

— 

29.8 

13.2 

6.7 

21 

24.8 

» 


» 

— 

— 

» 6 

9P 

— 

29.1 

17.4 

9.8 

32 

20.5 

;> 


» 

— 

— 

» 7 

I P 

— 

28.2 

TS.2 

TI.2 

39 

17-5 

Lenger 

41 IS 

80 16 

— 

— 

» 7 

9 P 

— 

21.0 

14.6 


— 


» 


» 

— 

— 

» 8 

7 a 

— 

19-7 

14.7 

-- 

— 

— 

Kara-sar 

41 14 

79 59 

— 

— 

» 8 

I P 

— 

27.8 

if3.o 

— 

— 

— 

Ak-jar 

41 13 

79 47 

— 

— 

» 8 

9P 

-- 

17.6 

12,8 

- 

— 

•— 

» 

» 

» 

— 

— 

» 9 

7 a 

— 

20.6 

14.8 

— 

— 

— • 

Toktasin 

41 12 

79 39 

— 

— 

» 9 

1 P 

— 

26.7 

19.6 

— 

— 

— 

Utsch-turfan 

41 II 

79 23 

— 

— 

V 9 

9P 

— 

21.5 

14-3 

— 

— 

— 

» 

» 

» 

— 

— 

» 10 

I P 

— 

24.4 

17.1 

— 


— 

» 



— 

— 

» 10 

9P 

— 

23.4 

I.3-S 

-- 

— 


» 



— 

— 

» II 

I P 

— 

24.3 

I7-S 


— 

— 

Ot-baschi 

41 6 

79 13 

— 

— 

» II 

9 P 

— 

22.0 

IS.9 

i 

— 

— 

» 

» 

» 

— 

— 

» 12 

7 a 

— 

22.3 

IS-o 

— 

— 

— 

Basch-achma-karaul . . 

41 2 

79 3 

— 

— 

» 12 

I P 

— 

29-5 

16.S 

— 

— 

— 

» . . 

» 

» 

— 

— 

» 12 

9P 

— 

27.8 

14.0 

— 

— 

> — 

» . . 

» 


— 

— 

* 13 

7 a 

— 

20.9 

12.7 

— 

. — 

' — 

Safar Baj 

40 53 

78 42 

— 

— 

» 13 

I P 

— 

29.0 

14. 1 



— 

— 

Utsch 

40 52 

78 18 

— 

— 

» 13 

9P 

— 

14.1 

7-1 

— 

— 

— 

Sum-tasch 

40 48 

78 10 

— 

— 

» 14 

9P 

— 

IS-o 

8.2 

— 

— 

— 

» 



— 

— 

» IS 

7 a 

— 

15.4 

9-7 

— 

— 

— 

Kisil-aschme 

40 33 

77 50 

— 

— 

» IS 

9P 

— 

7-2 

4.8 

— 

— 

— 

» 

» 



-- 

» 16 

7 a 

— 

12.6 

7.6 



— 

— 

Ptschan 

40 17 

77 38 

— 

— 

1 

» 17 

IP 

— 

16.4 

9.6 

— 


— 

» 

» 


— 

— 

» 17 

9P 

— 

13-6 

7-s 

— 

— 

— 
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Temperatiirextreme. 

Aktmometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0— 10 und 

Nieder- 

schlag 

Bemerkungen 1 

i 

1 

i 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels 

Schwarz- 

kugel 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 1 

Starke. 


_ 

_ 



w 

I 

1 

2 

10 a N 8. 

1 

— 

— 

— 

NW 

I 

=“ 10 


1 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

10 

0 


I 3 -I 

— 

— 

— 

— 

0 

0 



““ 

— 

— 

WNW 

2 

0 

0 

0 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

I 

j 

1 

Leichte Wolkchen. 1 

— 

— 

— 

— 

w 

0 

I 

0 

2 

I 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

0 

10 

0 

5 p »Buraii» NW 9. | 

— 

— 

— 

■ — 

w 

0 

I 

0 

1 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

2 


I4.I 

— 



— 

w 

2 

2 



— 

— 

— 

w 

4 

9 

Den ganzen Tag frischer W-Wind, Wolkeii, nichtStaub. 

— 


— 

— 

— 

0 

0 


II. I 

— 

— 

— 

N 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

WNW 

I 

0 

0 

0 

A 

®“ 4 P- 

— 

— 

— 

— 

— 

u 

0 

0 

0 

3 


— 

— 

— 

— 

NNW 

I 

4 


17-3 

— 

— 

— 

sw 

2 

I 


— 

— 

61.0 

— 

E 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

E 

4 

0 


1^8 





— 

W 

2 

=*■ 2 



— 

— 

— 

WSW 

8 

r\ 

2 

Q 

12 a »Buran» E6. 

8.1 

— 

— 

— 

E 

U 

3 

3 

A 


— 







W 

s 

2 

@p. 

3-0 

— 

— 

— 

E 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

. ® 10 




— 

— 

— 

NE 

I 

2 

®*6p. 


He din, yemrney in Central Asia. V: z. 



43 


O r t. 

Brcite. 

N. E 

Lange. 

V. Gr. _ 

Seehuhe. 

Monat 

iind Tag. t: 
1895. 

d 

jtunde 

G 

Liift- 
ruck bei 

0° imd ^ 
^ormal- 
chwere 
mm. 

Luft- 

empera- 

liir. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 


Meter. 

n 

Dschaj-tawa 

» 

40’ II' 

77 ” 10' 

— 

— 

Juni 

» 

18 

19 

9 P 

7 a 

— 

150 

20.8 

6.5 

13-5 

Kirk-bulak 

40 4 

76 so 

— 

— 

» 

19 

I P 

— 

27.1 

16.S 

Soghim-karaul . . . 

39 58 

76 43 

— 

— 

» 

19 

9 P 

— 

22.4 

10.6 

» .... 

» 

» 

— 

— 


20 

7 a 


19.4 

1 1 *3 

Tokusak 

39 19 

75 46 

1,359 

2 

Juli 

10 

9 P 

641.6 

21.4 

13-7 

» 



» 



II 

9 a 

646.1 

17.1 

lS -3 

Upal 

39 18 

75 29 

1419 

5 


II 

9 P 

641.1 

I 4 -S 

13-0 

^ 



» 


» 

12 

9a 

642.0 

20.7 

17-3 

» 

» 

» 


s 

» 

12 

IP 

6398 

22.7 

18.4 

» 

» 

» 

» 

5 

» 

12 

9 P 

641.6 

17.0 

13-3 

» 


» 


» 

'P 

13 

9a 

641.1 

20.6 

17-7 

Urughuma 

39 8 

74 56 

2,672 

2 


13 

9 P 

556.1 

10.5 

7.2 

•» 

'!> 

» 


» 


14 

9 P 

554-2 

16.1 

9*9 

Kara-turuk 

39 9 

74 49 

2,900 

I 


14 

Ip 

541-9 

16.2 

9.1 

Ullugh-art-aul .... 

39 6 

74 35 

3.614 

5 


14 

9 P 

494.8 

3*6 

2.4 

» .... 






15 

9a 

493 3 

9.1 

S -3 

» .... 


» 


» 

» 

15 

IP 

494-3 

3.1 

1.6 

^ .... 

» 

» 

» 


» 

15 

9 P 

494.8 

4.6 

3-5 

» .... 

» 

» 


» 

» 

16 

7 a 

494.1 

2.9 


Ullugh-art, Oberer Aul 

39 6 

74 26 

3.762 

3 


16 

I P 

485-3 

12.0 

6.9 


» 


» 



16 

9 P 

485.6 

4-7 

3 *^ 

» 

» 

» 


» 

» 

17 

6 a 

485.2 

3-5 

— 

Pass im Thai unterhalb 











der Gletscherfront . 

39 4 

74 21 

5.150 

1 

» 

17 

1 1 a 

411.9 

1.8 

0.7 

» 


» 


>> 


17 

7 P 

447.2 

1. 1 

— 

ThalbfFnung .... 

— 

— 

3796 

2 

» 

17 

9 P 

485-3 

3-6 

1.9 

» .... 


» 

» 

» 


18 

9 a 

481.3 

6.9 

5-4 

Mutschi 

3B 57 

74 I 

3,440 

2 

» 

18 

9 P 

502.8 

4.8 

3-3 

» 



» 



19 

9a 

504-3 

lO.i 

7-5 

Unterwegs 

— 

— 

3.546 

I 

» 

19 

IP 

502.6 

17.1 

9.8 

Kun-times 

. 38 55 

74 M 

• 3.415 

2 

» 

19 

9P 

506.4 

9.1 

5-4 

» 



» 

» 


20 

9a 

507-4 

15-5 

9-2 

Tasch-kija 

38 51 

74 42 

! 3,502 

I 


20 

IP 

506.5 

19.2 

9-7 

Tschaker-aghil . . . . 

38 4A 

^ 74 5 ? 

! 3,319 

' 7 


20 

9P 

514.2 

1 1.8 

3-6 

» ... 

» 

» 



» 

21 

10 a 

514-6 

lS -9 

8.3 

» ... 





» 

21 

Ip 

I 512.9 

18.3 

7-S 

» ... 






21 

9P 

1 514.0 

1 10.9 

4-5 

» • , . 

• » 


» 

» 


22 

; 1 II a 

i 512.4 

15.4 

7-6 


Lu flfeuchtigkeit 


ampf- , 
ruck. 

mm. 

^elat. 

%. c 

Satti- 

jungs- 

ieficit. 

mm. 

8.5 

44 

10.7 

12.0 

82 

2.6 

10.4 

92 

0.9 

13-1 

71 

5.2 

13.8 

67 

6.9 

9-7 

67 

4.8 

13-7 

75 

4-6 

6.3 

66 

3-2 

6.8 

50 

6.9 

6.1 

44 

7-7 

5.0 

84 

I.O 

5-4 

62 

3-3 

4.6 

80 

1.2 

5-4 

CO 

I.O 

3-5 

62 

2.1 

5-8 

55 

4.8 

5 -« 

80 

1-3 

4-4 

85 

0.8 

4.6 

78 

1.3 

6.1 

82 

1.4 

5-2 

81 

1*3 

6.8 

73 

2.C 

6.6 

45 

8.C 

5-4 

62 

3*3 

6.6 

50 

6 .; 

5-9 

35 

lO.t 

3-2 

31 

7 -' 

5-6 

41 

8.( 

4.2 

27 

ii.< 

4-2 

42 

5 * 

5-2 

39 

8 . 
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Temperaturextreme. 

Aktinonieter. 

W i 11 d. 

1 

Bewolkung ' 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kiigel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

0 — 10 und 1 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 1 

i 



— 

— 





0 

I 

1 

^=11 — 12 a. ; 

— 

— 

— 

— 

sw 

4 

I 

i 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

I 

3— 6p: W 5. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

0 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

NNW 

0 

1 

I 

10 

! 

1 

I 

1 

® a - 9 p. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

u 

0 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

W 

6 

® 10 

® 9 p — n. 

— 

— 

— 

— 

WNW 

0 

4 

lU 

I 

^ 6 30 — 8 p. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

3 

0 


— 

— 

— 


W 

3 

6 


— 

— 

— 


SW 

2 

10 

©A. 5 — 6 p, **6— 9p. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

2 


— 

— 

54*7 

— 

NE 

4 

A 4 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

<5^ in NE. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Zeitweise Wolken um den Pass. 

— 







WSW 

2 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

wsw 

4 

^ 10 

4 ^, klart bald nach 7 p auf. 

— 

— 

— 

— 

WSW 

3 

0 


O.o 

— 

42.9 

— 

— 

0 

7 


— 

— 

— 

— 

w 

2 

I 

Kleine Wdlkchen an den ostlichen Bergen. 

0.8 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


— 

— 

— 

— 

WNW 

3 

2 

r\ 


3-0 



43-6 



WNW 

0 

1 

U 

I 


— 

— 

— 

— 

ESE 

4 

6 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 


4-4 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


— 

— 

S 9-3 

— 

ESE 

4 

4 

Aktinometer uni 12 a. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

5 

5 


6.1 

— 

— 

— 

1 ESE 

3 

3 
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Breite. 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehdhe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
scliwere. 

mm 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Feuchtes 

Thermo- 

Luflfeuchtigkeit. 

O r t. 

N. 



und Tag. 
1895. 

Stunde. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat 

Stitti- 

gungs- 




Meter. 

n. 


Cels. 

Cels. 


deficit. 

mm 

Kum-jilgha 

38° 43' 

74° 56' 

3,395 

I 

Juli 22 

I p 

510.9 

18.6 

9.8 

6.1 

38 

lO.o 

Tschaker-aghil . . . . 

38 44 

74 58 

3-319 

7 

» 22 

9 P 

512.2 

12.0 

S-i 

4-3 

40 

6.3 

» .... 

» 



» 

» 23 

10 a 

511.9 

16.0 

8.8 

6.0 

44 

7.6 

Die Festung Bulung-kul 

38 39 

74 59 

3,405 

I 

» 23 

I P 

509.4 

18.9 

1 1-3 

7-4 

45 

9.0 

Usun-tal 

38 37 

74 59 

3,359 

2 

» 23 

9 P 

508-7 

8.8 

6.7 

6.5 

77 

2.0 

» 

» 

» 

» 


» 24 

9 a 

S08.0 

8.9 

6-9 

6.7 

78 

1.9 

Bassik-kul 

38 29 

75 2 

3,727 

17 

» 24 

I P 

488.6 

14.6 

II.O 

8.5 

68 

4.0 

Su-baschi 

38 23 

75 3 

3,748 

16 

» 24 

9 P 

487.3 

S -5 

5.1 

6.3 

93 

0.5 

» 


» 

» 

» 

» 25 

9 a 

487.2 

1 1.3 

8.3 

7.1 

70 

3-0 

Ullugh-rabat 

38 17 

74 57 

4,237 

3 

» 25 

3 P 

461.7 

I 3 -S 

S-S 

4.4 

37 

7-3 

Gadschak 

38 6 

75 I 

3,499 

2 

» 25 

9 P 

502.2 

I 1.7 

5.6 

4.8 

46 

5-6 



» 


» 


» 26 

9a 

503.1 

I 3 -I 

7.6 

6.0 

S 3 

5-3 

Gellang-kol 

37 59 

75 9 

3,249 

I 

» 26 

2.30 p 

522.8 

24.6 

13-6 

7-9 

34 

1 5-4 

Tasch-kurghan .... 

37 48 

75 13 

3,152 

6 

» 26 

9 P 

525.7 

17.9 

II.6 

8.0 

52 

7-4 

» .... 


» 

» 

» 

» 27 

10 a 

525-3 

19.6 

1 1.3 

7-1 

42 

lO.o 

» .... 



» 


» 27 

9 P 

524.3 

17-3 

12-3 

8.9 

60 

6.0 

» .... 

» 




» 28 

8.30 a 

524.5 

16.9 

11.3 

8.0 

55 

6.5 

Jarghal 

37 31 

75 25 

3407 

2 

» 28 

10 p 

508 .S 

13-5 

9.8 

7-7 

66 

3-9 

» 

» 



» 

» 29 

7 a 

509.1 

13-9 

9-3 

7-1 

60 

4.8 

Daftar 

37 20 

75 26 

3,638 

I 

» 29 

Ip 

496.6 

15-7 

7-9 

5-4 

40 

8.0 

Chodschet Baj .... 

37 12 

75 24 

3,633 

2 

» 29 

9 P 

493.3 

1 1.4 

8.6 

7-3 

72 

2.8 

» .... 

» 


» 

» 

» 30 

8 a 

494.5 

10.6 

8.5 

7-5 

78 

2.1 

Masar 

37 5 

75 

3,832 

I 

» 30 

I P 

484.9 

13-4 

— 

— 

— 

— 

Kara-su 

37 0 

75 

3,939 

2 

» 30 

9 P 

475.9 

9-9 

5-3 

5.2 

57 

4.0 

» 



» 

» 

31 

10 a 

476.4 

11.5 

7-0 

6.0 

59 

4.2 

Uprang- 

36 42 

75 37 

4,222 

13 

» 31 

3 P 

461.5 

16.7 

6.7 

4-4 

30 

9-9 

» 

» 




» 31 

9 P 

461.0 

9.0 

3-5 

4.2 

49 

4.4 

» 

» 

» 

» 


Aug. I 

10 a 

461.3 

13-6 

7-4 

5.8 

49 

5-9 

» 



» 


» I 

1 P 

459-9 

15-8 


4.6 

34 

8.9 

» 





» I 

9 P 

462.4 

9-5 

4.1 

4-5 

SO 

4.5 

» 

» 



» 

» 2 

9.30 a 

463.6 

13-0 

6.8 

5-5 

48 

5.8 

Ulutor 

36 43 

75 28 

4,589 

5 

7 > 2 

4 P 

442.3 

1 6.2 

4.9 

3-3 

24 

10.6 

» 





» 2 

9 P 

442.3 

4.4 

O.i 

3-4 

S 3 

3 ° 

» 





1 ^ 3 

10 a 

441.4 

9-7 

4.0 

4-4 

49 

4.6 

Der grosse Gletscher . 
Der hochste errelchte 

36 40 

75 27 

4,757 

I 

» 3 

I P 

434-6 

9-9 

3-0 

3-7 

41 

4-5 

Punkt desselben . . 

36 39 

75 25 

4,849 

I 

» 3 

3 P 

429.1 

8.7 


n- -■ 



— 

Die Gletscherfront links 

36 40 

75 29 

4,758 

I 

» 3 

6p 

433-3 

lO.o 

4.1 

4-4 

48 

4.8 

Ulutbr 

36 49 

75 22 

4,589 

5 

» 3 

9 P 

440.6 

6.4 

1*3 

3.4 

47 

3-8 

» 


» 



» 4 

10 a 

440.4 

6.1 

4.2 

5-5 

78 

1.6 
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Temperaturextreme 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen, 

i 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kiigel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtiing. 

Starke 

— 

— 

— 

— 

ENE 

4 

6 


— 

— 

— 

— 

E 

5 

2 

1 

5-4 

— 

— 

— 

E 

2 

2 

! 

— 

— 

— 

— 

E 

7 

2 

1 

j 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

^ 10 

® 5 P— n. 1 

7.0 

— 

— 

— 

N 

2 

^ 10 

# a. 

— 

— 

— 

-- 

E 

I 

^ 10 

# p n. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

W 10 


— 

— 

— 

— 

SE 

u 

2 

4 

5 

#°7 p. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

2 


— 

. — 

— 

— 

S 

E 

I 

I 

I 

I 


6.1 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

SE 

3 

6 


10.3 

— 

— 



ENE 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

NNW 

4 

^ 10 


9-3 

— 

— 

— 

NNW 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

10 

^ 10—12 a. 

— 

— 

— 

— 

WNW 

3 

10 


S.o 

— 

— 

— 

W 

I 

10 I 

#n. 

— 

— 

— 

— 

NNW 


10 


— 

— 

— 

— 

NNW 

3 

10 



— 

49*5 

— 

W 

I 

6 


— 

— 

S 7-3 

— 

WNW 

2 

r \ 

2 


2.9 



S 5-7 

— 

WNW 

U 

2 

\J 

I 


— 

— 

— 

— 

NNW 

2 

I 


1.8 





— 

WNW 

0 

1 

0 

1 


— 

— 

51.6 

— 

N 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollkommen heiter. 

-0.3 

— 

— 

— 

N 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

S 

2 

A® 10 


— 

— 

— 

— 

S 

4 

# 9 


— 

— 

— 

— 

s 

c 

3 

2 

T 


2.6 

■ 





0 

sw 

I 

I 

X 

^ 10 

^n. 
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0 r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag 

1895. 

Stimde 

Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mill. 

Luft- 

tempera- 

lur. 

Cels. 

Feuchlcs 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeiichtigkeit. 

Danipf- 

druck 

mm. 

Relal. 

% 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mill. 

Meter 


Chunserab-Ulutor . . 



75 ° 22 ' 

4,388 

2 

Aug. 

4 

9 P 

449.1 

3-6 

0.4 

3-7 

63 

2.2 

)) . . 




» 

» 

» 

5 

10 a 

451-3 

3-5 

1.8 

4.6 

78 

1-3 

Pass des Chunserab . 


36 46 

75 25 

4,809 

I 

» 

5 

1.30 p 

429.2 

2.5 

0.2 

3-7 

67 

1.8 

Uprang 


36 42 

75 37 

4,222 

13 


5 

9 P 

461.2 

0.6 

0.4 

4.6 

95 

0.3 

» 


» 


» 

» 

» 

6 

II a 

459.8 

7 -s 

3.0 

4-3 

55 

3.5 

» 


» 

» 


» 


6 

ip 

458.9 

II.8 

5.6 

4.9 

47 

5-5 

» 




» 

» 


6 

9 P 

459.7 

3-6 

1.6 

4 -S 

75 

1-5 

» 


» 



» 


7 

10 a 

459-3 

5-4 

3 -* 

5.0 

73 

1.8 

Pass des Uprang . . 


36 42 

75 37 

5013 

I 


7 

3-30 p 

418.3 

4 -S 

1-5 

4.2 

67 

2.1 

Uprang 


36 42 

75 37 

4,222 

13 


7 

9 P 

459.7 

5-3 

2.0 

4-3 

64 

2.5 

» 


» 


» 

» 


8 

9-30 a 

460.1 

8.0 

4.9 

5-5 

68 

2.6 

Kara-su, Oberer Aul 


36 4S 

75 33 

4.315 

3 


8 

2p 

455-9 

14.2 

5.8 

4.4 

36 

7.8 

» 


» 

» 




8 

9 P 

457.9 

6.8 

3-1 

4.6 

61 

2.9 




» 

» 

» 


9 

II a 

459.2 

9.0 

4.6 

5-0 

58 

3.7 

Otra-bel 


36 ss 

75 jV 

4.467 

I 

» 

9 

3 P 

450.0 

12.0 

— 

— 

— 

— 

Ilik-su, Aul 


37 2 

75 37 

4.133 

4 


9 

9 P 

463.7 

lO.i 

4-7 

4-7 

SI 

4.6 









10 

10 a 

465.0 

10.7 

5-1 

4.8 

SO 

4.8 

Ilik-su, Pass .... 


37 I 

75 36 

4.935 

I 


10 

2P 

425.1 

8.7 

5.6 

5.9 

69 

2.6 

Ilik-su, Aul 


37 2 

75 37 

4-133 

4 

» 

10 

9 P 

465.1 

8.3 

5.9 

6.1 

74 

2.1 

» 




» 



II 

9 a 

465.2 

10.3 

5.0 

4-9 

52 

4.5 

At-jajlau 


37 10 

75 22 

3,628 

2 


II 

9 P 

492.0 

8.8 

8.2 

7-8 

91 

0.7 

» 


» 

» 


» 


12 

9a 

492.3 

14-4 

10.6 

8.2 

67 

4.1 

Sarik-jilgha .... 


37 6 

75 0 

3.855 

2 


12 

9 P 

478.7 

10-9 

6.5 

5-8 

59 

4.0 

» .... 




» 

» 


13 

10 a 

479.6 

1 1. 1 

7.8 

6.8 

68 

3 . 2 ’ 

Tag^rman-su .... 


37 8 

74 47 

MT 

4,082 

2 


13 

9 P 

465.3 

9-4 

4.0 

4-4 

SO 

4-4 

» .... 



» 

» 

» 


14 

9 a 

467.2 

9.8 

4.6 

4-7 

52 

4.4 

Vaktschir 


37 7 

74 35 

4,606 

2 


14 

9 P 

437.6 

6.9 

i.i 

3-3 

44 

4.2 

» 




» 

» 


15 

8 a 

440-3 

6.5 

4.2 

5-4 

75 

1.9 

Pass des Vaktschir . 


37 5 

74 32 

4.936 

I 


15 

10.30 a 

424.1 

7 -« 

3 -^ 

5-0 

66 

2.6 

Dul-dul-achur . . . 


37 ^ 

74 i--? 

4.123 

2 


IS 

9 P 

462.2 

9.1 

2.9 

3-8 

43 

4.9 

» ... 


» 



» 


16 

9a 

465-3 

5-8 

2.7 

4.6 

66 

2.4 

Nahe der Schwelle • 


37 12 

74 5 

4,151 

I 

» 

16 

4 - 3 ° P 

464.8 

lO.o 

-- 


■ ■- 

, — 

Tschakmakden . . . 


37 14 

74 10 

4,114 

9 


16 

9 P 

465.1 

4.6 

3-3 

5-3 

83 

1. 1 

» .... 




» 

» 

» 

17 

9a 

466.1 

5-9 

0.8 

3-3 

47 

6.7 

T schakmakden,NE-Ecke 

37 IS 

74 13 

y > 



17 

2p 

464.6 






Tschakmakden, Ufer . 


37 13 

74 13 

» 



17 

4 P 

464.6 

lO.I 

— 

— 

— 

— 

» 







17 

9 P 

465.1 

4.1 

~ 2.1 

2.2 

36 

3-9 



y > 

» 




18 

II a 

4C6.6 

7 -« 

1.6 

I.S 

20 

6.1 

» 





» 


18 

IP 

465.8 

15.1 

3.6 

2.5 

20 

10.4 




» 


» 

» 

18 

9 P 

466.0 

1 3-8 

- 3.7 

1.4 

23 

4.6 


47 


Temperaturextreme 

Aktiiiometer. 

W 1 n d. 

Bew olkung 1 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

Richtimg. 

Starke 

0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

B e m e r k ii 11 g e n. 



— 

— 

— 

s 

I 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

ssw 

2 

* 10 
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Im Vormittag drehte sich der Wind zu NNE, NE 
und E, 9p ziemlich diinne Wolken. 

- 7.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

39-8 

— 

NE 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

5 


- 8.5 

— 

— 

— 

NE 

I 

I 

Leichte Wolkchen nach den Bergen hin. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

r::*’ 7 


- 9.0 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

37-5 

— 

NE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 10.6 

_ 

_ 





0 

0 


— 

— 

— 

— 

NNE 

1—2 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 10.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

3 

0 

Vormittags E2, sodann etwas von N. 

— 



— 

— 

— 

0 

10 

Der Ort des Mondes sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

WNW 

I 

9 

Wind bisweilen NW. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


- 8.S 

— ' 

— 

— 

NNW 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

3—4 

0 

Temp. = 2.2 in der Gulatsch- Quelle. 









— 

0 

0 

Vollkommen heiter. 

- 9*3 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

Wahrend der Reise nach der nachsten Station NW 
Oder NNW i und ganz heiter. 
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X. 
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driick bei 
0° und 
Normal- 
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mm. 
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tempera- 
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! 
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ram. 
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1 Meter. 

1 

1 

1 " 

Kara-kasch-darja . 



! 

i 37’ 10 
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1 

I 
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5 

11.45a 

649.0 


3-4 


— 

— 



__ 

Chotan (Iltschi) . . 



: 37 7 

79 54 

1,406 

1 14 

» 

5 

9 P 

647.9 

- 

6.0 

-- 

7-9 

1.6 

55 

1*3 

» . . 




» 

I; 

» 


6 

O.30 p 

647-3 


S -4 


0.4 

2.6 

39 

4.1 

' » . . 



■> 


» 


» 

6 

9 P 

644.8 

- 

6.6 

- 

8.2 

1.7 

60 

I.l 
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r> 

1 » 
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7 

II a 

644-5 


0.2 

- 

3-6 

2.0 

43 

2.7 

» . . 



s> 



» 


7 

9 P 

644.0 

- 

S -9 

- 

7-6 

1.8 

59 

1.2 

» . . 



') 


» 


» 

8 

10 a 

644.7 


S -4 


0.8 

3-1 

46 

3-6 

^ . . 

1 





» 


» 

8 

9 P 

646.6 

- 

0.3 

- 

3-9 

2.0 

44 

2.5 

1 » 



» 





9 

10 a 

647.1 


3-8 

7V 

I.l 

2.2 

36 

3*9 




» 


» 



9 

9 P 

647.9 

- 

2.1 

- 

4-9 

2.0 

SO 

2.0 

» . . 



» 


» 



10 

10 a 

646.6 


2.7 

- 

1.6 

2.4 

43 

3*2 

» . . 



» 


» 



10 

Ip 

64s -3 


8.4 


I.l 

2.0 

24 

6.3 

» . . 



» 


» 



10 

9 P 

644.9 

- 

6.4 

- 

7-8 

1.8 

64 

1.0 

» . . 



» 


» 



II 

9.30 a 

642.6 


0.2 

- 

3-2 

2.2 

48 

2.5 

j » . . 



» 

» 

' S > 



II 

9 P 

640.3 

- 

3-6 

- 

6.2 

1.8 

SO 

1.8 

» . . 



» 

» 



» 

12 

II a 

639-2 

- 

0.6 

- 

3-8 

2.2 

49 

2.3 

1 » . . 

1 



» 





12 

9 P 

642.0 

- 

4.2 

- 

6.3 

1.9 

57 

1*5 

1 » . , 



» 

» 

» 

» 


13 

10.30a 

643-5 


S-I 


0.7 

3-0 

45 

3*6 

» . . 



» 


y > 

» 

* 

13 

9 P 

647.3 

- 

3-2 

- 

S-i 

2.3 

64 

1.4 

» . . 



» 


» 



14 

9a 

00 

— 

2.9 

— 

S -4 

2.0 

S 3 

1.8 

Jangi-arik .... 



37 IS 

79 5 ° 

1,298 

2 

» 

14 

9 P 

655.8 

— 

4-9 

— 

6.2 

2.2 

69 

1.0 

» .... 






» 


IS 

8a 

655.8 

— 

3-5 

— 

6.0 

1.8 

51 

1.7 

Taraschilik-Ienger . 



37 29 

8o 0 

1,305 

2 

2> 

IS 

9 P 

657.2 

- 

2.3 

— 

3-0 

3-3 

84 

0.6 






» 



16 

7.30 a 

655.0 

— 

9-9 

— 

10.6 

1.6 

73 

0.6 

Tavek-kel .... 



37 37 

8o 23 

1,269 

5 

» 

16 

9 P 

659.7 

- 

S -4 

- 

6.6 

2.2 

70 

0.9 

» .... 







» 

17 

10 a 

659-5 


2.4 

tv _ 

0.8 

2.9 

54 

2.5 

» .... 



» 

» 

» 

» 


17 

Ip 

658.0 


S-O 


0.2 

2.6 

40 

4.0 

» .... 





» 



17 

9 P 

657.6 

- 

6.5 

- 

8.0 

1.7 

61 

I.l 

» .... 






» 


18 

7.30 a 

6S8.S 

— 

9-5 

— 

10.2 

1.6 

72 

0.6 

Unterwegs .... 



— 

— 

1,272 

I 


18 

IP 

659.8 


3-3 








Lager I, Ak-tschakma 


37 45 

8o 32 

I, 2 S 7 

2 

» 

18 

9 P 

659.8 

— 

4.6 

— 

6.9 

1.7 

SI 

1.6 









19 

■ 7-30 a 

659-4 

— 

7-9 

— 

8.9 

1.8 

69 

0.8 

Halbwegs .... 



— 

— 

1,208 

I 


19 

Ip 

663.1 


3-6 






_ 

Lager II 



37 45 

8o 40 

1,226 

2 


19 

9 P 

659.8 

— 

12.6 

— 

13-9 

0.9 

SO 

0.9 

» 

T T n 





» 

» 


20 

8a 

658.6 

— 

1 1.4 

— 

12.8 

I.o 

SI 

0.9 

Halbwegs .... 



— 

— 

1,228 

I 

» 

20 

ip 

659-1 


3-6 






_ 

Lager III .... _ 



37 44 

80 so 

1,300 

2 


20 

9P 

656.0 

— 

7-5 


9-9 

I.l 

41 

1.6 

» .... 





y> 


» 

21 

8 a 

q 

VO 

— 

7-8 

— 

8.9 

1.7 

67 

0.9 

Halbwegs .... 



— 

— 

1,272 

I 


21 

Ip 

659-5 


8.6 






Lager IV ... . 



37 41 

81 I 

1,317 

2 


21 

9P 

657.7 

- 

7-2 

- 

9-2 

1-3 

SO 

1*3 


TemperatUTextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewblkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

1 

i 

1 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kiigel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 

B e m e r k u n g e n. j 

— 

— 

— 

— 

NNW 

I 

0 


- 10.7 



— 





vJ 

0 

u 

0 

1 

— 

— 

33-8 

— 

— 

0 

0 

Sehr klare Luffc. I 

- 6.6 

— 

33-4 

— 

sw 

I 

4 

Nur lichte Wolkchen, unklare Luft. 

- 7-2 


30.8 



0 

0 

0 

4 

12 a Zug der niedrigeren Wolken NNW i, derjenige 




— 



— 

0 

0 

der oberen S4, Bewolkung 10. 

- 6.9 

— 

33-3 

— 

NW 

3 

2 

Aktinometer fur den ganzen Tag. 

— 

— 

— 

— 

WNW 

I 

0 


- 7-0 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


— 

— 

33-2 

— 

— 

0 

0 


— 



— 



— 

0 

0 

0 

1 

Nach 12 a Wind SE2 und Bewolkung 10 bis zu6p. 

— 

— 

26.2 

— 

— 

0 

0 


- 8.8 

— 

— 

— 

SW 

2 

n 

9 


- 8.8 



— 



— 

0 

2 


— 

— 

35-4 

— 

— 

0 

0 


- 9-3 

— 

— 

— 

sw 

3 

8 

Wolkenzug morgens SW. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Am Tage NNW- Wind, der die Wolken zerstreute. 
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— 

— 

— 

— 

0 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 
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— 

— 
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— 

0 
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n 
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— 
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0 
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— 
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— 
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— 

— 
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— 

— 

— 

NE 

I 

2 
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_ 

— 

E 

I 

0 
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— 

— 

— 

E 

0 

1 

I 

I 

Leichte Wolkchen in S. 

- 20.8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

NNE 

I 

7 

Dunner Schleier. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 
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— 

— 

— 

SE 

I 

0 

6 

I 
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— 

— 

— 
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tempera- 

tur. 
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37 * 41 ' 
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1,317 

2 
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22 

8 a 
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- 9.2 

1.7 

70 

0.7 

Halbwegs 

— 

— 

1,276 

I 


22 

1 P 

662.6 

8.4 

— 

— 

— 

— 

Lager V 

37 41 

81 13 

1,27s 

2 


22 

9 P 

661.4 

- 9-5 
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1.2 

» 


» 

» 

» 


23 

8 a 

6 S 9 -S 

— 11.6 

- 12.0 
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77 
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Halbwegs 

— 

— 

1,243 

I 


23 
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— 

— 

— 

— 
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81 19 
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4 

» 

23 

9 P 
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42 

1.4 

» 

» 
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24 

9a 

6 S 4 -S 

- 4.8 
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1.9 

58 

1.4 

» 

» 

» 

» 



24 
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651.8 

- S-S 
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37 

1.9 

» 

» 

» 




2S 
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48 
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— 

— 
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ip 
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— 

— 
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» 

» 



» 


26 
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- 1.4 
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55 
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— 

— 
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I 

» 

26 

ip 
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— 

— 

— 

— 
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37 41 
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26 
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— 6.2 
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9a 

657.8 
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ip 
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— 
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29 

1.8 
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— 
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» 
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IP 
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» 
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- II.O 

0.9 

35 

1.6 

» ... 
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8a 
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9 P 
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36 
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» 

» 
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660.7 
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1.1 
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— 

— 
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ip 
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— 
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— 
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9 P 
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- 13-6 
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» 
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2 
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662.8 
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- 12.0 

0.9 

43 

1.2 
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— 

— 
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» 

2 

1 P 
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Lager XIV, Kara»dung 

38 29 
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1,156 

2 


2 

9 P 
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- 7.0 

- 9.2 

1.3 
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Lager XV, Sisma-kol . 

38 24 

82 3 
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26 


3 

3 

9a 

9 P 

665.5 
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1.6 
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47 
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Nieder- 

schlag. 

1 

i 

Min. 
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Blank- 

kugel. 
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Richtung. 

Starke. 
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1 

— i 6.2 


— 

— 

— 

0 

9 

Etwas windig in der Nacht. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 
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— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


1 

1-1 

oo 

b 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 

6 — 7p Leichte Wolkchen und Mondring, Radius = 25 
Monddurchmessern. 
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' 

0 
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- 16.3 

— 

— 
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— 

0 

0 


— 

— 

44.4 

— 

Var. 

I 

0 


- 9-0 

— 

— 

— 

SW 

5 

10 

5":“, ^ und Flugsand n — 5 p. 

— 

— 

— 

— 

SW 

s 

6 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

10 

leichter Wolkenschleier. 

- 3-0 

— 

— 

— 

NE 

6 

10 

:*i, 12 p: Wind NE. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

Ort der Sonne Sichtbar. 









NE 

3 

10 


- 8.3 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 

Windig in der Nacht. 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

10 

n — p, die Sonne nicht sichtbar. 

— 

— 
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— 

NE 

I 

10 
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— 
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— 

SW 

I 
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— 
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— 
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— 
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••• * 
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— 

NW 
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10 
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— 
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12.4 

— 

ENE 

I 

10 

.,0 

— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

10 

, 0 

...: 
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— 

— 

— 

SE 

I 

10 

Ziemlich heiter in der Nacht, so dass astronomische 
Beobachtungen gemacht werden konnten. 

— 

— 

— 



N 

4 

5 

.-f, Sonne wohl sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Sterne sichtbar. 
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— 
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I 
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0 

0 

Vollig klare Luft. 

- 17.6 

— 
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— 

— 
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I 
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— 
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— 

0 

0 
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- II-S 

— 

— 

— 
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3 

5 
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— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollig klare Luft. 
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[Lager XV, Sisma-kol . 
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Lager XVI, Arka-tschat 

» 
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» . . 

» . . 

» . . 

» . . 

Partscha 
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» 

Halbwegs 
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» 

» 

» 

» 

Halbwegs 
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» 
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» 
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ip 
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— 

— 

— 

38 42 
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— 

6.6 
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- 
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7 

Ip 
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5-1 

O.i 

2.5 

38 
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9 P 

666.1 


8.6 

~ 10.7 
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43 

1.4 
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» 
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» 
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» 
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- 
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» 
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— 
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IP 
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» 
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1 1.8 
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— 
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Ip 

672.9 
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— 
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» 
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1.9 
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Temperaturextreme. 

Aktino meter. 

\V i n d. 
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schlag. 

B e m e r k u n g e n 
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Max. 
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Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

Richtung 

Starke. 
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— 





0 

3 

! 

r Die Sonne gibt Schatten. i 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

0 

, f 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollig klare Luft. 

- 18.6 

— 

— 

— 

— 

0 

4 

• : 

— 

— 

— 

— 

s\v 

I 

0 

.0 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

. ,0 

- 17-7 

— 

— 

— 

s 

I 

3 

Nahezu klare Luft. 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

8 




— 

— 

— 

— 

0 

0 

Nahezu klare Luft. 

- 12.6 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 


— 

— 

26.7 

— 

E 

I 

0 

i 

- 18.3 





— 

NW 

0 

I 

0 

3 

. ..® 

.. : 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollig klare Luft. 

- I 7 -I 

— 

— 

— 

— 

0 

4 

Sehr schwacher Nebel. 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

Nahezu klare Luft. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

V5llig klare Luft. 

- 17.2 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

3 

Sehr schwacher Nebel. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollkommen klare Luft. 

- 20.5 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

n 

0 

n 


- 14-3 

— 

— 

— 

— 

0 

yj 
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— 

— 

— 

— 

NE 

I 

3 

— ® 

— 

— 

33-6 

— 

— 

0 

0 


— 18.0 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

3 

0 


- 10.7 

— 

— 

— 

S 

I 

0 

9 

4 


- 17.2 








0 

0 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollig klare Luft. 

~ 17-5 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

n 

0 

0 


- 15.6 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

* 
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O r t. 
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Lager XXVII . . . 

I ... 

Halbwegs 

Lager XXVIII . . . 

» ... 
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; Lager XXIX .... 
i » .... 
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j Lager XXX, im Walde 




Halbwegs . . . 

Lager XXXI, Kara-dasch 


Halbwegs 

Tschimen 


» 

Jangi-bagh 

Schah-jar 




» . . 

Halbwegs . . 
Jimbel-toghrak 

Halbwegs . . 
Jolbars-bascht 

Halbwegs . . 
Tupe-teschdi . 

Halbwegs . . 
Sarik-buja . . 


Halbwegs . 
Dung-satma 


1 Breite 

1 

i X- 

! 

1 

Lange. 

E V. Gi 

1 

Seehohe. 

M( 

und 

ih 

jnat 
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J96. 

Stunde 

Luft- 
druck be 
0° imd 
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schwere. 
mm 

. Luft- 
tempera- 
tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftf euchtigkeit. 

Dampf 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs 

deficit 

mm. 

Meter. 



— 

! — 

1,018 

22 

Febr. 17 

Ip 

682.7 

6.8 

— 

— 





O 

c 

82" 17 

1,014 

» 


17 

9 P 

682.5 

- 5-0 

“ 7-9 

1.2 

38 

2.0 

» 

» 

» 



18 

8 a 

682.5 

- 5-4 

“ 7-5 

I 6 

52 

1.5 

— 

— 

1,008 


» 

18 

IP 

684.2 

6.3 

— 

— 

— 

— 

40 II 

82 16 

1,003 


» 

18 

9 P 

683.5 

- 4-4 

- 5-5 

2.4 

73 

0.9 


» 

» 

» 

» 

19 

7 a 

681.2 

- 9.6 

- I I.o 

1.2 

55 

I.o 

— 

— 

998 

» 


19 

I P 

685.3 

9.6 

— 

— 

— 

— 

40 23 

82 15 

993 


» 

19 

9 P 

683.5 

- 4.6 

- 7.8 

1. 1 

34 

2.1 

» 

» 



» 

20 

7.30 a 

680.5 

- 3-9 

- 6.6 

1.6 

46 

1.9 

— 

— 

986 



20 

Ip 

681.0 

92 

— 

— 

— 

— 

40 40 

82 12 

979 



20 

9 P 

677.5 

- 5-9 

- 8.0 

i.s 

51 

1.5 

» 

» 

» 



21 

7.30 a 

674.9 

- 6.6 

- 8.2 

1.7 

59 

1.2 

— 

— 

975 

» 


21 

Ip 

677.0 

9.2 

— 

— 

— 

— 

40 52 

82 12 

971 


» 

21 

9 P 

675.6 

- 5-0 

- 7‘6 

1.4 

44 

1.8 



» 



22 

8 a 

673-3 

- 4.4 

- 6.7 

1.7 

51 

1.6 

— 

— 

967 



22 

Ip 

675.8 

12.8 

— 

— 

— 

— 

41 4 

82 32 

962 

— 


22 

9 P 

674.8 

- 1.5 

- 5-0 

1.7 

40 

2-5 



» 



23 

8 a 

672.8 

- 2.5 

- 4.9 

2.1 

55 

1.7 

41 10 

82 35 

1,082 

I 


23 

I P 

674.2 

II. I 

— 

— 

— 

— 

41 14 

00 

1.043 

6 


23 

9 P 

675.5 

l-s 

- 2.2 

2.4 

46 

2.8 

» 





24 

Ip 

678.7 

2.6 

- 2.5 

1.8 

32 

3.8 






24 

9 P 

679.1 

- 1.8 

~ 3-2 

2.9 

72 

1. 1 




» 


25 

IP 

678.8 

5.6 

0.2 

2.3 

34 

4.6 






25 

9 P 

680.3 

- I.o 

- 3-6 

2.4 

55 

1.9 






26 

8 a 

681.6 

- 0.5 

- 3-9 

2.0 

45 

2.5 

— 

— 

1,032 

I 


26 

Ip 

682.3 

9-4 

— 

— 

— 

— 

41 6 

82 52 

1,024 

2 


26 

9 P 

683.5 

- 1. 1 

~ 5.4 

1.3 

29 

30 





» 

27 

8 a 

682.8 

- 3-3 

- 5-4 

2.1 

57 

1.5 

— 

— 

990 

I 


27 

ip 

684.6 

1 1-3 

— 

— 

— 

— 

41 I 

83 9 

950 

— 

» 

27 

9 P 

683.9 

- 5-5 

- 10.3 

O.i 

3 

3.0 




— 


28 

7.30 a 

681.8 

- 6.3 

- 8.3 

I.S 

51 

1.4 

— 

— 

947 

— 


28 

Ip 

683.2 

10.7 

— 

— 

— 

— 

41 I 

83 25 

943 

— 


28 

9 P 

679.5 

- 2.2 

- 4*5 

2.2 

57 

1.7 




— 


29 

8 a 

677-5 

- 0.4 

- 4-8 

1.4 

31 

3.1 

— 

— 

942 

— 


29 

I P 

678.8 

10.2 

— 

— 

— 

— 

00 

83 45 

941 

— 


29 

9 P 

677.7 

- 3-1 

- 4.0 

2.9 

79 

0.8 




— 1 

Marz 

I 

8 a 

679.2 

5-3 

0.2 

2.4 

36 

4-3 


— 

940 

— 


I 

Ip 

682.0 

13-4 

— 

— 

— 

— 

41 3 

84 0 

940 

— 


I 

9 P 

682.3 

— I.o 

- 4.4 

1.9 

43 

2.4 


» 1 


— 


2 

8 a 

684.8 

1-7 

- 2.3 

2.2 

43 

3-0 


I 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

- 17-4 

— 

— 

— 

— 

0 0 0 
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— 

— 

— 

— 
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2 
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— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 17.0 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

I 


- 15.6 






S 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 

Leichte gelbe Tromben. 

- I9.1 






s 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

sw 

2 

0 

Stosswind. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 12.6 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 



— 



— 

0 

0 

0 

0 

Nicht vollig klare Luft. 

— 10.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Gelbe Tromben. 

— 



— 

— 

E 

0 

3 

0 
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!!!! Morgens »Buran» und stauberfullte Luft. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

s:ii 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

4 

!!!! 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

:vf 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 

IVA 

— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

5 

■Hi 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 
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- 9.6 

— 

— 

— 

NNE 

3 

0 

2 

0 

■- 

- 14*3 

— 

— 

I 

NE 

0 

5 

0 

0 

i::f 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

3 


— 



— 

— 

— 

0 

0 

Nicht vollig klare Luft. 
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— 

— 

— 

NE 

I 
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— 

— 

— 

— 

NE 

2 

6 

ii :3 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

:!:3 

- 9.2 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 

:::: 





— 

— 

NE 

2 

3 

«:*! 







— 

— 

0 

s 4 

Wolken und Neb el. 

- 9-5 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 

Nicht vollig klare Luft. 
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0.4 
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60 
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II 

IP 
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29 
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II 

9 P 
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2.7 

40 
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S-6 
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38 
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34 
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13 
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1.6 

22 
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14 
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14 

Ip 
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II. I 






■ 
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3 

» 

14 
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:> 
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IS 
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I 

» 

15 

Ip 

q 

00 

15.9 
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1 Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

1 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kiigel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

Starke 

_ 







E 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

0 


- 7-8 

— 

— 

— 

E 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

I 


- 14.6 





— 

NW 

u 

I 

tj 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

0 


- 12.4 



40.9 

— 

ESE 

u 

4 

I 


— 

— 

47.2 

— 

SE 

4 

0 

Stosswinde, nicht vollig klare Luft. 

— 

— 

— 

— 

Var. 

— 

0 

Heftige umlaufende Winde und Wirbel. 

- 81 

— 

— 

— 

Var. 

4 

2 

iM Meistens SE. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

..r 

- II.O 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

i..:* Sonne sichtbar. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

3 


— 

— 



— 

— 

0 

10 

h® Sterne unsichtbar. 

- 8.1 

— 

— 

— 

N 

I 

2 

.:::® 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

I 

Mj 3 p : SW 3, zerstreute Wolken. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Ganz klare Luft. 

- 8.0 

— 

— 

— 

ENE 

s 

2 

...3 

— 

— 

— 

— 

E 

5 

2 

..3 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

. .3 





___ 



W 

0 

3 

4 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Ganz klare Luft. 

- 2.9 

— 

3S-I 

— 

sw 

I 

I 

Klare Luft, 

— 

— 

— 


— 

0 

0 

D:o D:o. 

1.4 

— 

— 

— 

— 

0 

4 

: I: 

— 

— 

— 

— 

sw 

3 

4 







0 

0 

Klare Luft. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

4 

. 

— 

— 

— 

— 

wsw 

6 

0 

Ein Paar leichte Wolkchen in E. 

— 

— 

— 

— 

wsw 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

wsw 

10 

0 

»Kattik Burau"'*, Staub. 

— 



— 

— 

wsw 

2 

0 

Klare Luft. 







— 

sw 

2 

0 

Nahezu klare Luft. 

— 

— 

— 

— 

s 

4 

0 

10.30 a WSW 8. 
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! 0 r t. 

1 

Breite 

N. 

Lange 

E. V. Gr 

Seehohe 

Monat 

und Tag 
1S96 

Stunde 

Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Liift- 

tempera- 

lur. 

Cels. 

Feuclites 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

% 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm 

Meter. 

n. 

Korla 

41 ’ 44 ' 

86° 9 ' 

949 

23 

Marz 15 

9 P 

671.9 

4.8 

O.o 

2.5 

39 

4.0 

» 

» 


» 


» 16 

10 a 

671.7 

8.9 

3 .* 

3-3 

38 

5-3 

>> 

» 

» 



» 16 

9 P 

674.4 

4-5 

- 0.6 

2.2 

34 

4.2 

» 




» 

» 17 

10 a 

676.3 

2.3 

“ 1.7 

2.4 

45 

3.0 






» 17 

ip 

676.5 

2.4 

- 2-5 

1.9 

34 

3-6 

» 





» 17 

9 P 

679.5 

- o.s 

- 3-9 

2.0 

45 

2.5 



» 


» 

s 18 

ip 

681.4 

5-2 

O.i 

2.4 

36 

4-3 






» 18 

9 P 

683.8 

0.4 

- 4-5 

1-3 

27 

3-5 






» 19 

11 a 

687.8 

4.1 

- 1.7 

1.7 

28 

4.4 

» 





» 19 

ip 

687.4 

S.O 

- 0.7 

1-9 

28 

4-7 

» 




» 

» 19 

9 P 

689.3 

O.l 

- 3-9 

1.7 

38 

2.9 

y> 





» 20 

8 a 

689.0 

1-3 

~ 3-3 

1.7 

33 

3-4 

» 



» 

» 

» 20 

Ip 

686.0 

S.O 

- 0.8 

1.8 

27 

4.8 

» 



» 

» 

» 20 

9 P 

685.5 

- 1.6 

- 4.0 

2.3 

57 

1.8 

» 




» 

» 21 

7a 

684.9 

- 1-4 

- 3-8 

2.4 

57 

1.8 

Basch-engis 

41 ^0 

86 10 

941 

*— 

» 21 

Ip 

685.1 

9-3 

— 

— 

— 

— 

Schinalgha 

41 35 

86 14 

933 

— 

» 21 

9 P 

685.4 

0.3 

0.9 

3-7 

79 

I.o 

» 


» 


— 

» 22 

7 a 

684.5 

- 2.6 

- S-* 

1.9 

51 

1.9 

Jar-karaul 

41 26 

00 

to 

00 

924 

— 

» 22 

Ip 

685.8 

14.5 


■■ 

■ 

_ 

Gerilghan 

41 20 

00 

916 

— 

» 22 

9 P 

685.4 

0.5 

- 2.4 

2.6 

55 

2.2 

» 




— 

» 23 

8 a 

686.7 

7-3 

1. 1 

2.2 

29 

S -5 

Saj-tscheke 

41 IS 

86 54 

907 

— 

! » 23 

Ip 

688.0 

13.4 

44 

2.3 

20 

9.2 

» 



» 

— 

» 23 

9 P 

687.4 

2.1 

- 2.6 

1.9 

35 

3 -S 

» 



» 

— 

» 24 

7 a 

684.8 

- 0.3 

- 3-4 

2.2 

49 

2.3 

Halbwegs 

— 

— 

899 

— 

» 24 

IP 

688.0 

17.6 

— 

— 

— 

— 

Kalta 

41 s 

87 6 

891 

— 

» 24 

9 P 

686.7 

2.1 

~ 2.1 

2 2 

41 

3-2 

» 



» 

— 

» 25 

7 a 

684.0 

4.2 

0.6 

3-2 

51 

3-0 

Halbwegs 

— 

— 

883 

— 

» 25 

ip 

685.8 

16.9 






Saj-Lager 

00 

87 22 

874 

— 

» 25 

9 P 

685.6 

3-8 

1.4 

1-9 

31 

4.2 

» 




— 

» 26 

7a 

684.7 

2.4 

1.3 

2.5 

46 

3-0 

Halbwegs 

— 

— 

866 

— 

» 26 

Ip 

685.3 

18.9 






Ju-jing-pen 

40 54 

87 44 

857 

— 

» 26 

9 P 

681.7 

5.2 

0.5 

2.7 

40 

4.0 

» 


» 


— 

» 27 

9 a 

683.9 

1 2.5 

S-i 

3-3 

31 

7.6 

Halbwegs 

— 

— 

853 

— 

» 27 

IP 

o\ 

00 

20.1 





Kontsche-daija .... 

40 45 

8 ; 35 

850 

— 

» 27 

9 P 

685.3 

12.1 

4.4 

2.9 

27 

7-7 

» ..... 



» 

— 

» 28 

8a 

687.6 

12.6 

4-7 

2.9 

26 

8.0 

Halbwegs 

— 

— 

845 

— 

» 28 

IP 

688.7 

l8.1 



_ 

_ 

Tikenlik 

40 41 

87 39 

840 

— 

» 28 

9 P 

687.3 

6.5 

1.2 

2.7 

37 

4.6 

» 




— 

» 29 

ip 

688.3 

17.1 

6.4 

2.5 

17 

12.1 


65 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 

1 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

! 

1 

1 

1 


_ 






0 

0 

Ganz klare Luft. 

2.8 

— 

— 

— 

NE 

8 

I 

NE ^ den ganzen Tag mit schwachem Staubnebel. 

— 

— 

— 

— 

NE 

9 

0 

Ganz klare Luft. ' 

1.3 

— 

— 

— 

NE 

9 

10 

heftiger »Buran», halbdunkel. j 

— 

— 

4.8 

— 

NE 

6 

10 

1 

: 

— 

— 

— 

— 

NE 

S 

0 


- 4.0 

— 

28.2 

— 

— 

0 

0 

..J® 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

Klare Luft. 

- 3-0 

— 

— 

— 

NE 

s 

2 


— 

— 

31-7 

— 

NE 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 2.6 

— 

— 

— 

NE 

2 

2 


— 

— 

31-2 

— 

NE 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Ganz klare Luft. 

- S.-7 

— 

— 

— 

ssw 

I 

2 

. :: 

— 

— 

— 

— 

s 

s 

I 

• 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Nicht vollig klare Luft, 

— 

— 

— 

— 

ESE 

I 

00^ I 

Der Wind drehte sich wahrend des Tages mit der 
Sonne. 

— 

— 

— 

— 

SSW 

3 

0 

.. 0 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

1 

- 9-1 

— 

— 

— 

ESE 

I 

0 


— 

— 

3S-5 

— ■ 

SSW 

3 

6 

n:i 3 p Bewolkung 10. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 11.3 

— 

— 

— 

NNW 

I 

0 

IVl 

— 

— 

— 

— 

WNW 

2 

I 

.. p 



— 

— 

— 

— 

0 

0 

lufj unklare Luft. 

- 8.8 

— 

— 

— 

WNW 

I 

6 

diinne Wblkchen. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

4 

:::I, diO ± 0 , 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

4 

lul 

- 4.0 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

4 

0 

:: s 

— 



— 

— 

— 

0 

I 

r.:; 







— 

— 

0 

3 

leichte Wolkchen. 









W 

2 

3 

d:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

4 

9 

Wolkenzug von WSW. 

2'.3 

— 

— 

— 

SE 

4 

9 

liii, leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

2 

Klare Luft. 

j 


nirney in 

Central A 

SE 

Isia. V: i 

2 

10 

: : 

9 


66 


Tikenlik 


I » ... 

I » ... 

Halbwegs . . . 

Kirtschin-kotan , 
s . . 

Ordek-jaghutsch 

■» 

Ilek 

» 

» 

Talaschti . . 

» . . 

» . . 

Avullu-kol . . 

» . . 

» . . 

Kara-kol . . 

» . . 

» . . 

» . . 

» . • 

» . . 

Arka-kol . . 

» . . 

Ilek, FIuss , . 

» . . 

» . . 

Kum-tscheke . 

» 

» 

Halbwegs . . 

Sadak-kol . . 


i 

1 

1 Breite 

1 

' X. 

1 

1 

Lange | Seehbhe. 

E V. Gr.l 

Monat 

und Tag. 
1896. 

Stunde 

Luft- 
druck be 
0° und 
Normal - 
scliwere. 
mm 

Luft- 

tenipera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Lufi 

Dampf- 

druck. 

mm. 

-feuchti| 

Relat. 

% 

jkeit 

Satti- 

gungs- 

deficit 

mm. 



Meter. 


1 

1-40“ 41'i 87’ 39 

840 



Marz 29 

9 P 

689.2 

7.6 

1-5 

2.4 

31 

5-4 

» 

1 

1 ') 


— 

» 

30 

7 a 

687.9 

6.7 

I.I 

2.5 

34 

4-9 

» 



— 


30 

I P 

685.8 

19.2 

8.0 

3 -J 

19 

13-6 


» 

-> 

— 

» 

30 

9 P 

684.6 

4-5 

0.6 

3-0 

48 

3-3 

;> 

» 

» 

— 

» 

31 

8 a 

684.9 

148 

5.6 

2 8 

23 

9-9 

— 

— 

836 

— 


31 

I p 

685.8 

24-3 

— 

— 

— 

— 

40 35 

87 48 

831 

— 

» 

31 

9 P 

684.8 

5 -S 

2.0 

3-7 

55 

3-1 


» 

» 

— 

April I 

7 a 

686.S 

12.2 

4.6 

3-0 

28 

7-7 

40 37 

87 54 

832 

— 

» 

I 

I P 

688.4 

24.0 

10.2 

3-3 

15 

19.1 

» 



— 


I 

9 P 

686.2 

7.6 

2.1 

2.9 

37 

5.0 

» 

» 

» 

— 

» 

2 

7 a 

688.2 

16.2 

5-4 

2.1 

15 

11.7 

40 34 

88 4 

831 

— 

>*> 

2 

I P 

689.5 

27-3 

— 

— 

— 

— 

» 

» 

'> 

— 


2 

9 P 

687.2 

I4.I 

5-5 

3-0 

25 

9.1 

I> 

» 

» 

— 

» 

3 

6 a 

689.2 

II.6 

6.9 

S -3 

52 

5.0 

40 29 

88 12 

829 

— 


3 

I p 

690.8 

15.8 

8.7 

5.2 

39 

8.3 

» 

» 

» 

— 


3 

9 P 

690.5 

10.8 

6.4 

S-2 

53 

4.6 


» 

» 

— 


4 

7 a 

691.8 

10.4 

5-1 

4.2 

44 

5-3 

40 27 

88 21 

829 

— 


4 

1 P 

693.2 

18.7 

8.6 

3-9 

24 

12.3 


» 


— 

» 

4 

9 P 

690.6 

5 -I 

2.1 

3-9 

60 

2.7 


>> 

» 

— 

» 

5 

6.30 a 

686.6 

8.9 


5-9 

69 

2.7 

40 20 

88 25 

829 

— 


5 

I P 

687.5 

21.3 

10. 1 

4-3 

23 

14.7 

» 

» 

» 

— 


5 

9 P 

684.2 

10.6 

6.0 

4.9 

5 > 

4-7 



» 

— 


6 

9 a 

685.0 

16.9 

8.1 

4.2 

29 

10.3 

» 


» 

— 

y > 

6 

I P 

684.6 

25.6 

I I.l 

3-6 

H 

2 I.I 

» 



— 


6 

9 P 

683.3 

13-4 

6.1 

3-8 

33 

7-7 

» 



— 

» 

7 

7 a 

682.1 

9.6 

3-4 

3-1 

35 

5-9 

40 13 

88 28 

829 

— 


7 

I P 

682.8 

30.1 

13.6 

4 -S 

14 

27.6 


» 

» 

— 

» 

7 

9 P 

680.9 

14.6 

6.0 

3-3 

26 

9.2 

» 


» 

— 

» 

8 

7 a 

682.4 

13-6 

7-9 

5-4 

46 

6.3 

40 7 

88 29 

827 

— 


8 

I P 

682.4 

31-9 

15-3 

5.8 

16 

29.8 i 


» 

» 

— 


8 

9 P 

679.5 

l 3 -° 

5.6 

3-6 

33 

7-7 

» 

» 


— 


9 

7 a 

681. 1 

18.6 

— 

— 

— 



40 4 

88 26 

826 

— 


9 

I P 

680.3 

29.2 

14.6 

6.1 

20 

24.4 



» 

— 


9 

9 P 

675.6 

15.1 

8.1 

5.0 

39 

7 9 




— 

» 

10 

9 a 

676.9 

24.0 

12.9 

6.3 

28 

I6.I 




— 

» 

10 

I P 

674.7 

33-1 

15.6 

5-7 

15 

32.3 


» 


— 


10 

9 P 

674.5 

22.6 

1 1.6 

5-4 

26 

15.2 

» 

» 

» 

— 


II 

7 a 

677.1 

16.6 

9.1 

5-3 

38 

8.9 

— 

— 

825 

— 


II 

I P 

680.7 

20.7 

II. I 

5-7 

31 

12.7 

39 58 

88 28 

824 

— 


II 1 

9 P 

682.5 

12.5 

8.9 

6.8 

C3 

4.1 
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1 

j Temperalurextreme. 

Aktinometer. 

W i 11 d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kiigel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 

Bexnerkungen 

; 

1 _ 

— 

S 2 .I 

— 

SE 

0 

0 

I 

10 

10 

I 

Klare Luft. 

i 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollig klare Luft. 

1 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

2 

0 









— 

0 

I 


— 

— 

59-4 

— 

wsw 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Sehr klare Luft. 

3-6 

— 

43-4 

— 

SE 

I* 

I 


— 

— 

50.4 

— 

SW 

I 

I 


9-9 







ENE 

0 

6 

KJ 

7 

Frischer Wind Seit Mitternacht. 

— 

— 

34-4 

— 

ENE 

6 

^ 9 


— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 


4.0 

— 

— 

— 

ENE 

I 

I 


— 

— 

37-4 

— 

WSW 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Ungewohnlich klare Luft. 

- 4-7 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

49-4 

— 

WSW 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

wsw 

I 

0 

Vollig klare Luft. 

44 

— 

46.7 

— 

NW 

I 

5 

Gleichmassiger dicker Schleier. 

— 

— 

56.9 

— 

SW 

4 

3 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollkommen still und klar. 

5.8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

30.2 

58.9 

— 

SW 

3 

0 

0 

0 


10. 1 

— 

— 

— 

E 

4 

00° 0 


— 

— 

54.6 

— 

— 

0 

r\ 

0 

r\ 


9.6 







NE 

U 

3 

'J 

0 

Nach Mitternacht frischer Wind. 

— 

— 

61.7 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

C 30 " 0 


13.0 

— 

— 

— 

E 

7 

0 


— 

— 

53-0 

— 

E 

s 

0 

v\\ 

— 

— 

— 

— 

ENE 

6 

- 0 

Vollig klare Luft. 

15.0 





— 

ENE 

9 

0 

"s? 








ENE 

6 

10 

halbdunkel, Temp. = 14.8 im Fluss Ilek. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

3 

0 

Sterne sichtbar. 
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1 

i 

i Breite. 

Lange. 



IVrnnat 


Luft- 
druck be 

Luft- 

Feuchtes 

Liiftfeuchtigkeit. 


beehohe 





tempera- 

tur. 

Thermo- 




; o T t. 

N. 

E V Gi 



und Tag. 

■rO^ei 

Stunde 

Normal- 

scliwere 

mm. 

meter. 

Dampf 

druck. 

mm. 

Relat 

Satti- 

gungs- 

deficit 

; 



Meter. 

7 ?. 

Io 9 ^* 


Cels. 

Cels 


' 


1 



1 







mm. 

' Sadak-kol 

1 

; 39 ° 58 

88’ 28 

824 

— 

April 12 

10 a 

680.2 

17.1 

9-4 

S -4 

37 

9-2 

: » 

: » 

» 

» 

— 

» 

12 

I p 

67S.8 

21.6 

1 1-3 

S-s 

29 

13-9 

» 
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21 

10 a 

637.8 

26.2 

15.6 

8.8 

35 

16.7 

» 

21 

I p 

637-4 

27.1 

16.1 

9-1 

34 

17-9 

» 

21 

9 P 

637.5 

25.1 

16.6 

10.5 

44 

13-4 


22 

11 a 

637-9 

25.2 

i-i 

b 

II.o 

46 

13.1 


22 

I p 

637.1 

27.4 

17-4 

10.6 

39 

16.8 

» 

22 

9 P 

636.9 

25.2 

16.9 

10.8 

45 

13-2 


23 

9 a 

637-3 

24.1 

17-S 

I 2 .I 

53 

lo-s 


23 

1 p 

634.6 

26.6 

19.6 

14.0 

53 

12.2 

» 

23 

9 P 

634.3 

25.6 

17.6 

1 1.6 

47 

13-0 


24 

II a 

637.2 

27.1 

16.2 

9.2 

34 

17-7 


24 

I p 

636.3 

27.6 

17.S 

10.7 

39 

17.1 


24 

9 P 

638.1 

26.1 

17.6 

II.4 

45 

14.0 

» 

25 

II a 

637-9 

23.6 

18.0 

12.9 

59 

9.0 

» 

25 

9 P 

636.5 

24.6 

19.0 

13-9 

60 

9.4 


26 

II a 

635-7 

24.0 

17.8 

12.5 

56 

9-9 

» 

26 

I P 

634-3 

23.6 

18.4 

13-5 

62 

8.4 

» 

26 

9 P 

637 .S 

23*4 

17.1 

II.8 

55 

9.8 


27 

II a 

638.7 

21.6 

17.1 

12.S 

65 

6.7 


27 

I P 

638.3 

22.2 

18.0 

13-5 

67 

6.7 


27 

9 P 

638.1 

22.2 

15-4 

lO.l 

50 

lO.o 

' » 

28 

9 a 

641.0 

22.1 

16.S 

1 1.5 

58 

8.4 


28 

Ip 

640.5 

23.6 

18. 1 

13-0 

60 

8.8 

» 

28 

9 P 

641.5 

22.4 

16.9 

1 1.9 

59 

8.4 


29 

7 a 

642.1 

20.3 

17.0 

12,9 

72 

5.0 


29 

I P 

642.7 

24.0 

— 








29 

9 P 

642.1 

22.4 

18.4 

13-9 

68 

6.4 

» 

30 

7 a 

641.1 

21. 1 

16.3 

II.7 

62 

7-1 


30 

ip 

626.5 

34.2 

— 

— 

— 

— 

» 

30 

9 P 

615.8 

26.5 

12.3 

S-i 

20 

20.9 

Juli 

I 

7 a 

614.9 

26.3 

14.2 

7-3 

28 

18.4 


I 

Ip 

586.1 

. 33-9 

— 

— 

— 

— 


I 

9 P 

593.3 

23.5 

12.9 

7.0 

32 

14-7 


2 

7 a 

596.2 

22.1 

13.6 

8.3 

41 

II.7 

» 

2 

Ip 

597-3 

20.9 

13-4 

8.5 

46 

lO.l 

» 

2 

9 P 

598.0 

19.6 

I3.I 

8.6 

51 

8.S 

» 

3 

7 a 

598.2 

23.2 

13.7 

8.0 

37 

13-4 

» 

3 

ip 

590-8 

20.8 

II.6 

6.7 

36 

1 1.8 

» 

3 

9 P 

591.1 

18.7 

II.6 

7-4 

46 

8.8 


79 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. ! 

1 

1 

i 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Sckwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 



— 

58.2 





0 

0 


18.9 

— 

— 

— 

E 

3 

» 0 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

s® 0 


— 

— 

58.4 

— 

— 

0 

0 


18.5 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

n 


— 

— 

S9-9 

— 

— 

0 

0 


20.4 

— 

— 

— 

— 

0 

n 

0 

r\ 


— 



52.6 





u 

0 

0 


22.2 

— 

— 

— 

W 

9 

0 

2 2 L p 

— 

— 

— 

— 

W 

3 

0 

i:.: 

— 

— 

S1.8 

— 

E 

6 

0 

.::i 5 — 7 p »Sarik-Buran». 

22.3 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

: : 

— 

— 

36.2 

— 

— 

0 

0 

. .2 

21.4 

— 

— 

— 

W 

2 

10 

il.f 

— 

— 

— 

— 

w 

4 

10 

*::.® 

— 

— 

35-9 

— 

w 

3 

10 

.. a 

19-3 

— 

— 

— 

w 

I 

10 






56.4 



E 

0 

I 

5 

10 

Leichte Wolkchen. 

19.8 

— 

— 

— 

sw 

2 

n 

8 

A 


— 

— 

SS.5 

— 

— 

0 

4 

10 


19.8 

— 

— 

— 

— 

0 

10 










WNW 

2 

6 

Temp. = 14.4 in Fluss. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Sehr klare Luft. 

19.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

s— 7 

0 

E und ESE ^ o — 7p. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

0 

Sehr klare Luft. 

23.1 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

S 

I 

10 a — p I p. Ein Paar weisse Wolkchen. 

21.3 




NW 

0 

10 

0 

10 

s;h, Seit 2 a NW-»Buraii». 








NW 

10 

10 

und Windstille 3—3.30 p, 7 p fangt ^ wieder 

— 

— 

— 

— 

WNW 

10 

0 

an, 9p klare Luft. 

15*3 

— 

— 

— 

WNW 

5 

2 


— 

— 

27.2 

— 

WNW 

6 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

iVf 




8 o 


' 



j 

Breite 

1 

1 

1 Lange 

'E. V. Gr 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
driick bei 

Luft- 

tempeia- 

tur. 

Feuchles 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

O r t 



: X. 

1 

1 

! 


und Tag. 
1896. 

Stunde. 

Normal- 

schwere. 

mm. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relal. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 




i 

1 

Meter 



Cels. 

Cels. 


Tschakar . . . 



36“ 35' 

So” 40' 

2,063 

6 

Juli 

4 

7 a 

S91.1 

17-4 

12.7 

9.0 

61 

5-9 

» . . . 



1 

» 


» 


4 

1 P 

590-9 

17.1 

13-° 

9 -S 

65 

5,2 

» . . . 



1 » 

» 

» 

» 

» 

4 

9 P 

591-5 

I 3 -I 

1 1.4 

9-3 

82 

2.1 

» . . . 



: » 

» 

» 

» 

» 

5 

7 a 

591.2 

12.6 

II -3 

9-4 

8s 

1.6 

Julghun . . . . 



i 

— 

2,093 

I 

'> 

5 

IP 

589.0 

1 5-4 

— 

— 

— 

— 

Nura 



36 25 

80 55 

2,206 

5 

» 

5 

9 P 

580.3 

13-0 

12.4 

10.3 

91 

0.9 





» 

» 



» 

6 

9 a 

581.1 

12.3 

II.9 

lO.i 

94 

0.7 

» 



» 


» 

» 


6 

IP 

581.2 

12.6 

12.0 

10. 1 

93 

0.9 

» 




;> 

5 > 

» 


6 

9 P 

582.3 

12.3 

lO.o 

8.2 

76 

2.6 

» 




» 

» 

» 


7 

7 a 

582.4 

17-4 

12.5 

8.9 

59 

6.1 

Dort Imam . . 



36 26 

81 9 

2,250 

3 


7 

3 P 

578.1 

15-7 

— 

— 



— 

>; . . 

• 


» 

» 




7 

9 P 

578.4 

1 1.4 

8.5 

7-1 

70 

3-0 

» . . 

Tiken-tasch am 

Kerija- 

» 



» 

;> 

8 

7 a 

578-8 

12.8 

lO.i 

8.1 

73 

3-0 

darja . . . . 

. . 

. 

— 

— 

2,035 

I 

» 

8 

ip 

594.8 

25.1 

— 

— 

— 



Toghrak-lenger . 

• • 

• 

36 41 

81 28 

1,752 

2 


8 

9 P 

614.0 

18.5 

14.2 

10.2 

64 

5.8 

» 

Mitten auf Saj 

S. von 


» 


» 

» 

9 

7 a 

614.6 

22.4 

14.0 

8.5 

43 

1 1.8 

Boghas-lenger 



— 

— 

1,560 

I 

» 

9 

IP 

631.8 

31-5 

— 

— 

— 



Kerija 



36 52 

81 41 

1,444 

22 


9 

9 P 

639.9 

22.5 

17.6 

12.8 

63 

7-7 

» 




» 

» 

» 


10 

10 a 

639-7 

25.0 

I7-S 

11.7 

49 

I 2 .I 

» 



» 



» 

» 

10 

IP 

638.8 

27-3 

17.1 

10.3 

38 

17.0 

» 



» 

» 


» 


10 

9 P 

638.4 

20.1 

16.8 

12.7 

72 

5-0 

» 



» 

» 

» 

» 

» 

11 

7 a 

637-3 

20.0 

1 5-8 

II.5 

65 

6.1 

» 





» 



II 

Ip 

636.2 

30.5 

16.6 

8.4 

26 

24-4 

» 



» 




» 

II 

9 P 

636.3 

22.5 

I7.I 

12.2 

59 

8.3 

» 




» 


» 

» 

12 

9 a 

637.6 

27.1 

16.9 

10. 1 

37 

16.9 

» 




: s > 




12 

I P 

636.5 

31-8 

18.0 

9-7 

27 

25.6 

» 





» 



12 

9 P 

638.1 

25.1 

16.4 

10.2 

43 

13-7 

» 



» 




» 

13 

10 a 

637-7 

28.4 

19.8 

I3-S 

47 

IS-S 

» 




» 


» 

» 

13 

IP 

636.8 

30.6 

20.3 

13-4 

41 

19.6 

» 








13 

9 P 

636.3 

23-S 

16.0 

10,4 

48 

1 1.4 

» 








14 

7 a 

636.3 

21.6 

I8.I 

13.8 

71 

s-« 

Oj-toghrak . . 



36 52 

81 57 

1,519 

3 

» 

14 

3 P 

630.4 

32.8 

I6.I 

6.9 

19 

30.^ 

» . . 



y > 


» 


» 

14 

9 P 

630.3 

29.1 

15.0 

7-0 

23 

23.5 

» . . 

Ovras 





» 

» 


15 

9a 

632.9 

25-7 

14.0 

7.2 

29 

I7-; 



36 55 

82 22 

1,614 

2 


15 

9 P 

^.4 

26.7 

16.0 

9.2 

35 

I 7 -' 

» 






» 


16 

7 a 

624.4 

25.4 

15-3 

8.9 

36 

15-: 

Halbwesfs • . . 

o 

TWT* • 



— 

— 

1,554 

I 


16 

Ip 

628.9 

32.8 




Nija 



37 5 

82 40 

1,425 

125 


16 

9 P 

637.2 

24.0 

14.8 

8.7 

39 

13-' 


8i 


I 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

\V i n d. 1 

Bewdlkung 
0 — 10 und 'i 
Nieder- 
schlag. 

B e m e r k u n g e n. 

Min 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- ,■ 

kiigel. 1 Richtung. 
Cels. 1 

i 

Starke 

14.9 



' 



1 

0 

m 10 

zeitweise ap, dichte Wolken. 

— 

— 

25.2s ' 

— ' 

N\V ; 

2 

m 10 1 

^ 2 p . . . 

— 

— 


— 

NW , 

s 1 

10 . 

1 


lO.l 

— 

— 

— 

ENE 

6 

10 1 

® 9 a— n, 3—5 p. 1 

— 

— 

— 

— ; 

ENE 

4 

m 10 

] 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

; 

— 

— 

— 

— 

— 

0 


^2 2 a — 8 p. ; 

— 

— 

— 

— 

— 

0 


j 

— 

— 

— 

— 

s 

5 

10 

i 

7.6 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 

Vollkommen heiter. ' 

— 

— 

— 

— 

ENE 

4 

10 

boige Winde 3 p . . . 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Ausgezeicbnet klare Luft. 


— 


— 


0 

0 

Vollkommen heiter. 









NE 

3 

I 

Weisse Wolken iiber den Bergen. 

— 


— 

— 

S 

I 

0 

Wolkchen im E. ' 

12.8 

— 

— 

— 

NNW 

I 

0 

Wolkchen im S. 









NW 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollkommen heiter. 

16.4 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

62.5 

— 

— 

0 

r\ 

0 


IS-9 ^ 

— 

— 

— 

— 

U 

0 

1 ^ 

0 

' 0 


— 



65.7 





0 

0 

0 

Maximum der Insolation zwischen 10 und ii a. 

16.2 

— 

— 

— 

W 

2 

0 

S 3 in der Nacht. 

— 

— 

63-3 

— 

— 

0 

0 


19.0 







w 

0 

1 

L/ 

I 

Feiner Schleier, ein Paar Stosswinde in der Nacht. 

— 

— 

60.5 

— 

— 

0 

0 

r \ 


18.2 

— 

— 





0 

0 

s'* 0 


— 

— 

— 

— 

NE 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 


21.4 

— 

— 

— 

wsw 

S 

10 

ii f, W-»Buran» n, am Tag E und S 3. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

10 

Vli 

23.2 

— 

— 

— 

WSW 

I 

0 

i •; 

— 

^ — 

— 

— 

w 

4—5 

0 

:::: 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

:::: 


Hedifif yourney in Central Asia. V: i. 


II 




82 


O r t. 

Breite. 

i 

Lange. 

Seehohe. 

Monat 

Stund( 

Luft- 
druck be 
0® und 
Normal 

Luft- 

tempera 

tur 

Feuchtes 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

1 

E. V. G] 



und Tag 

meter. 

Damp! 

Relat 

Satti- 






schwere 

mm. 



druck 

mm. 

gungs- 

deficit 

mm. 


! 


Meter. 





Cels. 

Cels. 

%. 

' Nija 

37 ° 5 

' 82 ° 40 

1,42s 

12, 

Juli 17 

7 a 

638.2 

23.2 

17.6 

12.S 

59 

8.8 

» 

» 


» 

» 


17 

IP 

637.1 

29.0 

18.6 

II.6 

39 

18.S 

1 


» 

» 

» 

)> 

17 

9 P 

638.2 

24.4 

15.9 

9.9 

43 

13-1 

1 » 

» 

» 

» 

» 


18 

7 a 

638.7 

22.3 

18.1 

13.6 

67 

6.7 

Talkanlik-jaka-akin . . 

37 o 

82 47 

1,50c 

) I 


18 

Ip 

632.5 

34-3 

— 





Lenger Tschidscheghan 

36 so 

82 59 

1,980 

2 


18 

9 P 

598.3 

23.9 

12.9 

6.9 

31 

IS -4 

» 

» 

» 


» 


19 

7 a 

600.1 

26.6 

14-7 

7-7 

30 

18.3 

Suget 

36 4 S 

83 13 

2,280 

I 


19 

Ip 

578.4 

29.8 

— 







Julghun-bulak . . . . 

36 47 

83 17 

2,382 

4 

» 

19 

9 P 

572.4 

19.1 

9.6 

5-4 

33 

II.2 

» 



» 

» 


20 

7a 

S 7 I -4 

21.3 

9-9 

4-9 

26 

14.1 

Tollan-chodscha vor der 











fruheren Passage . . 

36 46 

83 30 

2,599 

3 

» 

20 

ip 

559-9 

31.0 

13-9 

S -7 

17 

28.0 


» 



» 


20 

9 P 

557.3 

19.1 

9*9 

5-8 

35 

10.8 

» 

» 


» 


» 

21 

7 a 

SSS -4 

24.7 

12.2 

6.1 

26 

17.2 

Kara-saj 

36 47 

83 48 

2,980 

II 

» 

21 

3 P 

531-4 

25.7 

10.2 

4.1 

16 

20.8 1 

» 

» 





21 

9 P 

530.3 

16.6 

8.4 

5-4 

38 

8.8 

» 


» 

» 



22 

7a 

530.7 

24-4 

13-8 

8.1 

35 

14.9 

» 

» 





22 

ip 

5298 

23.0 

II.6 

6.3 

30 

14.8 

» 





» 

22 

9 P 

530-5 

I8.1 

8.4 

4.9 

32 

10.7 

^ 


» 



» 

23 

10 a 

532.0 

20.4 

II.7 

7.2 

40 

10.8 

^ 


9 




23 

IP 

531-4 

21.4 

II-S 

6.7 

35 

I 2 .S 

^ 

» 



» 


23 

9 P 

532-4 

15.0 

9-3 

6.7 

52 

6.1 

^ 

Bostan-toghrak .... 

36 ss 

» 

83 SI 

» 

2,471 

» 

2 


24 

24 

7 a 

12 a 

533-3 

563.3 

I9.1 

2Q.O 

8.2 

4-4 

27 

12.2 

Buka-bulak 

— 

— 

2,552 

2 

» 

24 

9 P 

559.4 

16.2 

8.8 

5.8 

42 

8.1 

^ 

Unterhalb des Dorfes 




» 

» 

25 

7 a 

560.0 

21.4 

12.1 

7-1 

37 

12.0 

Arpa-tschap .... 
Boghand 

— 

— 

2,689 

3 


25 

Ip 

554-0 

29.6 

_ 



_ 

37 3 

84 21 

2,685 

— 

» 

25 

9 P 

548.2 

15.6 

7-9 

5.2 

39 

8.1 

^ 

Masar, auf der Hbhe . 
Mbldscha 

37 9 
37 9 

84 34 

84 35 

» 

2,512 

2,383 

» 

I 

10 

» 

» 

26 

26 

26 

8a 
2.30 p 

3 P 

548.1 

563.7 

S 7 I -8 

24.1 

29-9 

33.2 

11.8 

i6.i 

6.0 

7-4 

27 

19 

16.6 

30.8 





» 


26 

9 P 

570.6 

23.0 

12.4 

6.8 

32 

14-3 






» 

27 

10 a 

570.1 

— 

— 

— 

— 

— 



» 




27 

Ip 

569.7 

32.6 

14.0 

5-2 

14 

31.8 





» 

» 

27 

9 P 

569.9 

21.8 

II.8 

6.6 

34 

13-0 

» 


» 



» 

28 

10 a 

571-4 

31.4 

ISO 

6.7 

20 

27.8 







28 

ip 

570-7 

31.9 

IS -5 

7-1 

20 

28.4 

» ... 






28 

9 P 

570.4 

22.9 

13.2 

7-7 

37 

13-3 





y> 


29 

7 a 

571-3 

21. 1 

13.0 

8.1 

43 

10.7 



Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Win 

d. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

B e in e r k u n g e n. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels, 

Blank- 

kitgel. 

Cels. 

Richtung 

Starke 

20.3 








0 

10 

Dichter Wolkenschleier. 

— 

— 

53-3 

— 

NE 

I 

10 

6 p. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

3 

0 

Nahezu klare Luft. 

— 

— 

— 

— 

N 

0 

1 

2 

3 

3 p WNW 3; 3.30 p S S; 4p SSE 6 mit kurzer 

— 

— 

— 

— 

SW 

s 

10 

Diinner Wolkenschleier, unilaufende Winde. ' 

— 

— 

— 

— 

sw 

I 

: f 0 

i 

— 


— 

— 

N 

3 

3 


— 


— 

— 

s 

2 

0 

- 

16.1 

— 

— 

— 

s 

3 

0 

Klare Luft. 





€0.6 



N 

2 

0 

Klare Luft, Windstosse bis N 4; Aktinometer 3 p. 

— 

— 

— 

— 

s 

I 

0 

Temp. = 17.5 in Fluss; 14.0 in Strom. 1 

15.1 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


— 

— 

SI-3 

— 

N 

2 

0 

ivf 

— 

— 

— 

— 

S 

2 

0 


14.1 

— 

— 

— 

— 

0 

0 



— 

— 

— 

NNW 

I 

10 



— 

— 

— 

— 

0 

10 

S 4 in der Nacht. 

13-0 

— 

— 

— 

W 

2 

10 

Die Berge in Wolken verhiillt. 


— 

46.2 

— 

w 

3 

10 

Dunner Wolkenschleier. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

Nebelwolken. 

II.9 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

Leichte Nebelwolken. 

— 

— 

— 

— 

SSE 

2 

=*= 0 


I 1.4 

— 

— 

— 

SSE 

I 

0 


— 



— 

— 

E 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

SSE 

I 

0 

In Boghana 3 p N 6. 

I 1.4 

— 

— 

— 

N 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

7 

0 

i*;; 

— 

— 

45-4 

— 

ENE 

7 

0 

Temp. = 12.4 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

i.:f, Temp. = 13,3 im Fluss. 

16.8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. = 14,1 im Fluss. 

— 

— 

62.1 

— 

N 

I 

0 

Temp. = 14.3 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

S 

I 

s 0 

s ilber dem Fluss. 

1— 1 

p\ 

— 

— 

— 

N 

2 

s 0 


— 

— 

57.2 

— 

N 

I 

0 

Temp. = 13.9 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

s»IO 

Temp. = 12.9 im Fluss. 

17.2 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

l-C 

111 

Unerhort dichter Nebel. 





84 



Breite. 

Lanse. 

' 


! 

1 XTnrifl.l 


j Luft- 

driick be 

Luft- 

Feuchtes 

Luftfeuchtigkeit. 


beehoJie. 

[ 




tempera- 

lur. 

Thermo- 




i O r t 

i 

, N. 

i 

% V Gr 

i 


! und Tag 
.! rSofi 

Stunde 

Normal- 

scbwere 

meter. 

Dampf- 

drucik. 

Relal. 

Sdtti- 

gungs- 


i 

! 

! 

1 Meter. 


1 


1 

i 

mm. 

Cels. 

Cels. 

mm. 


deficit 

mm 

! 

iKapa 

37 ° 15 

84 ° 47 

2 ,S 2 I 

9 

Juli 29 

3 P 

SS8.4 

22.6 

13-S 

8.2 

40 

12.4 

I » 


p 

» 


5> 

29 

9 P 

559.1 

20.9 

12-S 

7-7 

42 

10.8 

! » 

» 


» 



30 

10 a 

SS 9-0 

20 9 

12.2 

7-4 

40 

I 1.2 

|Arka-saj 

37 17 

00 

oo 

— 

— 


30 

Ip 

363-1 

2 S -4 

— 

— 

— 

— 

Dalai-kurghan . . . . 

37 12 

8s 9 

3.3 1 1 

II 

» 

30 

9 P 

512 .S 

II.8 

6.5 

S -4 

52 

5-0 

» .... 

» 

» 

» 

» 

» 

31 

7 a 

SI 3-0 

iS-i 

8.7 

6.2 

48 

6.7 

» .... 



» 

» 

» 

31 

IP 

SI 2.9 

2S.8 

12.9 

6.8 

27 

18.1 

» .... 


'> 

» 


» 

31 

9 P 

512.1 

1 1.8 

S -7 

4.8 

46 

S.6 

» .... 

» 

» 

» 

» 

Aug. 

I 

7 a 

S12.7 

24.6 

14.1 

8.S 

36 

14.8 

Dalai-kurghan-art . . . 

37 8 

o 

00 

4 , 3 S 7 

I 


I 

12 a 

453.7 

14 s 

4.6 

3 -S 

28 

8.9 

Miindung des Sarik-kol 

— 

— 

4, 1 66 

I 

» 

I 

I p 

464.1 

lS -4 

— 

— 

— 


Tschokalik, W. Thai . . 

37 4 

8s i6 

4 , 28 s 

2 

» 

I 

8.30 p 

457.3 

9-4 

4.9 

S-i 

57 

3-8 

» . . 

» 

» 

» 

» 

"> 

2 

6.30 p 

4 S 6 .I 

12. 1 

4.8 

4-3 

40 

6.3 

Tschokalik, Pass . . . 

37 5 

8s 22 

4,932 

I 

» 

2 

11.30a 

423.2 

124 

4.9 

4-4 

41 

6.4 

Sarik-kol, Pass .... 

37 6 

8s II 

4,170 

2 


2 

4 P 

4 S 9-8 

8.8 

4.6 

5-0 

59 

3*5 

Sarik-kol, N. Aul . . . 

— 

— 

3 ,S 74 

2 


2 

9 P 

497.5 

12.8 

8.S 

6.8 

62 

4-3 

» ... 

» 


» 

» 


3 

8 a 

497-2 

I 2 .I 

9.4 

7.8 

74 

2.8 

Joli-kol, Pass 

— 

— 

3 ,SS 4 

2 

'«> 

3 

II a 

49 S -9 

13-2 

— 





1 Dalai-kurghan .... 

37 12 

8s 9 

3,311 

II 

» 

3 

Ip 

S11.2 

12.4 

7-7 

6.2 

58 

4.6 

» .... 

» 

» 

» 


» 

3 

9 P 

512 .S 

8.6 

7.0 

6.8 

81 

1.6 

» .... 

» 

» 



» 

4 

10 a 

S14-8 

17-7 

12.6 

9.1 

60 

6.2 

» .... 

» 

y> 

'>> 

» 

» 

4 

Ip 

SI 4-7 

17.0 

10.6 

7-3 

SO 

7-3 

» .... 

» 

» 

» 

» 


4 

9 P 

513.9 

6.6 

S-s 

6.3 

86 

1. 1 

» .... 

» 

» 

» 



s 

7 a 

S14-2 

16.8 

10.8 

7.6 

S 3 

6.8 

Joli-kol, Pass 

37 12 

8s IS 

3 ,SS 4 

2 


s 

12 a 

SOI. 4 

19.2 




_ , 

Sarik-kol, Aul .... 

— 

— 

3.469 

3 


s 

IP 

S03-4 

18.7 

1 1.6 

7.8 

48 

8.4 

» .... 

» 

» 

» 

» 

» 

s 

9 P 

503.7 

8.8 

6 0 

6.0 

70 

2.5 

» .... 


» 

» 



6 

7 a 

503-8 

16.7 

1 1.4 

8.2 

58 

6.1 ' 

Sarik-kol, Pass .... 
Die Vereinigung des Sa- 

37 6 

8s II 

4,170 

2 


6 

12 a 

466.1 

12-5 


— 


— 

rik-kol mit Lama- 
tschimen 



___ 

4,018 

I 


6 

Ip 

471-3 

13-4 





Mit 

37 4 

8S lo 

4,008 

3 

» 

6 

2P 

472.6 

18.0 

6.1 

3-4 

22 

12.1 

» 




» 


6 

9 P 

472.1 

S2 

04 

3-2 

49 

3-4 

Japkaklik, Pass .... 
Die Vereinigung des 

» 

37 o 

» 

8s i8 

» 

4,741 

» 

I 


7 

7 

7 a 

1.30 p 

470.9 

431.8 

6.2 

14.2 

2.7 

4.0 

4-4 

3-3 

62 

27 

2.7 

8.9 

Passbaches mit Jap- 
kaklik-saj 



4,420 

I 


7 

2.30 p 

449 -S 

I6.S 





Kum-bojan, Pass . . . 


— 

4,167 

I 


7 

SP 

463.0 

9-4 

— 

— 

— 

! 


Temperaturextreme. 

i 

Aktinometer. 

1 

Wind I Bewdlkung 


Min. 

Cels 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

1 

StSrke. 

0 — 10 una; 

Nieder- 

schlag. 

B e ni e T k u n g e n 









w 

6 

=«IO 

! 

Unerhort dichter Nebel. : 

— 

— 

— 

— 

w 

I 

s=IO 

D:o d;o d:o. 

18.9 

— 

— 

— 

— 

0 

=®I0 


— 

— 

— 



E 

3 

= 3 

D:o d:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

S 

2 

0 

i 

8.9 

— 

— 

— 

S 

3 

s I 

! 

— 

— 

SS-9 

— 

N 

2 

S 3 


— 

— 

— 

— 

S 

2 

0 


8.0 

— 

— 

— 

— 

0 

= 0 

Klare Luft. j 

— 

— 

— 

— 

ENE 

4 

0 

1 

1 

4-7 

I 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

3 

i 

j 

— 

— 

— 

— 

SW 

3 

3 

1 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

1 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

10 

i 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

% 10 

Es regnete nicht gleichzeitig zu Dalai-kurgaii. | 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

10 


— 

— 

— 


N 

I 


^ 7 p 

7-1 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

Weisse zerstreute Wolken. 

— 

— 

— 

— 

N 

1 2 

9 


— 

— 

— 

— 

S’ 

I 

0 

W 3 — ^ P* 

S.0 

— 

— 

— 

— 

0 

2 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

3 


— 

— 

45-7 

— 

ENE 

I 

2 

Temp. = 18.7 in Bach. Nach 4p Wolken. 

— 

20.1 

— 

— 

SW 

I 

0 


7-0 

— 

— 

— 


0 

9 


' ^ — 

— 

— 

— 

NE 

3 

I 



^ — 



NE 

3 

I 


— 

— 

48.2 

— 

NNE 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

0 

Ausserordentlich klare Luft. Temp. = 5.9 in Fluss. 

-2.7 

— 

— 

— 

S 

I 

I 

Erste Frostnacht. 

— 

— 

— 

— 

W 

3 

I 




_ 

_ 

E 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

8 

0 
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' 


! Breite 

Lange. 

Seehdhe. 

Monal 


Luft- ^ 
dnick bei 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Feuchtes 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

i 0 r t. 


X. 

E. V. Gr. 



und Tag 

Stunde. 

Normal- 

schwere. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 





Meter 





mm. 

Cels. 

Cels. 

mm 


deficit 

mm. 

Lager I, Kara-muran . 

3 r I' 

8S“ 26' 

4,075 

2 

Aug. 7 

9 P 

467.9 

7-4 

2.2 

3-8 

49 

4.0 

* 


» 

;> 


» 

» 

8 

7a 

467.8 

10.4 

4.0 

4.1 

43 

S -4 

Halbwegs 

Lager II, Quelle eines 
Nebenflusses des Kara- 



4,503 

I 


8 

Ip 

443-0 

II.2 





muran 

• • 

36 52 

8s 44 

4,703 

2 

» 

8 

9 P 

4336 

1.2 

»- 0.25 

4.0 

80 

I.o 

! 

Wasserscheide zwischen 
Nebenfliissen des Kara- 




» 


9 

7.30 a 

431-9 

6.2 

I-S 

3-8 

53 

3-4 

muran 

• • 


— 

4,945 

I 


9 

12 a 

921.3 

II. I 

— 

— 

— 

— 

Kamm 


— 

— 

5,032 

I 


9 

Ip 

416.9 

— 

— 

— 

— 

— 

Letzter Kamm . . 


— 

— 

5,109 

I 


9 

1.30 p 

413.0 

— 

— 

— 



— 

Lager III ... . 


36 43 

85 57 

5,054 

2 


9 

9 P 

415.8 

1-3 

- 3-1 

2.5 

49 

2.6 

» .... 



» 

» 

» 

» 

10 

7 a 

415-8 

5-7 

3-3 

5-1 

74 

1.8 

Kamm nahe See . 



— 

4,895 

I 

» 

10 

Ip 

423-9 

16.7 

— 

— 

— 

— 

Nachfolgendes Thai 


— 

— 

4,861 

I 


10 

1.30 p 

425-7 

— 



— 





Kleiner Kamm . . 


— 

— 

4,974 

2 

» 

10 

2p 

420.9 

— 

— 

— 

— 

— 

» . . 

• • 


» 

» 

» 


10 

3 P 

42O.O 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager IV ... . 

« • 

36 30 

86 0 

4,988 

4 

» 

10 

9 P 

419.0 

1.6 

- 3-2 

2.4 

45 

2.8 

» .... 

• • 


y> 

» 


» 

II 

Ip 

419.1 

9.0 

3-7 

4-5 

52 

4.2 

» .... 




» 


» 

II 

8.30 p 

419.6 

- 2.2 

- 5-4 

2.1 

54 

1.8 

» .... 

• • 




» 

» 

12 

7 a 

419-7 

5*8 

1-5 

3-9 

56 

3-1 

rass 

Boschung oberhalb brei- 

- 


5,060 

I 


12 

10 a 

416.3 

6.1 

— 

— 

— 

— 

ten Sajs .... 


— 

— 

5,017 

I 


12 

10.30 a 

418.0 

— 









Saj 


— 

— 

4,955 

I 


12 

11.30 a 

421.1 








, — 

Lager V .... 


36 25 

86 20 

4,955 

8 


12 

9 P 

421 .S 

- i.i 

- 5-4 

1-9 

44 

2.4 

» .... 




» 

» 


13 

10 a 

423.0 

18.3 

8.8 

5.8 

37 

lO.o 

» .... 



» 


» 


13 

ip 

422.9 

15.8 

5.2 

3-7 

28 

9.8 

» .... 



» 



» 

13 

9 P 

421.8 

0.5 

- 3-9 

2.2 

47 

2.5 

» .... 



» 

» 


» 

14 

7 a 

421.6 

12.9 

3-8 

3-5 

31 

7-7 

» .... 






» 

14 

Ip 

421.3 

9.6 

5.0 

5.2 

58 

3.8 

» .... 




» 

» 


14 

9 P 

421.5 

4-5 

2.2 

4-7 

73 

1.7 

» .... 

Fluss 


)> 





15 

7.30 a 

420.7 

1 1.4 

7-0 

6.2 

61 

3-9 


— 

— 

4,971 

I 

» 

15 

12 a 

420.3 

17*5 



- 




Lager VI ... . 


36 24 

86 32 

5,003 

3 

» 

15 

3 P 

418.2 

6.6 

S -5 

6*3 

86 

1.0 

» .... 




» 

» 

y> 

15 

9 P 

418.8 

3-8 

1.6 

4-5 

74 

1.6 



Wasserscheide an klei- 



» 

» 

» 

16 

7a 

418.3 

4.0 

1.4 

4.3 

70 

1.8 

nem See. . . . 

. . 

— 

— 

5,039 

I 


16 

9-45 a 

416.6 

7.6 





Sekundarer Pass . 

• • 

— 

1 

S,i68 

I 


16 

IP 

409.2 

4.9 

— 

— 

— 

— 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

W 1 n d. j 

Bewolkung 





j 


1 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

1 

Starke. I 

i 

1 

Bemerkungen. 

2.4 

— 



WNW 

0 

1 

0 

9 

8 a WNW | 


— 

— 


WNW 

8 

4 

i 

1 




___ 



0 

I 


- 7-1 

— 

— 

— 

E 

I 

s 

I 

1 

— 

— 

— 

— 

W 

4 

9 

WNW p, hort nach Sonnenuntergang auf. 1 

1 

— 

— 

— 

— 

N\V 

I 

0 


- 2.7 

— 

— 

— 

— 

0 

^ 10 

^3 — 8 a, der Schnee schmoltz sogleich. 



— 

— 

— 

S 

N 

I 

4 

9 


— 

— 

— 

— 

N 

NW 

4 

5 



— 

— 

— 

— 

N 

3 

^'*10 


- 2.3 

— 

27.1 

— 

W 

3 

^ 10 

^na— 3.30 p. 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

1 


- 10.7 

— 

— 

— 

W 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

1 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Leichte weisse Wolkchen am Tage. 

— 

— 

26.8 

— 

SE 

3 

0 

Aktinometer 4.30 p. 

- 7-3 

— 

— 

— 

— 

0 

5 


— 

— 

60.0 

— 

NW 

I 

10 

Temp. = 14.8 in Bach. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollk. still und heiter. 

— 6.2 

— 

— 

— 

N 

3 

2 


— 

— 

— 

— 

NE 

c 

2 

T 

■^#10 

J 

Temp. = 10.9 in Bach, ^^aII a — 4p. 

- i.i 







0 

E 

X 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

10 

A“ ® I p — 

— 

— 

— 

— 

NE 

8 



- 1.6 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

8 a E 3 Bewolk. 3. 





— 

— 

E 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

WNW 

3 

10 
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O r t. 

Breite. 

■ N. 

1 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag. 
1896. 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0° nnd 
Normal- 
schwere 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tUT. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat 

Satti- 

gnngs- 

deficit 

mm. 

Meter. 

n . 

Sekundarer Pass neben 

1 

1 



i 



1 

i 






Lager VII 

i 

— 

5.302 

I 

Aug 

16 

4 P 

402.5 

5.6 

— 

— 

— 

— 

Lager VII 

36° 20' 

86° 48' 

5 . 291 

2 


16 

9 P 

402.6 

- 0.5 

- 3-1 

2.9 

66 

1-5 

» 


» 

» 

» 


17 

7 a 

403-5 

- I.o 

- 2.5 

3-3 

78 

I.o 

■Lager VIII 

36 23 

86 55 

S.055 

15 

» 

17 

I P 

417.1 

8.6 

2.2 

3-6 

43 

4.8 

» 

» 





17 

9 P 

417.9 

- 4-8 

~ 6.2 

2.4 

73 

0.9 

» 

» 

» 

» 

» 


18 

10 a 

417-9 

8.5 

I.O 

2.9 

35 

5-5 

» 



» 

» 


18 

3 P 

417-4 

10.8 

0.6 

2.1 

21 

7-7 

» 

» 

» 

» 

» 


18 

9 P 

416.8 

- 3-1 

- 6.5 

1.8 

50 

1.8 

* 


» 

» 

» 

» 

19 

8 a 

416.3 

I 2 .I 

5-1 

4-7 

44 

6.0 

» 

» 

» 

» 

» 


19 

I P 

415.9 

14.5 

3-6 

3-0 

24 

9-4 

» 

» 

» 


> 

» 

19 

9 P 

415 .S 

3-0 

- 3-4 

1.9 

34 

3-8 

» 






20 

10 a 

0 

vd 

12.6 

5-5 

4.8 

44 

6.2 
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B e m e r k u n g e n. 
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Lange. 

E V Gr 

Seehdhe 

Monat 


Liift- 
druck bei 

Lufl- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

O r 1, ! 

Meter. 


und Tag. 
1S96 

Stunde. 

0 iina 
Normal- 
schwere. 
mm 

meter. 

Cels. 
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— 

— 

— 

SE 

3 

0 

Vollkommen heiter. 

- 8.6 

— 

— 

— 

E 

4 

il 

Am Vormittag ESE 4. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

I i 

I 


— 

i — 

— 

— 

NE 

6 

1 

0 1 

4.30 p . . . . NE 6. 

- S-I 

— 

— 

— 

SSE 

2 

= 10 

^J^iL — 6p, nachmittags umlaufende Winde. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

9 1 


- II.7 

— 

— 

— 

W 

3 

I i 

II a Temp. = 7.3 im See. 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

1 2 i 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

1 I 

Leichte Wolkchen am Horizont. 

- 12.6 

— 

— 

— 

— 

0 

o' 

10 a Temp. = 9.5 im See. 

— 

— 

— 

! — 

SW 

I 

1 1 

Schwache umlaufende Winde, meistens SW. 

— 

— 

— 

— 

w 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

I 


- 1 1.9 

— 

— 

— 

ENE 

4 

I 


— 

— 

— 

— 

ESE 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

Zeitweise schwache E-Winde. 

- 7.2 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 

i 

— 

— 

52.5 

— 

— 

0 

9 

4—5 P* 

— 

— 

— 

j 

SE 

I 

2 


- 6.3 

— 

— 

i 

i 

ESE 

I 

9 



I 


I 


I 

j 


I 
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0 r 1. 


' Breite. 

X. 

1 

Lange. 

E. V. Gr. 

1 Seehohe 

i 

Monat 

und Tag 
1S96 

Stiinde. 

Luft- 1 j r, 

druck beij 

0° und I tempera- 
Normal- j tur 

Feuchles 

Thermo- 

meter. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 


mm. 

Gels. 

Cels. 

Halbwegs. Der See XIX 

! 



4,810 

6 

Sept. 16 

Ip 

425.6 

- 0.9 


— 

— 



Lager XXVIII . . 


35° 29' 

92“ 2' 

4,875 

5 

» 

16 

9 P 

423.0 

— I.o 

- 3-7 

2.7 

63 

1.6 

» . . 


» 



» 


17 

10 a 

423.1 

I.o 

0.6 

3.9 

78 

I.I 

» . . 



J> 

'> 

» 


17 

I p 

423.2 

3-4 

1.4 

4.4 

76 

1.4 

» . . 



') 


» 

» 

17 

9 P 

423.6 

- S -5 

— 

— 

— 

— 

» . . 




» 



18 

7 a 

424.2 

4.6 

2.2 

4.6 

72 

1.8 

Halbwegs 


— 

— 

4,759 

I 

'> 

18 

I P 

430.4 

10.6 

— 

— 

— 

— 

Lager XXIX . . . 


35 30 

92 19 

4,772 

5 


18 

9 P 

426.0 

0.2 

- 3-1 

2.7 

58 

2.0 

» ... 



» 

r > 



19 

8 a 

428.1 

- 2.0 

- 3.6 

3-0 

74 

I.o 

' » ... 


» 


'> 

» 

)'> 

19 

ip 

428.5 

3-0 

0.9 

4.2 

74 

1-5 

» ... 

" 

» 


-> 


)> 

19 

9 P 

428.9 

“ 5*0 

- 5-6 

2.7 

84 

0.5 

» ... 


* 

)> 


» 

- 

20 

7 a 

429.2 

- 4-4 

- 5-2 

2.7 

81 

0.6 

Pass 

• 

35 36 

92 24 

4,863 

I 


20 

0.30 p 

424-3 

10.3 

— 

— 

— 

— 

1 Lager XXX .... 


35 38 

92 28 

4,677 

20 


20 

9 P 

439.3 

0.6 

- 0.9 

3-8 

79 

I.o 

I » .... 


J> 

» 

» 

» 


21 

7 a 

438.0 

1.2 

O.x 

4.2 

84 

0.8 

Der See XX . . . . 



— 

4,616 


vs 

21 

Ip 

441.2 

15-4 

— 

— 

— 

— 

Lager XXXI .... 


35 43 

92 37 

4,616 



21 

9 P 

441.1 

2.1 

O.l 

3-9 

72 

l-s 

» .... 




» 


y > 

22 

9a 

440.7 

3-9 

I.I 

4.1 

67 

2.0 

Der See XX .... 


1 

— 

4,616 



22 

Ip 

439-9 

6.2 



— 

— 

— 

Lager XXXII . . . 


35 49 

92 28 

4,731 


» 

22 

9 P 

432.5 

- 3-4 

- 3.3 

3-2 

87 

0.4 

* . . . 


y > 



» 


23 

8a 

431-4 

- I.i 

- 2.4 

3-4 

79 

0.9 

Halbwegs. Etwa 200 m 














vom Ufer .... 


— 

— 

4,664 


)> 

23 

Ip 

436.2 

10.9 

— 

— 

— 

— 

Lager XXXIII . . . 


35 47 

92 42 

4,631 


y > 

23 

9 P 

434.6 

- 2.6 

“ 5-4 

2.2 

57 

1.6 

» ... 




» 



24 

9a 

436.1 

0.8 

0.4 

4.0 

83 

0.8 

... 




» 



24 

Ip 

436.9 

6.4 

0.9 

3-3 

46 

3.9 

» ... 



» 

» 


» 

24 

9 P 

436.6 

- 1.5 

” S -3 

2.0 

48 

2.2 

» ... 



» 

» 



25 

7 a 

436.3 

- 0.3 

- 3*6 

2.6 

57 

2.0 

Halbwegs ; UferbSschung 

— 

— 

4,756 



25 

Ip 

428.0 

8.6 





— 

Uger XXXIV . . . 


35 42 

92 53 

4.636 



25 

9 P 

431.1 

1.2 

- 2.1 

3-0 

60 

2.0 

» ... 


» 

1 » 




26 

10 a 

431.8 

4.1 

I.I 

4.1 

66 

2.1 

» ... 






» 

26 

Ip 

431.6 

2.3 

0.3 

3-7 

68 

1.7 

» ... 




» 



26 

9 P 

431.4 

- 2.6 

“ 5*5 

2.2 

57 

1.7 

» ... 



» 

» 



27 

7a 

431-3 

“ 0.2 

- 3-8 

2.4 

S6 

2.1 

Arka-tagh, Pass . . 


35 46 

92 S8 

4,939 

I 


27 

10 a 

420.3 

6.3 




— 

Nahe dem See XXIII 


35 S 3 

93 5 

4,755 

I 

» 

27 

I P 

435-0 

9-4 

, 

___ 


— 

Lager XXXV . . . 


35 54 

93 *9 

4,522 

5 


27 

9 P 

441.0 

- 2.6 

“ S-I 

2.3 

61 

1-5 

» ... 




» 



28 

10 a 

443.2 

5-9 

1.2 

3-6 

52 

3-4 

» ... 





3> 


28 

IP 

442.4 

5-3 

0.4 

2.8 

42 

3-9 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

i n d. Bewolkung 


1 

Min. 

Cels. 1 

Max. 

Cels. 

Schwarz- ' 
kugel , 
Cels. 1 

I 

Blank- | 
kugel. 1 
Cels. 

Richtung. j Starke. 

0 — 10 una ■ 
Nieder- | 
schlag. j 

]» e m e r k u n g e n. 


1 



E 

2 

10 ! 

wahrend 2 Stunden, der Wind schwankt 



— 

— 

E 

4 ' 

10 

zwischen NE und SE, 9 p dunne Wolken. 

- 6.1 j 


— 

— ' 

E 

3 

^ ^ 10 ! 

^4*- A n-5 P* 

— 1 

— 

— 

— 

E 

2 

^ ^ 10 ! 


— i 


— 

— ' 

E 

I ; 

0 1 Vollkommen heiter. 

- lo.i ! 

— 

— 

— 

— 

0 

0 1 


1 

— i 

— 

— 

SE ; 

I > 

( 

2 

1 


— 

— 

— 


SSE j 

3 

6 i 


- 7*3 1 

— 

— i 


wNw: 

3 ■ 

i 

2 1 

1 

^2 ^2 NW 2 — 6 a. 

~ 1 

— 

46.2 

1 

w 

I 1 

5 1 


— i 

— 

— 

— 1 

— 

0 ; 

0 j 


-Il.lj 

— 

— 

! 

— 

0 1 

0 1 

Sehr klar auf dem Berge. 

— i 

— 

— 

— j 

— 

0 

I ! 


1 

— 

— ' 

— i 

— 1 

0 , 

5 

^@NW — 7.30P; 9 p Wolken imE, lopBewolk. 10. 

- 3-3 

— 

— ! 

i 

1 

0 ; 

8 


— 

— 

— 

— 

W i 

2 

9 

Temp. = 12.8 in See. 

— 

— 

— i 

j 

W 

s ' 

S 

Stosswinde. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


— 

— 

— 

1 

w 

10 1 

^ ^ 10 

dauert bis zum Sonnenuntergang, der 
Wind drehte sicli zu NW, NNW, N, NNE. 

— 



! 



N 

3 

9 

Zeitweise Stosswinde mit 

- 7*1 

— 

i 

— 

NE 

3 

^ 10 

^4. 8 — 10 a; das Lager in Lee, frischer Wind am 
Gebirgsfuss. 

— 



j 

— 

W 

I 

s 

Nach 2 p* = 4..“ N6, nach 4 p * (N 10), zeitw. heiter. 

— 



— I 

— 

N 

10 

10 

Gewaltsamer »Buram dauert fort. 

- 7-1 



1 



W 

I 

10 

Leise Hauche wechseln mit Windstille. 

— 



44-7 

— 

NW 

5 

6 

Umlaufende Winde, um 4 p auch SW. 

— 






— 

0 

S 

Nach 6.30 p vollk. heiter. 9 p dunner Wolkenschleier. 

- 8.9 

— 

— 

— 

E 

I 

I 

Ungewohnlich klare Luft, am Mittag umlaufender Wind. 

— 

— 

— 

— 

SW 

3 

10 

I 


— 







E 

3 

10 

6 — 6.30 p W 6, 9 p dichte Wolken. 

— 6.2 

— 

j 

— 

SE 

I 

10 

4. s® n— -9 a, ^ n — 0.30 p, dann nahezu still. 

— 

— 

1 

— 

W 

7 

10 

aW ^ 1—2 p, ^ . S P- 

— 

____ 





— 

0 

0 

Vollkommen heiter und stille. 

- 9.8 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

Ganz heiter. 

— 

— 

— 

— 

S 

3 

2 


— 





— 

SW 

4 

9 

2 5 p SW 7 



___ 



1 

NE 

6 

I 

Wolken im E, umlaufende Winde. 

- 10.2 





1 

1 

NNE 

I 

6 

:::;® und melstcns bewolkter Himmel ap. 

— 


42.1 

! ___ 

N 

3 

9 

dunner Wolkenschleier. 
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Creite. 

, Lange. 

Seehohe. 

1 

j Monat 

1 

Luft- 
druck bei 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Feuchtes 

Thermo- 

1 Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 


X. 

E. V. Gr 



und Tag jStunde 

Normal- 

scbwere. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs 





1 Meter. 




1 

mm. 

Cels. 

Cels. 


deficit 

mm. 

Lager XXXV . . . 


35 ° 54 ' 

93 9 

! 

4,522 

1 

5 

1 

Sept. 28 

9 P 

441.5 

- 2.6 

-4.7 

2.5 

66 

1-3 

X ... 

• 

:> 


, 

1 » 

;> 

29 

7 a 

440.9 

- 1.4 

- 3.8 

2.7 

65 

1.5 

Fluss 

. 

— 

I 

4.425 

I 

r> 

29 

10.30 a 

447.0 

3.4 

1 

1 

— 

— 

— 

Pass 

Boden eines Kessel- 

— 

I — 

4,492 

I 

:> 

29 

n.30 a 

4431 

1 

- 1.2 

1 

— 

— 

— 

thales 

. 

— 

1 

1 

4-358 i I 

'S 

29 

O.3O p 

450.5 

3.6 

— 


— 

— 

Lager XXXVI . . . 


35 59 

93 20 

4,457 



29 

9 P 

444.0 

- 5 -* 

- 5-6 

2.7 

85 

0.5 

» ... 





! ^ 

'!> 

30 

8 a 

444.6 

- 2.2 

-3.6 

3-0 

76 

0.9 

i Pass 


— 

— 

4,522 

1 

I 


30 

10 a 

441.2 

5.9 



— 

— 

— 

iLager XXXVII. . . 


35 57 

93 28 

4,399 1 3 


30 

Ip 

449-7 

3-2 

— 2.0 

2.5 

44 

3-3 

» ... 




Vs 


» 

30 

9 P 

448.8 

- 4.6 

- 6.9 

2.0 

59 

1-3 

» ... 


» 

'> 


* 

Okt. 

I 

7a 

446.8 

- 1.7 

- 4-4 

2.5 

60 

1.6 

1 Lager XXXVIII . . 


35 54 

93 36 

4,249 

6 


I 

ip 

456.2 

9.8 

2.8 

3.5 

39 

5-6 

^ . . 


» 





I 

9 P 

457.4 

- 2.9 

— 4 *^ 

2.6 

71 

1. 1 

» . . 






» 

2 

7a 

456.6 

2.1 

l.o 

3*3 

62 

2.1 

: » . . 






» 

2 

Ip 

456.4 

12.2 

3-8 

3-5 

33 

7-2 

» . . 

1 







2 

9 P 

457.7 

- 2.8 

- 5-8 

2.0 

54 

1.7 

1 » 


* 


» 


» 

3 

8 a 

458.0 

0.6 

- 2.6 

2.8 

59 

2.0 

Ike-tsohan-namen . . 


35 57 i 93 42 

4,356 

I 


3 

Ip 

450.6 

8.4 

— 

— 



1 

Lager XXXIX . . . 


36 I 

93 43 

4,479 

2 

r > 

3 

9 P 

444.0 

- 6.8 

- 8.6 

1-7 

62 

1. 1 

; » ... 
Ike-tsohan-davan : 

* 



') 

» 


4 

7 a 

443-8 

- 0.8 

- 3.4 

2.8 

63 

1.6 

Schwelle i ... 


36 S 93 49 

4,929 

I 

» 

4 

n.3oa 

420.5 

1.8 





, 



Schwelle 2 ... 

• i 36 5 1 

93 49 

4,942 

I 

>■> 

4 

11.4S a 

419.8 

1. 1 

- 1.4 

3-4 

69 

1.6 

Koko-bure, Thai . . 

• 

36 9 | 

93 53 

4,488 

I 


4 

ip 

443-3 

- 0.8 



- 

Lager Kbkb-bure . . 

. 

36 12 

93 54 

3,898 

2 


4 

9 P 

477.3 

- 3 -* 

- 4.1 

2.9 

80 

0.7 

» . . 

• 


» 

» 



5 

7 a 

475-7 

- 1-9 

- 4.1 

2.6 

65 

1.4 

j Harato 

• 

36 17 

93 51 

3,321 

3 


5 

Ip 

511.2 

8.9 

2.1 

3.1 

36 

S -5 

‘ » . . 

1 




» 


» 

5 

9 P 

511.6 

0.3 

- 2.2 

3-0 

65 

1.7 

i » 

• 



» 



6 

8 a 

511-2 

4.0 

0.2 

3.1 

SI 

3-0 

Austritt aus dem Gebirge 

36 30 

93 54 

3,031 

I 


6 

I P 

530.2 

12.4 




Die Ebene (Sanddiinen) 

36 35 

94 0 

2,875 

I 

» 

6 

3-30 P 

540.4 

11-3 





Ike-tsohan-gol, Aul . 

• 

36 39 

94 0 

2,763 

14 

)> 

6 

9 P 

546.6 

- 0.7 

- 5.4 

I-S 

33 

2.9 






» 


7 

Ip 

548.5 

15.6 

6.1 

3-7 

28 

9.6 




» 

» 1 



7 

9 P 

547.0 

1-9 

0.9 

3-3 

62 

2.0 

» 


» 




» 

8 

Ip 

547 -* 

17.6 

S.8 

2.8 

19 

12.3 


• 

» 

» 

» 



8 

9 P 

546.7 

— 2.0 

— 6.2 

1.4 

36 

2.6 


•1 

» 

)> 

'> 



9 

10 a 

548.5 

Il-S 

1. 1 

1.4 

13 

8.9 

» 

• i 

>■» 


» i 



9 

IP 

547.8 

I3-S 

2.6 

1.7 

IS 

9-9 
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Temperatiirextreme. 

Aktinomeler. 

W i n d. 

Bewolkung 

1 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel 

Cels. 

Richtung. 

Starke 

0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

I> e m e r k ii n g e 11. 

1 

1 



— 

— 

NE 

2 

10 

! 

‘ dichte Wolkeii und Staub. 

- 10.3 

— 



E 

I 

I 


— 

— 




NW 

2 

A? 9 

I 10.30 — II a, Temp. = 2.6 in Fluss. 

— 





E 

2 

^ 10 

1 A. ^ mit Abbruche, umlaufende Winde ap. 

i 



— 




s 

2 

A. 10 

1 

; 3 p N 5, 4 p W 4, s — 6 p E 2; auf dem Kamme im 

— 

— 

— 


ENE 

2 

0 

i N sausender Wind und heiterer Himmel. 

1 

- 6.6 

— 

— 

— 


0 

10 

Ungewohnlich dichter, kalter, feuchter Nebel; der ganze 

— 

— 


— 

W 

I 

S 8 

Boden ist mit langbartigem Rauhfrost bedeckt. 

— 

— 

S3., 

— 

W 

2 

10 

Der Nebel nahezu verschwunden. 

— 

— 


— 

— 

0 

0 


- 10.8 


— 

— 

— 

0 

2 


— 



— 

NE 

I 

9 

2pW 1 

— 

— 


— 

— 

0 

0 


- 7-s 

— 



— 

NE 

3 

10 

Temp. = 0.1 in Fluss, Eisrander. 

— 

— 

52.7 

— 

SW 

I 

7 

Bald darauf W 8 Bewolk. 10, Temp. = 7.4 in Fluss; 

— 

— 



E 

3 

0 

das Wasser ist um 2.5 cm. gesunken. 

- lO.i 

— 

— 

— 

— 

0 

I 




— 



W 

3 

10 

1 

i Zeitweise Stosswinde von S und N wegen der von 
: den Bergen bewirkten Ablenkung. 

1 

1 

— i 

— 


0 

0 

1 Vollkommen stille und heiter. 

- 13-2 

1 

— 

— 

‘ — 

N 

I 

i 3 


1 

1 

— 





W 

5 

8 

Wolken von Treibschnee. | 

— 

— 

— 

— 

W 

5 

9 

II a W 2 Bewolk. 0. ' 

— 

— 

— 

— 

N 

3 

^ 10 

N-Wind und dichte Wolken 0.30 — 8.30 p. 

— 

— 


— 

— 

0 

•X 10 

j 

1 

t— 1 

0 

— 

— 

— 

— 

0 

I ; 

Vormittags schones Wetter; nachmittags bemerkt man | 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

9 

die deutlich wechselnden Thai- und Bergwinde. 

— 

— 

— 

— 

S 

3 

0 j 


- 7-4 

— 

— 

— 

S 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

NNE i 

I 

7 

Nur iiber den Bergen Wolken, im N heiter. | 

j 

— 




— 

j 

' 0 

9 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 8.6 

— 

— 

— 

NE 

I 

I 

1 

i 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

Leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

— 

1 0 

0 

Ein Windstoss mit Wirbel bis E 7, ubrigens stille. 









S 

I 

0 

Ein vom Bergthale herabsteigender Wind kuhlt die 

“ 13-2 

— 

— * 

— 

NNE 

2 

I 

Nacht ab. 

h 

Tedin^ yoi 

m'ney in C 

Central As 

N 

ia. V: I. 

2 

; 0 

13 
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() r 1. 




' Breite 

Lange 

E V. Gr 

i 

i 

1 Seehohe. 

Monat 

und Tag 
1896 

Stiinde 

Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels 

Luftfeuchtigkeil. 

X. 

Dampf- 

clruck. 

mm 

Relat. 

Satti- 

gimgs 

deficit 

mm. 

1 Meter 

■ » 

Ike-tsohan-gol, aul 



36’ 39 

94' 0 

1 

2,763 

14 

Okt. 9 

1 

9P 

548.2 

1 

1 

! 4*0 

I.o 

1 

2.5 

41 

3-6 





, 


» 


» 

10 

10 a 

3500 

1 9.1 

1.8 

2.6 

30 

6.1 

» 




1 

1 

, 

‘ '> 

r > 

' > 

10 

I P 

549-3 

1 1 1.4 

2.4 

2.3 

23 

7-8 

> 





i 

1 

'> 

J> 

10 

9P 

547.7 

- 3 -» 

- 7.0 

1-3 

36 

2.3 





"j 


'•> 

: :> 


II 

! II a 

548.8 

7.8 

1*5 

2.9 

36 

5-1 

» 




i 

1 


! 

» 

! » 

II 

ip 

547-7 

14-3 

2.4 

1-3 

II 

10.9 






1 


1 '> 

] 

1 > 

II 

9P 

545.7 

- 1.9 

“ S-9 

1.6 

39 

2.5 





1 

1 



1 '!> 


12 

7 a 

545-7 

- 1.2 

- 4-9 

1.9 

45 

2.3 

Bagha-namagha 




36 36 

|94 15 

2,783 

I 

, '> 

12 

Ip 

545-8 

17.1 

— 

— 

— 

— 

1 Hodschegor . . 




36 34 

1 

94 18 

2,788 1 2 

» 

12 

9P 

544.1 

~ 1-9 

- 6.0 

I-S 

37 

2.5 






1 


» 


13 

7 a 

547.2 

3-8 

- I-S 

2.4 

39 

3.7 

Tsacha . . . . 




36 25 

94 38 

2,782 

3 


13 

4P 

546.8 

4-6 

— 

— 

— 

— 

’ » .... 






» 



13 

9P 

546.8 

- 5-6 

- 8.9 

I. I 

37 

1.9 

' -■> .... 





y > 

» 



14 

7 a 

545-4 

3-6 

1.2 

2.5 

42 

3-5 

1 Nadschin-gol . . 




36 27 

94 57 

2,762 

I 


14 

I P 

347-6 

12.2 

— 

— 

— 

— 

llke-ghol .... 




— 

— 

2,770 

2 

» 

14 

9P 

546.0 

O.o 

— 1. 1 

3-8 

82 

0.8 

» .... 




» 

» 

» 

» 


13 

7 a 

347-8 

- 0.2 

- 3.5 

2.4 

52 

2.2 

Dunde-tole . . . 




36 28 

95 II 

2,702 

I 


13 

I P 

351-7 

6.0 

— 

— 

— 

— 

Urdu-tole . . . 




36 28 

95 16 

2,712 

2 

» 

13 

9P 

550.O 

- 6.1 

— 8.7 

1.4 

47 

1.6 

I » ... 





» 



)> 

16 

7 a 

552.9 

- 4.6 

- 7-9 

1.3 

40 

2.0 

Toghde-gol . . 




36 36 

93 28 

2,731 

6 

;> 

16 

I P 

552.5 

S-2 

1.6 

1.7 

25 

S-o 









:> 

16 

9 P 

548.4 

— 14.2 

— 

— 

— 


» . . 



• 

;> 

» 

» 


7s 

17 

10 a 

550.0 

3*5 

~ 3.8 

I. I 

18 

4.8 

^ • • 



.1 

1 

b 

» 

:> 


•> 

17 

I P 

5491 

7.0 

1.4 

1.2 

16 

< 5-3 

1 » , . 

1 



• i 

:> 

1 

r > 



17 

9 P 

548.3 

- 7-9 

- II.4 

0.7 

35 

1.9 

» . . 



• i 

» 



» 


18 

9a 

550.7 

8.0 

0.2 

1.9 

24 

6.2 

Halbwegs . . . 




— 

— 

2,678 

I 


18 

IP 

SS 3 -S 

10.9 

— 



— 

Tole 




36 26 

93 44 

2,691 

2 

j> 

18 

9 P 

552.2 

- S-o 

- 8.1 

1-3 

42 

1-9 

» 





» 


» 

1 

19 

7 a 

552.2 

2.6 

- 2.9 

3-4 

62 

2.1 

Ont6 




36 27 

93 38 

2,653 

I 


19 

Ip 

554-9 

14.5 

— 


— 

— 

Hatar 




36 27 

96 3 

2,690 

2 


19 

9 P 

552.6 

- 6.0 

- 9.4 

1.0 

34 

2.0 

» 







» 


20 

7 a 

550.9 

- 1.3 

~ 5-4 

1.6 

39 

2.6 

Tengelik-gol . . 




36 25 

96 17 

2,718 

3 

» 

20 

Ip 

552.2 

14.4 

2.2 

1. 1 

9 

II.2 

' » . . 





» 



» 

20 

9 P 

550.O 

- 6.3 

- 10.5 

0.6 

20 

2.3 

1 » 




» 

» i 

» 

» 

y> 

21 

7 a 

549.6 

1.9 

- 3.1 

2.0 

37 

3-3 

j Halbwegs . . . 




— 

i 

2,741 

I 

» 

21 

I p 

548.5 

12.8 





Ova-tbgoruk . . 



. 

36 30 

96 32 

2,735 

3 


21 

9 P 

548.8 

- 1.7 

- 6.3 

1*3 

31 

2.8 

» 



1 






22 

10 a 

550.7 

9-4 

0.4 

1.0 

12 

7.8 





» 





22 

Ip 

549.9 

13-4 

1.7 

1. 1 

10 

10.4 




, i 

;> 

» 

i ^ 

i » 


22 

9 P 

546.8 

O.I 

- s-o 

1.4 

31 

3-2 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und’ 
Xieder- 
schlag 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels, 

Blank- 

kugel. 

Cels 

Richtung. 

Starke. 

1> e in c r k u n g c n 

- 








0 

0 

Wegen der vollk. Windstille warmer als sonst. 

- 12.3 

— 

_ 


s 

I 

I 






52.6 


NNE 

I 

I 

Schwache leichte Wdlkchen. 

_ 



— 


0 

0 

Heitere kalte Nachte. 

- 14.2 

— 



— 

NNE 

I 

0 

J 

— 

— 


— 

N 

2 

I 

Nur liber den Bergen leichte Wolkchen. 

- iS-i 








0 

0 

0 

1 

Leichte weisse Wolkenstreifen im S. 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

2 

Leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 


Nur im S und SW Wolken. 

- 6.9 

— 


— 

wsw 

4 

n 

=•:; 9 

Diinne Wolkenschicht. 

— 


— 

— 

— 

u 

0 

4 

00® 0 


- 9.8 

— 

— 

— 

— 

0 

. 2 


— 


— 

— 

E 

I 

2 

Leichter Wolkenschleier. 

- 9.2 




W 

0 

I 

9 

Diinner Wolkenschleier, recht dichter Staub. 


— 

— 


W 

2 

.. . 0 

n 

Temp. = 10.8 im Bach. 1 

i 

- 16.3 







u 

0 

ss’O 

1 1 

— 

— 

44*7 


E 

I 

Si 0 

Temp. = 10.6 im Bach. j 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Ungewohnlich klare Luft. , 

- 21.2 


— 

1 

SW 

3 

S 3 


— 

— 

26.4 

— 

sw 

3 

3 

1 j 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

1 

9 1 

Diinner Schleier. | 

- 13-2 

— 

— 

— 

— 

1 

0 

1 

9 

1 1 



— 

— 

— 

w 

1 

; 3 

I 

1 Der Wind drehte sich allmahlig zu NW, NNW, N. 

— 

— 

— 

j 

s 

1 I 

! 

I 

i Leichte Wolken in NW. 

- 13-4 

— 

— 

— 

— 

. 0 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

1 0 

00® I 

! 1 

— 

— 

— 

— 

w 

1 

j I 

0 


- 17.0 

— 

— 

— 

E 

i 3 

0 

Nahezu klare Luft. 


— 

47-5 

— 

E 

; 4 

0 

Temp. == 8.6 im Strom. 







— 

— 

i 0 

0 

j Sehr klare Luft. 

- I4.I 

— 

— 

— 

ENE 

1 

1 3 

oo®8 

' liber den Bergen hangen dunkle Schneewolken. 

— 

— 

— 

— * 

W 

3 

9 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

1 

- 9.2 

— 

— 

— 

W 

3 

I 

1 1 




52.1 

— 

w 

2 

I 

; Nicht vollig klare Luft. ' 

— 

— 


1 — 

— 

i 0 

10 

1 Diinner gleichmassiger Wolkenschleier. 
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Breite. Lange. Seehohe 
X. ,E. ^ Or , 

t I" 

Meter I n. 


! Luft- j 
Monat (driick bei 

undTag Stundel°°"“d ‘^mpera- 
, , Xormal- tur 

1896 Ischwere. ^ , 

CeL 


' 

Ova-togoruk 36“ 30' 96=32' 2,735 5 , Okt.23 8a: 548.9 


Feiichtes Luftfeiichtigkeit 

Thermo- 

meter. Dampf- Satti- 

Ceic druck. f^^gs- 

deficit. 

Ill 111. 

nini. 


"■ 1.4 ' 2.4 i 40 ; 3.6 


Halbwegs 

; Tsacha-tsak .... 

i .... 

Undur-kokS, kleiner 
Pass 


36 35 96 38 : 2,645 '6 - 23 

1 p 

S 49 -I 

lO.l 

i 

i 0.8 

i 

1.6 

17 

7-7 

■ 23 

9 P 

551.0 i 

2.9 

1 

1.2 

2.7 

48 

3-0 

^ 24 

1 

9a 

! 557-5 i 

1 

I.o 

0.6 

3-7 

76 

1.2 

' i ■' ^ . V 24 

'1 ' ' 

I P 

557-6 i 

S.6 

' 1-7 j 

l-S 

31 1 

1 

j 

5-4 

' : ' ' i > 24 ; 

9 P 

j 558.3 1 - 

6.2 

- 9-2 i 

1 

1.2 

i 

40 1 

1.8 

' , " 1 1 ■> 25 j 

i ‘ 

9 a 

558.2 I - 

0.4 

1 

- 3-7; 

1 

2.3 

5 .i 

2.2 


i 2,588 I I 


' 2C I 


I P i S59-0 , 


i Mo-schakschik, Depres 
sion, Schlammbeckei 
, Tsaghan-namagha . . 


I 

I'HoIuin-gol . . , 
jHlakimto, Kurluk 
iHlakimto, Obo . 

I Halbwegs . . . 

I Alichani-gol . . 


iMontsuk 

' Sorghotsu-namagha 

I .. * 

I Kbvb-chuduk . . . 


'Felsen-Thor . , 
Charascharuin-ku b 


37 4 96 42! 2,780 13 

» 1 » 


» I .> 

» I J> i 


37 6 97 36 j 3,822 3 : 


^6 ; 3 

1 


25 

9P 

553.9 

j- 5.7 

- 9.4 

0.9 

30 



26 

8 a 

552-9 

- 2.3 

- 6.5 

1-3 

34 

2 I 

'> 

26 

12 a 

545-9 

5-2 

— 

— 

— 

1 

0 I 


26 

I p 

54^-6 

8.1 




0 13 


26 

9P 

544.3 

- 6.0 

- 9.4 

1.0 

34 



27 

8 a 

544-3 

O.i 

- 3-7 

2.2 

47 

D 


27 

I P 

545-4 

7.> 

— 



D '> j 

1 

'> 

27 

9P 

544.6 

- 4.0 

- 7.0 

1.6 

47 

3 


28 

8 a 

54(5.1 

- 2.9 

- 6.0 

1.8 

48 

D > 


38 

I P 

548.2 

— 

— 






28 

9P 

543.0 

- 8.0 

- 9-5 

1.6 ; 

62 

'> 1 

» 

29 

10 a 

546.0 

2.2 1 

- 2.9 

3.0 

37 

i 

1 


29 

ip 

545-4 

3-S 

- 2.0 

2.1 

36 

>7 1 


29 

9P 

545.7 

- 10.3 

- 12.8 

0.7 

34 

» 1 


30 

8 a 

1 

547-2 

- 7.2 

- lO.i 

1.0 

39 

) D 1 

1 i 


30 

Ip 

q 

00 

4-6 

— 

1 


2 1 


30 

9P 

542 .S 

- 13-9 

- 17.0 

j 

O.I j 

6 

)> j 


31 

8 a 

542.3 

- 9-7 

- 12.2 

0.8 i 

38 

3 : 

1 


31 

ip 

542.4 

2.8 

- 3.8 

1-3 i 

23 

! 

1 


31 

9P 

542.2 

- 13-1 

- 15-4 

0.5 

30 

'' i 

Nov. 

I 

8a 

543-5 

- 4.6 

- 8.2 

1.2 

36 

1 1 


I 

ip 

542.S 

6.5 

— 

_ 


1 2 . 


I i 

9P 1 

538.9 1 

- I2.J. ; 

— I t -5 1 

.. 1 




lOI 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Xieder- 
schlag 


Min. 

Cels. 

Max 

Cels 

Schwaiz- 

kugel 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

1 

Richtimg 

Starke. 

li e in e r k ii n g e n 

- 7-9 

1 




1 

w 

s ' 

2 

^ nach 2 a, starker nach 9 a. Bewblkung 10 in der 
Nacht. 



35-1 

— 


7 ' 

8 

Bald nach i p Bewolkung 10 (dichte Wolken). Temp. 

= 2.3 im Fluss. 

1 

1 

! 


— 

— 

w 

6 

10 

Temp. = 3.2 im Fluss, das Wasser ist seit i p 2.5 cm 
gesunken. 

- 4.2 

— 

— 


w 

10 

5 

Temp. = — 0.2 im Fluss, das Wasser ist seit 9 p 13 
cm gesunken. 



35-6 


w 

9 

2 

Temp. = 0.6 im Fluss, das Wasser ist seit 9 a i cm 
gesunken, morgens bis 12 a fiihrte er Eischollen, 
die dann aufhorten. 

— 

— 

— 

— 

w 


0 

Temp. = — 0.6 im Fluss, Niveau des Wassers un- 
verandert. 

- 14-3 

— 

— 

_ 

ESE 

3 , 

0 

Temp. = -0.2 im Fluss, das Wasser ist 1$ cm ge- 
sunken. 

— 

— 

— 


S 

I 

0 

Am Tage lief der Wind von ESE zu NE, N, S um. 

I p Luft vollkommen rein und klar. 

— 

— 


— 


0 

0 

Nur uber Burkhan-Budda leichte Wolkchen, sonst ; 
ganz heiter. 

- II. I 

— 


— 

W 

2 

2 

Morgens frischer W, dann N und darauf SW den 
ganzen Tag. 

— 

— 

— 


S 

2 


Der Himmel am Tag vollkommen klar und rein. | 

_ 

_ 

_ 


SW 

3 

1 

0 

1 1 



— 




— 

0 

2 

Temp, =4.1 im See. Wolkchen im NE. ! 

~ 12.6 

— 

1 



w 

I 

9 

W ^ und unbewolkt 1 1 a . . . ! 

! 

— 

— 

— 

EW 

s 

1 

2 

Temp. = 4.6 in Fluss Holuin-ghol. i 

- 7.0 

— 

— 

i 

SW 

1 3 

° ! 

1 Vollkommen heiter. 

- 13-2 

— 

— 

1 — 

SW 

3 

0 ; 






— 



w 

I 

0 




— 


— 

NE 

I 

1 

0 

Der Tag vollkommen heiter mit schwacher Brise. 

1 — 12.6 

1 


— 

wsw 

i 5 

I 

SW >ui a — s p. 

— 

— 

33*9 

— 

SW 

1 7 

1 * 

3 

i 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 22.6 







— 

1 0 

0 

1 Ganz heiter diesen Tag und Nacht. 

— 

— 

— 

— 

wsw 

! 

1 ' 

0 

; Wahrend des Tages schwacher W und SW. 

— 

— 

— 

— 

— 

1 ^ 

0 

! 

' 

— 26.1 

1 

— 

— 

— 

i ^ 

0 




1 _ 

41.4 

1 — 

w 

2 

I 

1 Klare reine Luft. 

— 

1 

— 

1 

1 

— 

0 

0 

1 Vollkommen heiter. 

— 22.6 

— 

— 

j 

— 

0 

0 

1 

1 



— 

— 

' — 

w 

I 

T 

1 

' 



1 — 

, — 

— 

, 0 

0 

1 Vollkommen stille und heiter. 
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(J r I 


! 

Breite. ; Lange. 
X. ;E. V Gr. 


1 


Charascharuin-kub . . . 

37 ’ 3 ' 97 ' 49 ' 

Gadser-udsur 

, 37 I 

98 3 

Serke-nor 

37 0 

, 98 19 

^ 

Dulan-udsur 

36 58 

98 28 

Dulan-jung 

)> 

37 0 

'> 

98 36 

i '> 

» 


)■) 

» 



» 



Halbwegs 

i ■“ 

1 

Tsaghan-nor, E. Uferj 37 i 

98 54 

Am Fuss des Passes . 



Nok 5 ten-kotel, Pass . . 

37 II 

98 54 

Nokoten-gol 

37 13 

98 58 

» 



Urun-haltschin .... 



— 

1 Buchain-kove 

37 13 

99 17 

» 



Buchain-gol 



Hade-satschi 

37 II 

99 40 

Ufer des Koko-nor . . 

» 

» 

Bagha-ulan Fluss, etwa 
10 bis 20 m iiber dem 
See 

1 

37 16 

99' 52 

» 

Halbwegs 

» 


Ike-ulan 



37 16 

» 

100 9 

» 



’ » 

I 

» 

» 

» 

» 

1 » 



; Halbwegs 


— 

j Halun-usu 

i ^ 

37 II 

10028 

1 Chara-kotel, Pass'. . . 

, 1 

» 

37 6 

» 

10037 


Seehohe 

1 

Monat 

und Tag 
1S96. 

Stunde 

j Luft- 
'druck be: 
1 0° und 
• Normal- 
schwere 

. Luft- 
tempera- 
tur 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

metei. 

Cels. 

Luft 

Dampf- 

druck. 

mm. 

feuchtig 

Relat. 

jkeit 

wSatli- 

gungs 

defici 

mm 

Meter 

1 


1 mm. 

2,881 

2 

‘ Nov. 2 

7 a 

1 

j 538.1 

1 

1 - 10.3 

- 12.3 

I.o 

46 

1.2 

2,870 

I 

- 

2 

i IP 

; 539-4 

' 4.6 

— 

— 

— 

— 

2,883 

2 


2 

9 P 

537 .S 

, — 12.8 

- 14.1 

1.0 

55 

0.8 

'> 


' // 

3 

8 a 

539.0 

- 2.3 

“ S -9 

1.7 

43 

2.2 

2,957 

1 I 

'S 

3 

I P 

533-3 

; 6.6 

1 

— 

— 

— 

— 

3,079 

IS 


3 

9 P 

527.0 

8.S 

- 10.6 

1.2 

50 

1.2 


i 

1 

i '' 

4 

II a 

1 525.8 

1 3-9 

- 3*2 

1.4 

23 

4-7 


1 ^ 

! 

'> 

4 

I P 

i 524.9 

! 5-5 

- 2.6 

1.3 

19 

S -5 

» 


! 

4 

9 P 

524.1 

- 9.6 

~ 1 1.8 

I.O 

45 

1.2 

'> 



5 

8 a 

521.9 

— 6.2 

- 9.2 

1.2 

42 

1.7 

3,250 

I 

i ^ 

5 

I P 

513-4 

3-9 

— 

— 

— 

— 

3,296 1 

2 

! 

i 

5 

9 P 

510.8 

— 12.6 

- 15.1 

0.5 

30 

1.2 

» 1 

1 

)> 

! ^ 

6 

7a 

509.6 

- 4.5 

~ 7.6 

I -5 

46 

1.8 

3,622 

: I 

'> 

6 

IP 

489.5 

4-6 

— 

— 

— 

— 

3,809 

I 

v> 

6 

1.30 p 

478.3 

2.5 

— 

— 

— 

— 

3,578 

2 


6 

9 P 

492.3 

- 8.9 

- 10.4 

I-S 

61 

0.9 


» 


7 

8 a 

492.1 

- 4.0 

- S-S 

2.4 

71 

I.o 

3,335 

I 


7 

I P 

507.5 

4-7 

— 

— 

— 

— 

3,274 

2 

» 

7 

9 P 

511.6 

0.4 

- 2.4 

2.9 

61 

1.8 


» 

"> 

8 

8 a 

511.5 

— 1.2 

~ 2.4 

3.4 

79 

0.9 

3,209 

I 


8 

ip 

515-9 

5.9 

— 

— 

— 

— 

3,181 

2 

» 

8 

9 P 

517.6 

- 5-2 

- 6.6 

2.2 

70 

0.9 


» 

5 ; 

9 

8 a 

517.2 

- 3.0 

- 4.6 

2.6 

71 

1. 1 

3,135 

4 

:> 

9 

12 a 

520.7 

1.9 

— 

— 

— 

— 

3,150 

4 

» 

9 

Ip 

5 1 8-5 

4.1 

- 0.2 

3.0 

49 

3.1 



» 

9 

9 P 

519.3 

- 6.8 

— 8.6 

1.7 

60 

1. 1 

S 


» 

10 

8 a 

518.3 

0.3 

~ 2.6 

2.8 

59 

1.9 

3,179 

I 

» 

10 

Ip 

517-S 

5 ->' 

— 

— 

— 

— 

3,182 

S 


10 

9 P 

516.7 

- 3-8 

- 5.6 

2.3 

66 

1.2 

» 


» 

II 

10 a 

516.7 

2.1 

~ 3.2 

2.0 

36 

3.4 

» 



II 

Ip 

516.2 

3-4 

- 2.0 

2.3 

39 

3.6 

» 



II 

9 P 

517.6 

- 8.4 

- 8.6 

2.1 

86 

0.3 

» 

» 


12 

8 a 

517.2 

- 4.9 

- 6.6 

2.1 

65 i 

1. 1 

3,190 

I 


12 

Ip 

516.S 

0.6 j 

— 

— 

— j 

— 

3,221 

2 


12 

9 P 

514.8 

- 7.2 i 

- 8.9 

1.6 

61 1 

1. 1 


» 

» 

13 

7 a 

513-6 

- 10.3 1 

— 10.6 

1.7 

82 

0.4 

3,391 

1 

I 

1 


13 

1 

11.30a 

503.2 

1 

°-5 

i 

— 

— 

1 

-- 
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Temperalurextreme. 

Aktinometei. 

Wind. 

1 

Bewolkung i 
0 — 10 und! 
Nieder- \ 
schlag. j 

1> e m e T k u n g e n 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kugel 

Cels. 

1 

1 

Richtung. 

Starke 

- 21.2 



1 



1 

0 

j 

0 1 

Klare reine Luft, vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

w 1 

3 

° i 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 ! 

Vollkommen stille und heiter. 

- 19.7 

— 

— 

— 

s 

I 

0 : 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

1 

0 1 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 ■ 

Vollkommen heiter, der gewohnliche Nachtwind von 








oben. 

- 14.7 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

ssw 

2 

0 

Vollkommen heiter, aufsteigende Thalbrise. 

— 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


- 14.0 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 j 

Der Himmel heiterte sich am Mittag auf. 

— 

— 

— 

— 

W 

4 

I 1 

3— 5 p heftige umlaufendeWinde von alien drei Thalern. 

— 

— 

— 

— 

1 

“ 1 

0 

0 

Am Abend stille und klar. 

- II.O 

_ 

_ 

_ 



0 

10 

Der Himmel klart sich am Vm. auf. Nahe dem Passe 








wieder bewolkt und an der N-seite wieder 





IN V V 

2 

3 ' 

nahezu heiter. 

— 


— 

— 

sw 

4 

I 


— 

— 

— 


sw 

I 

I 

1 In S und N leichte Wolkchen. 

- 16.6 

— 

— 



NE 

I 

10 

1 

— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

6 


— 



— 

— 

WSW 

I 

10 I 

Ganz bewolkt und sehr finster. 

- 7-2 






— 

0 

10 

* n, der Boden am Morgen schneebedeckt. ! 


_ 

1 _ 


SE 

1 

2 1 

1 1 

1 ^ ' 

Die Schneedecke verdunstete grosstenteils wahrend 




‘ 



1 1 

1 

des Tages. 







1 

N 

2 

1 

I i 

! Leichte Wolkchen, vollkommen klar tiber Koko-nor. 

- 15-9 



I 

— 1 

NNW 

I 


Nur einige leichte weisse Wolkchen liber den Bergen im S. 

i ~ 

— 


— i 

E 

: I 

I 

Temp. = 6.7 im See. 



30.1 


1 

ESE 

I 

1 

2 

! I 








1 

NE 

3 

0 

Vollkommen heiter. 

— 12.4 

— 

— 

— 

NE 

4 

I 

9 

Am Morgen frischer NE, abnehmend. 

— 

— 

1 — 

— 

SE 

j I 

9 


— 

— 

— 

— 

NW 

j I 

3 


- 14.6 

— 

— 

— 

WSW 

3 

9 

1 



— 

— 

— 

WSW 

3 

9 

1 







WSW 

I 

0 

Nur uber dem See leichte Wolkchen im S. 

— 12.9 

— 

— 

— 

w 

i 

i I 

I 

Leichte Wolkchen uber die Berge in N und S. 







— 

SE 

1 2 

I 


_ 







NE 

1 

i I 

4 

j 7 p, der Schneefall ging von W nach E. 

- 18.4 

_ 





E- 

2 

0 

Klarer schoner Tag. Wolkchen iiber den Bergen. 





! S 

I 

I 

Leichter Hauch vom See. Der Boden hart gefroren, 





1 

1 


' 

thaut oberflachlich am Tage. 
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< > r 

t. 





Breite 

X. 

Laiige 

E. V Gr. 

i 

Seehcihe. 

1 

Monat 

und Tag 
1S96. 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0” und 
Normal- 
schwere. 
nim. 

Luft- 

tenipera- 

tur. 

Cels. 

Feu elites 
Thermo- 
meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

%. 

Satti- 

eungs- 

deficit. 

mm. 

Meter, j 

«. i 

mm. 

E vom Pass 









3,187 

I 

Nov. 

13 

1 

I p 

S16.S i 

1.6 

— 


— 

— 

Baiin-hoschun . 





37° o' 

100’ 47' 

3,047 

2 ’ 


13 j 

9 P 

526.7 

- II.9 

- 12.5 

1.4 

74 

0.5 










- ‘ 


14 : 

7 a 

534-4 

- 5-3 

- 6.4 

2.3 

74 

0.8 

Tsunkuk-gol 

. 





36 58 100 53 

2,90s : 

1 : 


14 i 

Ip 

535-4 

10 8 

— 

— 

— 

— 

Murghutsuk 

. 





36 54 100 59. 

2,866 I 

2 ! 

'N 

14 

9 P 

539.3 

- 9.6 

- lO.i 

1.8 

78 

0.5 

» 






' ; 

- 

'> 

» . 


IS 

8 a 

537-8 

- 5-3 

- 7-1 

1.9 

62 

1.2 

Hadda-iilan 

, 





36 SS'ioi oj 

2,776 

I ! 

- 

IS 

II a 

543-6 

2.9 

— 

— 

— 

— 

Noko-vasching 





36 45 

loi 7 

2,644; 

I 


IS 

Ip 

552-6 

10.8 

— 

— 

— 

— 

Donchur . . 






36 42 loi 12 

2,612 ‘ 

6 ! 

*> 

15 

9 P 

555.3 

0.7 

— 2.2 

2.9 

59 

2.0 

1 » . . 






Jh 

1 

! 

» f 

5 -' ' 

1 


16 

Ip 

SS 4 -S 

7.6 

2-5 

3-6 

46 

4.2 

; » . . 






i 

■' 1 


1 

1 


16 

9 P 

555.8 

0.4 

- 2.7 

2.7 

56 

2.1 

’ » . . 






1 

» 1 


» i 

’ i 

V 

17 

Ip 

552-4 

7-9 

1. 1 

2.6 

32 

5-5 

' » . . 






" i 

1 

*> 

1 

’ i 

1 

» ; 

:> 

17 

9 P 

554.0 

0.6 

- 2.5 

2.7 

56 

2.1 

» 






1 


1 

i 

'> 


18 

7 a 

554-9 

- 0.4 

- 2.9 

2.8 

62 

1.7 

Schao-cho . 






1 

— 

2,487 1 

I 

*> 

18 

2p 

563-4 

9.1 

— 

— 

— 

— 

Do'pa . . . 






36 38^101 31 j 

2,380 ; 

2 

yv 

18 

9 P 

572.4 

- 6.8 

- 8.0 

1.9 

69 

0.9 

1 

' ... 






'> 


» 

:> 


19 

7 a 

570.8 

- 4.8 

- 6.4 

2.1 

66 

1. 1 

'Juan-sSn . . 






36 34 

10 1 34 

2,571 

I 


19 

ip 

557-6 

II.6 

— 

— 

— 

— 

Lusar . . . 





1 

, 1 

36 30 

101 35 

2,671 

8 

VS 

19 

9 P 

551.0 

- 0.6 

- 4.0 

2.2 

SO 

2.2 

» ... 





• 1 


.> 


yv 


20 

9 a 

5 SO.O 

3-1 

0.2 

3.6 

62 

2.2 

» ... 





1 

^ 1 

t 

;■> 


> 

"> 

'> 

20 

9 P 

552.0 

2.8 

1 .0 

2.9 

SI 

2.8 

» ... 





• 1 

r> 




J' 

21 

16 a 

554-2 

2.9 

0.8 

3-0 

52 

2.7 

1 » ... 






:> 


'> 

:> 

y> 

21 

9 P 

553.0 

- 3-0 

- 6.1 

1.8 

48 

1.9 

» ... 






» 


» 


» 

22 

9 a 

548.5 

o.s 

•“ 2.3 

2.9 

60 

1.9 

» ... 








» 

» 

» 

22 

9 P 

549.0 

- 1.5 

- 3-9 

2 5 

61 

1.6 

» ... 






:> 



'> 


23 

8 a 

548.5 

O.o 

- 1.2 

3-7 

81 

0.9 

Halbwegs . 






— 

— 

2,572 

I 


23 

Ip 

5569 

15.8 

— 

— 

— 

— 

Si-ning-fu . 






36 37 

101 47 

2,26s 

17 

1 

23 

9 P 

577.2 

1-5 

- 1.2 

3-2 

61 

2.0 

» 







» 



! * 

24 

9 a 

579-3 

0.6 

- 2.4 

2.7 

57 

2.1 








» 

5 > 

1 

» 

» 

25 

Ip 

575-7 

— 

— 

— 

— 

— 












2 S 

9 P 

577 .S 

3-2 

0.2 

3-2 

55 

2.6 

» 






» 


» 

» 


26 

9a 

583-5 

3-4 

0.7 

3-8 

64 

2.1 

» 






» 

» 

J> 



26 

■ Ip 

581.7 

0.4 

“ 3-6 

2,1 

43 

2.7 







» 



» 


26 

9 P 

579.9 

— 6.0 

- 7-9 

1.7 

58 

1-3 







VN 

» 


» 


27 

9 a 

578.1 

— I.o 

- 4-3 

2.1 

49 

2.2 










5 > 


27 

Ip 

575-9 

4-7 

“'O.o 

2.8 

44 

3-6 







» 

» 


» 


27 

9 P 

578.9 

“ 3-1 

— 6.0 

1.8 

49 

1.9 










» 

1 ^ 

28 

9a 

579-1 

O.o 

- 3-7 

2.1 

47 

2.5 







s 

i » 

1 

! ^ 

} 

i » 

j 

28 

Ip 

576.4 

0.5 

~ 4.8 

1-3 

28 

3.4 


• 


• 

• 

• 

: 


I 

1 

! » 

y> 

28 

9 P 

581.4 

— 1.0 

- 3.8 

1.4 

32 

2.9 


Temperaturextreme. 

i 

Aklino meter. | 

1 

W i n d. 

! 

Bewolkung 1 
0 — 10 und 
Xieder- 
schlag. 

r> e 111 e r k u 11 g e 11 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

i 

Starke ; 

1 

1 



1 

s 

1 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 

Vollkommen heiter. 

- lS-9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

am Morgen liberall am Boden. 

! — 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

Leichte weisse Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 1 

NW ' 

I ' 

0 

Vollkommen heiter. Herabsteigender nachtlicher Berg- 

- lS-9 

— 

— 

— 

N\V 

3 . 

0 

wind. 

j 

— 

— , 

— , 

SE 1 

I ; 

I 


1 

— 

— 

j 

SE : 

I 

I 





1 


j 

0 j 

0 

Es ist viel warmer innerhalb der kleinen zusammen- 

i- ^-5 

— 

— 

1 

— ! 

0 j 

3 

drangten Stadt als ausserhalb derselben. 

- 6.8 

— 

— 

— 

SE j 

0 

3 i 

n 1 

0 

0 


! 

- 8.2 



1 


SE 

0 1 

1 

0 

0 


— 

— 



SE ' 

1 

I ' 

0 

n 


- 14.1 


— 

— 

j 

u 

0 

0 

0 

0 


- 3-2 

— 

— 


— 

0 

0 

0 

i 0 

1 

1 Nicht ganz heiter, leichte Wolkchen. 


— 

— 

— 

— 

0 

1 

3 

1 Leichter Schleier. 





wsw 

0 

2 

0 

0 


- 8.2 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

Bewolkt wahrend des Tages. 



— 

— 

— 

wsw 

I 

5 

1 

— 6.2 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

i Die Luft etwas triibe. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

1 I 

' 

— 

— 

— 

1 — 

ssw 

1 2 

1 

i 






— 

1 

’ 

0 

! 10 

j 

1 



— 

— 

Var. 

I 

' 5 

I Schwache Hauche, nicht vollig klare Luft am 25. 

i 

i 

— 

— 

— 

w 

5 

1 0 

i 

- 1.8 

— 

— 

— 

W 

2 

i 2 

t 

— 

— 

, — 

— 

1 

1 

1 ^ 

I 

1 

1 — 

i 

— 

— 

i 

0 

0 


i - II.8 

1 

1 

— 

— 

— 

0 

0 

' 

' — 

1 

— ■ 

— 

— 

0 

0 


— 

i — 

1 

1 — 

i 

0 

0 


- 9.8 



1 — 

1 — 

— 

0 

1 0 

j 



! 

— 


— 

0 

' 9 

■ Diinner Schleier. 



— 

— 

— 


i 3 

0 


liedin^ Jottmey in 

Central Asia. V. 1. 


H 



io6 


O r t 


Breite. 

Lange. 

E. V. Gr 

' Seehohe 

; Monat 
, und Tag 

I 1896. 

j Meter. 

! 

Si-ning-fu .... 


36 ’ 37 ' 101 ’ 47 ' 2,26s 

17 1 Nov. 29 

» .... 



' '> 


• » 

I' 

29 

.... 





, '> 


29 

/:> .... 



' 


>1 

i Dec. 

I 

Halbwegs .... 


— 

— 

2,041 

■ I 

i *' 

I 

Ping-Iung-i . . . 


36 30|I02 7 

2,047 ■ 2 

5 ' 

I 

)> .... 


' > 



1 '> 

i ^ 

2 

Kao-tientsa . . . 


3^ 29 

1102 13 

2,046 I 


2 

Nien-be 


,36 29 

102 241 1,886 

1 2 

, ) 

2 

» 




i> 

j '> 

- 

3 

Kao-miotsa . . . 


36 25 

102 31 

1,803 

I 


3 

Lo-ja 


36 231102 37 

1,728 

2 


3 

» 




» 

» 


4 

Ping-ko-schan, Pass 


36 28 jl02 41 

2,274 

I 


4 

Ping-ko-ko .... 


36 26 j 102 48 

1,704 

2 


4 

» .... 


' ') 


i> 

» 


5 

Halbwegs, in Nebenthal 

I 


1,922 

I 


5 

Schuang-nju-po . . 

• - 

136 3 s!io 2 S 3 

2,110 

2 

1 

5 


• • 



- 

i> 

, r> 

6 

Schin-tsa .... 

4 41 

|36 39 

103 S4 

2,291 

I 

! 

6 

Pass-Hbhe .... 


'36 39 

102 S5 

2,455 

1 

>v 

6 

Ping-fan 


36 42;io3 s 

2,070 



6 

» 





)> 


7 

» 

• • 


» 

'> 

» 

1 '> 

7 

» 

• • 




'> 

i » 

7 

» 

% ■ 

- 

i> 


» 


8 

» 

• • 






8 

» 

• • 


* 

» 


J"* 

8 ! 

» 



)> 


» 


1 

9 j 

Wo-sching-ji - . . 


36 53. 

102 S9 

2,397 

I 


9 1 

Schi-ming-ho . . . 


37 2I 

102 S7 

2,534 

I 

» 

10 

Tha-ku-ji .... 


37 3:102 s6 

2,s6i 

2 

» 

10 

' » 


» 

» f 

» 

» 

» 

10 

Ein Stiick jenseits ITia- 

1 

1 






ku-ji 



— 

j 

2,589 ; 

I 


II 

Dsching-tschan-je . 

• 

37 121102 47 i 

2,804! 

I 

» 

II ! 

, Wo-san-ling, Pass 


37 i5’I02 47; 

3,013 j 

I 

:> 

1 

II ; 

Lung-go-po . . . 

• • 1 

1 1 

37 22 |I 02 si j 

2,387 i 

2 

» 

II i 

1 

» ... 

• • 

*7 ! 

>, 1 

’ i 

1 

'> . 


1 

12 , 

Cha-sun-ji .... 

• 

37 24,102 S2, 

2,2S8 I 

I . 

:> 

12 1 


Stunde 

Lufl- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

9a 

583-3 

1 

1 

~ 4.8 

2.0 

50 

2.0 

Ip 

580.5 

! 3-4 

- 1.8 

2.2 

38 

3.6 

9 P 

583.8 

: - 4*1 

i - 6.9 

1 

1.6 

48 

1.8 

8 a 

583-2 

1 - 4-3 

_ 

— 

— 

— 

I P 

587-2 

j 1.6 

1 

— 

— 

— 

9 P 

596.7 

- 2.9 

1 

— 

— 

— 

7a 

594-3 

- 5-9 

- 7-4 

1.9 

65 

1. 1 

I P 

595-8 

7-1 

— 

— 

— 

— 

9 P 

606.9 

- 2.4 

- 4-3 

2.5 

65 

1.4 

7 a 

609.2 

- 2.8 

- 4.2 

2.7 

72 

1. 1 

Ip 

614.1 

1 

4-1 

— 

— 

— 

— 

9 P 

619.2 

— 6.2 

- 7.0 

2.2 

76 

0.7 

7 a 

620.2 

-- 7.4 

- 8.2 

2.0 

74 

0.7 

I P 

579-0 

0.9 

— 

— 

— 

— 

9 P 

622.0 

- 4.6 

— 

— 

— 

— 

7 a 

621.0 

- 9.8 

- 10.9 

1.4 

64 

0.8 

Ip 

604.4 

3.1 

— 

— 

— 

— 

9 P 

591.4 

~ 5.6 

- 8.0 

1.5 

50 

1-5 

7a ! 

589.4 

~ 8.4 

~ 9.6 

1.6 

65 

0.9 

Ip i 

577-4 

1. 1 

— 

— 

— 

— 

2p 

565-5 

2.2 

— 

— 

— 

— 

9 P ; 

597.8 

- 5.8 

- 8.6 

1.3 

42 

1.7 

9a 1 

596.2 

- 2.8 

- 6.6 

1.4 

36 

2.4 

I P 

594-3 

4.2 

0.8 

3.5 

57 

2.7 

9 P 

594.6 

- 5-5 

- 8.4 

1.3 

41 

1.8 

9 a 

593-1 

- 3-2 

- 6.4 

1.6 

44 

2.1 

IP 

591-7 

3-9 

- 1.4 

2.3 

38 

3.8 

9 P 

592.8 

- 7-2 

- 8.6 

0.8 

32 

1.8 

6 a 

590.7 

- 6.2 

- 9,0 

1.2 

41 

1.7 

7 P 

577.0 

- 6.6 

— 

— 

— 

— 

7 a 

S60.1 

- 13-4 

~ 15.2 

0.7 

39 

I.o 

I P 

556.6 

5.1 

1.2 

2.0 

30 

4-7 

8p 

558.9 

- 7.2 

- 9-5 

1.3 

48 

1.4 

7 a 

555-2 

- lO.l 

' 10.9 

1.5 

73 

0.6 

IP 

539-9 

- 3-4 

- 6.6 

1.6 

46 

2.0 

3 P 

524.7 

— II.6 

— 

— 

— 

— 

9 P 

569.3 

- 8.9 

- lo.s 

1.3 

56 

10 1 

• j 

7 a 

S68.9 

— 14.0 

- 15.3 

0,8 1 

50 

0.8 j 

IP i 

578.6 

- 1.7 i 

- 2.9 i 

3.2 i 

77 1 

0.9 j 
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Temperaturextreme. 

I 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewdlkung 
0 — ro und 
Nieder- 
schlag 
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2 

:> 

14 

9 P 

630 .b 

- 7-5 

- 8.5 j 

1.8 I 

70 

0.8 


» ! 

» 


» 

» 

15 

9 a 

624.9 ; 

- 

- 3*2 

2.5 , 

57 

1*9 

Unterwegs ■ 

— j 

~ 1 

1,495 

I 

r> 

15 

I P 

636.2 

- 5.^ 

— 


— 

— 

. Dscho-va 1 

38 33 

105 3^1 

1,279 

2 

» 

15 

9 P 

651.0 

- 6.6 



— 1 

— ~ 

— 

» j 

» 

^ i 

'> 

» 

» 

16 

9a 

656.7 1 

- 8.0 

- 9*1 

1.7 j 

66 

0.9 

Die Steppe, Gebirgsfuss i 

i 

i 

1,334 

1 

I j 


16 

IP 

649.4 ! 

~ 10.4 

— 


— 

— 

: Tomur-oden, Pass . . | 

38 23 

I OS 48 

1,707 

I 1 


i6 

8p 

619.0 j 

— 

— 

— 

— 

— 

Da-tsching 1 

38 21 

105 54 

1,367 

2 : 

» 

16 

9 P 

646.1 

— II.O 

- 13-1 

0.7 

35 

1*3 

^ 1 

; Unterwegs, Basis eines 

, 1 



» 


17 

9 a 

647.6 

~ 6.2 

- 8.2 

1*5 

53 

1.4 

Aachen Kegels . . . 
i Schi-ne, Stadtteil von 




1,107 

I 


17 

I p 

668.8 

, - IO.S 





Ning-scha 

38 31 

106 II 

i 1,039 

2 


17 

9 P 

676.1 

— lO.o 

— II. I 

1*3 

62 

0.8 

! » 


» 

1 

i 

» 

» 

18 

9 a 

674-5 

~ 8.0 

- 9 -S 

1*5 

57 

I.I 

j Halbwegs 

— 

— 

1 1,069 

1 

: ^ 

18 

IP 

672.2 

- 8.0 

1 — 

— 


— 

. Ning-scha 

38 30 

106 16 

1 1,066 

S 

i 

» 

18 

9 P 

672.9 

“ I 3 -* 

j “ 14*4 

0.8 

48 

0.9 1 

» 

» 


I ^ 


» 

19 

10 p 

668.6 

- 10.3 

1 - 12.0 

I.o 

47 

I.I 

' » 

» 


! » 


:> 

20 

9a 

671-9 

- 8.0 

1 - 9*9 

1.2 

49 

1*3 

» 

» 

» 

1 » 

» 

» 

20 

ip 

670.6 

- 4.1 

” 6.9 

1.5 

44 

1.9 

>? 

'> 

» 

* » 



21 

9 a 

677-7 

- 7-1 

- 8.6 

1.6 

60 

I.I 

Li-ngan-fu 

38 37 

io6 261 1,039 

2 

» 

21 

up 

675.2 

- 10.3 

i - 1 1.8 

I.I 

51 

1.0 

» 

» 


» 

» 


22 

9 a 

674.5 

~ 9-3 

; - II.O 

1,2 

52 

1 

Jo-gan-po 

38 41 

106 30 

1,057 

I 

» 

32 

Ip 

673.2 

- 3.6 

i ' — 

— 

— 

•— 

!Phing-Io 

38 49 

106 35 

1,031 

2 


22 

9 P 

674.1 

- 8.3 

i — 

— 

~ 


! » 



:> 

» 

'll 

23 

9a 

676.5 

- 8.2 

1 ~ 

— 

— 

— 

Nahe Phing-lo , . . . 

— 


1,031 

I 


23 

I P 

675-3 

~ 2.6 

1 

— 

— 

— 

; Hvang-tschu-tscho . , 

38 55 

106 39 

1,006 

2 

» 

23 

9 P 

678.5 

~ 9.0 

! - 10.9 

I.I 

46 

1.3 

1 » 

» 


» 



24 

9 a 

676.4 

- 5.2 

- 8.0 

' ‘-3 

40 

I 1*9 

' Tung-fung-pho .... 

39 2 

106 43 

1,049 

I 


24 

I P 

673-9 

- 4.6 

— 

1 

: - 

• m 

, Schi-tsue-tsa 

39 10 

106 45 

1,064 

3 

» 

24 

9 P 

675.0 

- 10.5 

- 12.3 

0.9 

! 43 

1 1.2 

1 

» 

» 

» 


» 


25 

9 a 

673.2 

- 9.8 

: - lO-s 

j 1.6 

j 71 

1 0.6 

! Hvang-ho 

39 11 

106 46 

1,064 

3 


25 

2p 

671.5 

— i.i 

— 

I 

' — 

1 

1 Steppenlager 

39 16 

106 52 

1,216 

3 

1 

25 

9 P 

664.1 

~ 15. 1 

— i6.2 

0.7 

49 

0.7 

' » 

;> 

i » 

, 


1 » 

26 1 9 a 

1 660.7 

i - lo.i 

~ U.2 

1*3 

61 

. 0.8 
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Teinperaturextreme. 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewdlkmg j 

1 Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

0 — 10 nnd 

Nieder- 

schlag. 

Bemerkungen. 

1 

i 

— 

— 

— 


NW 

3 

4 




— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 



— 

— 

— 

— 

0 

0 

Bewolkung: am Tag 10 (dichte Wolken), Abend 0, 

10 p wieder 10 (diinnere Wolken). 

— 

— 

— 

— 

W 

3 

10 

Dichte Wolken liberall. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 8.3 

— 

— 

— 

s 

9 

ro 

(S 10) n a, nimmt allmahlig ab, 2 p N-Wind, 

— 

— 

— 

— 

w 

s 

^ CO 

■^12 a — n. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

CO 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

CO 

Dunne Wolken, ^^°a. 

— 

— 

— 

— 

N 

3 

6 



— 

— 

— 

NW 

6 

0 

Abends NW ^ mit starken Windstossen. 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

I 


— 


— 

— 

E 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 



— 

— 

— 

— 

N 

2 

1 2 

Dunne leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

Var, 

I 

2 

Schwache Hauche, dunne leichte fliegende Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Heiterer schoner Tag. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

C 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

j 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 : 


- 9.6 

— 

— 

— 


0 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

1 

1 0 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

j 

— 

— 

— 

— 

N 1 

1 

1 

3 

0 

Gleich nach i p N 3 — 4. 

— 

— 

— 

— 

E 

1 

I 

1 

0 


- 7-0 

— 

— 

— ^ 

N j 

3 

2 


— 

1 

— 

— 

NNE 

3 

0 

i 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 

I 

- 13-7 

— 

— 


— 1 

0 

0 


— 

— 

— 


s i 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

— j 

0 

> 0 


- 22.7 

h 

Jedin^ ya 

urney in 

Central A 

sia. V: /. 

0 1 

1 9 

Leichte Wolkchen, vollkommen stille. 

15 


IS 
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O r t 


' 1 
i 

Breite. | Lange. 

K. E. V. Gr. . 

Seehohe. 

j 

Monat 

und Tag. £ 
1897. 

d 

>tunde ■ 

Luft- 
ruck bei 
0® und 
N'orinal- 
jchwere. 
mni 

Luft- 

empera- 

tur. 

Cels. 

Feuclitcs 

Luftfcuchtigkeit. 

meter. 1 

Cels. 

Dampf- 

driick. 

mm. 

Relat. 

satti- 

jiings- 

leficit. 

mm. 

Meter 


39 ° 

106° 52' 

1,216 

3 

Jan. 

26 

Ip 

653-5 

1.4 

— 

— 

— 

— 

39 21 

107 2 

1,40s 

I 


26 

5 P 

643-5 

- 3-5 

— 


— 

— 

39 21 

107 4 

1,375 

2 


26 

9 P 

645.2 

- 4-7 

8.0 

1. 1 

34 

2.1 

'S 


:> 

» 

» 

27 

9a 

647.2 

- 4.8 

- 7-9 

1.2 

37 

2.0 

— 

— 

1,410 

I 


27 

1 P 

643-2 

- 3-6 

— 

— 

— 

— 

39 25 

107 12 

1,537 

I 


27 

3 P 

632.9 

- 6.1 

— . 

— 

— 

— 

39 28 

107 20 

1,461 

2 

» 

27 

9 P 

638.8 

- 17-5 

— 18.9 

0.4 

31 

0.8 

- 

>'» 


» 

- 

28 

9a 

639.2 

- lO.o 

— 12.2 

0.8 

37 

1.4 

— 

— 

1,522 

I 


28 

I P 

633-8 

— 6.6 

— 


— 

— 

39 39 

107 34 

1,469 

2 

» 

28 

9 P 

639.0 

- 21.9 

- 23.1 

0.2 

19 

0.7 

'> 

» 


» 


29 

9 a 

637.6 

- 3-5 

- 6.4 

1.6 

45 

2.0 

— 

— 

1,485 

I 

- 

29 

I P 

636.5 

- 2.9 

— 

— 

— 

— 

39 50 

107 S3 

1,385 

2 


29 

9 P 

644.8 

- 10.9 

- 12.9 

0.8 

39 

1.2 

') 

V ) 


» 

» 

30 

9a 

643-9 

- 0.8 

- 1.4 

3-8 

87 

0.6 

— 

— 

1,346 

I 

>> 

30 

I P 

647.4 

4.9 

- 


— 

— 

39 54 

108 2 

1,214 

5 

>> 

30 

9 P 

650.2 

- 6.1 

- 7-9 

1*7 

57 

1-3 





» 

31 

10 a 

658.9 

- 7-6 

- 10.4 

0.9 

33 

1. 8 

» 




:> 

31 

Ip 

659.1 

- 7-2 

- 9-9 

l.o 

36 

1.7 


JN 



:» 

31 

9 P 

664.6 

- 15-1 

- ^ 7-3 

0.2 

13 

I ‘3 


;> 


» 

Febr. i 

9a 

664.8 

- 19.2 

— 20.4 

0.3 

30 

0.7 

— 

— 

1,179 

I 


I 

ip 

664.8 

- 16.5 

— 

- 

— 

— 

39 56 

108 II 

1,290 

I 


I 

2.30 p 

656.0 

— 16.0 

-- 

— 

— 

— 

39 58 

108 IS 

1,172 

2 


I 

9 P 

664.7 

- 24.6 

- 25.3 

0.2 

33 

0.4 

» 


» 

» 

J, 

2 

9a 

662.6 

- 12.3 

- 15-2 

0.2 

9 

1.6 

— 

— 

1,201 

I 


2 

Ip 

661.0 

- 8.1 

- 

— 

— 

— 

40 7 

108 31 

1,139 

2 

» 

2 

9 P 

666.7 

— 26.4 

- 27.0 

0.2 

31 

0.4 



r > 

» 


3 

9 a 

666.2 

— 10.7 

- 12.5 

0.9 

43 

1.2 

— 

— 

1,163 

1 

» 

3 

IP 

663.8 

- 10.4 

— 


— 

— 

40 16 

108 SO 

1,200 

2 


3 

9 P 

660.1 

- 21.0 

— 22.1 

0.2 

27 

0.6 



» 

» 

» 

4 

9a 

660.7 

— 10.0 

— 12.2 

0.8 

36 

1.4 

— 

— 

1,192 

I 

» 

4 

IP 

662.0 

- 9-9 

— 

— 

— 

— 

40 18 

109 7 

1,206 

2 


4 

9 P 

661.8 

— 22.2 

" 23.3 

0.2 

20 

0.6 

» 

» 

» 

» 

» 

5 

9a 

664.4 

- 13-0 

- 14.7 

0.7 

38 

I.i 

— 

— 

1,163 

I 


5 

IP 

666.5 

— 10.7 

— 

— 

— 

— 

40 16 

109 21 

1,177 

2 


5 

9 P 

667.1 

- 22.2 

— 22.9 

0.3 

42 

0.5 

7 > 



» 

» 

6 

9 a 

665.9 

- 12.2 

- X3.5 

0.9 

51 

0.9 

— 

— 

1,148 

I 


6 

IP 

667.8 

- 9-5 

— 

— 

— 

— 

40 27 

109 39 

1, 00s 

I 


7 

11 a 

681.7 

- 8.9 

1 - 10.9 

I.o 

44 

L 3 

— 

— 

1,002 

I 

» 

7 

I P 

681.3 

- 6.8 

; — 

— 

— 

1 - 


Untenvegs 

Kleine Wasserscheide, 

Obo 

Lager II 


iUnterwegs . . . > 
Kleiner Pass, Obo 
j Lager III . • . • 


iUnterwegs 

Lager IV, Bao-je-tsching 


i Untenvegs . 
I Lager V. . 

I » . . 

Untenvegs . 
Lager VI . 


Unterwegs 

Schwelle 

LagerVn, Hao-dsching-to 


Unterwegs . 
Lager VIII , 

Unterwegs , 
Lager IX 

» 

Unterwegs 
Lager X 

» 

Unterwegs 
Lager XI 

» 

Unterwegs 
Lager XII 
Unterwegs 



Temperaturextreme. 

Aklinometer. j 

Wind I 

Bewdlkung - 


Min. i 
Cels. 1 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung | Starke | 

! 1 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag 

B e m e r k u n g e n. 

1 

~ i 

1 

1 

I 

1 

— 

— 

1 

WNW ' 

1 

7 

1 

u 10 1 

»Buran» mit stauberfullter Luft. 

1 

i 

— 1 

— 

— 

\v : 

10 

° i 

^ nahm wahrend des Nachmittags zu. 

1 

— 1 

— ; 

— 

— 

W ! 

9 

0 1 


1 

p\ 



— 



w 

2 

0 ' 

Vollkommen heiter. Wind: morgens W, sodann all- 


— 

— 

— 

WNW 1 

3 

1 

I 1 

mahlich NW, N und abends NE. 

— 

— 

— 

— 

NW , 

3 

I j 


— 

— 

— 

— 

NNE 

s 

0 


— 26.0 

— 

— 

— 

WSW 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

4 

0 


1 — 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


1 - 22.7 

— 

— 

— 

ssw 

4 

10 1 

Bewblkt wahrend des Tages. 

1 — 

— 

— 

— 

w 

I 

10 1 


— 

— 

— 

— 

sw 

s 

0 i 


- IS-S 


— 

— 

w 

w 

10 

6 

0 

1 

Ausserordentlich heftiger W-Buran mit klarem Him- 
mel, 4 p ganz stille, 8 p wieder frischer Wind, 
Mn. fing Orkan an, der Sturm dauerte den ganzen 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

0 

Tag iiber. 

- 14-9 

— 

— 

— 

NW 

10 

10 


— 

— 

— 

— 

NW 

10 

10 

r:: 

— 

— 

— 

— 

NW 

10 

10 

:t.i 1 

— 28.2 

— 

— 

— 

NW 

6 

0 

I 

— 

— 

— 

— 

N 

3 

0 

i 

1 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


- 29.7 







SE 

4 

0 

II a lief der Wind zu W 4 um, dann allmahlich zu 


— 

— 

— 

W 

4 

0 

N und NNE. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Nm. viele leichte Wolken. 

- 33*0 







SSE 

I 

7 

10.45 a Wind NW und WNW 7 dauert wahrend des 


— 

— 

— 

NW 

7 

7 

Tages. 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

0 


- 24.2 

— 

— 

— 

WNW 

7 

2 

^ a, ganz stille nach 8.30 p. 

— 

— 

— 

— 

WNW 

6 

4 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollkommen heiter. 

— 26.9 

— 

— 

— 

NW 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

0 


- 28.8 

— 

— 

— 

ENE 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

0 


1 

to 

00 

b 

— 

— 

— 

WNW 

3 

0 


1 — 

— 

— 

— 

E 

i I 

0 

. 



ii6 


O r t. 

Breite. 

N. 

Lange 

E. V. Gr 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag. 
1897. 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0° und 
Normal- 
schwere. 
nim. 

Lufl- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeiichligkeit. 

Meter. 

n. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Salti- 

gimgs- 

deficit. 

mm. 

Hvang-ho 

40’ 

31' 

109“ 

43' 

993 

I 

Febr 

• 7 

2.30 p 

682.1 

- 4.9 

— 

— 

— 



Ha-tsching-jo-tsa . . . 

40 

35 

109 

S 3 

1,007 

2 

» 

7 

9 P 

681.7 

- IS -3 

- IS -9 

0.9 

6s 

05 

» ... 



» 



» 


8 

9a 

682.7 

- 94 

— 10.6 

1.4 

60 

0.9 

Untarwegs 

- 


— 

- 

1,032 

I 

» 

8 

I P 

679.9 

- 8.2 

- 

— 

— 

— 

Pao-t’o 

40 

37 

no 

I 

1,025 

4 


10 

I P 

682.1 

- 4-9 

- 7.2 

1.6 

so 

1.6 

» 


> 



» 



II 

I a 

683.2 


— 

— 

— 

— 

» 


> 



» 

» 


II 

ip 

681.3 

- 3-2 

- 6.9 

I.i 

31 

2-5 

» 





» 

» 

» 

12 

7 a 

679.4 

- 17-5 

- 18.0 

0.8 

64 

0.4 

Sala-tschi 

- 

— 

— 

- 

1,149 

I 


13 

7 a 

677.5 

— 10.6 

— 

— 


— 

D 5 rtschi 

- 

- 

— 

- 

1,170 

I 


13 

8p 

673-9 

- 5-6 

— 

— 

— 

— 

Kwei-hwa-tschung . . . 

- 

- 

— 

- 

1,150 

I 

» 

17 

9 P 

681.8 

— 


— 

— 

— 

Mejdar 

- 

- 

— 

- 

1,130 

I 


18 

8p 

671.4 

— 

— 

— 

— 

— 

Tscha-ka-bu-la .... 

- 

- 

— 

- 

1,645 

I 

» 

19 

7 P 

626.6 

- 4.6 


— 

— 

--- 

Pass 

- 


— 

- 

1,670 

I 


20 

10 a 

624.3 

- 8.4 



— 

— 

Pass 

- 

- 

— 

- 

1,720 

I 

» 

20 

II a 

620.5 

- 1.4 

— 



— 

Hullunuta 

- 

— 

— 

- 

1,476 

I 


20 

7 P 

639-9 

— 

— 

— 

— 

— 

No-bo-scha 

- 

— 

— 


1,41s 

I 


21 

7 P 

644.4 

- 3-6 

— 

— 

— 

— 

To-do-go 

- 

- 

— 


1,498 

I 


22 

7 P 

635.2 

- 2.6 

— 

— 

— 

— 

Vo-dja-va 

- 




975 

I 

s> 

23 

7 P 

675-5 

“ 1.4 

— 

— 

— 

— 

» 

- 


— 


916 

I 


24 

7 P 

695.6 

- 3*3 

— 


- 

— 

Kalghan 

40 

so 

1 14 

ss 

88 s 

2 


25 

9 P 

696.0 

~ 3-8 

— 


— 

— 

» 


> 




» 


26 

9 P 

693.0 

O.o 




— 

Shyen-hua-fu 

40 

36 

IIS 

9 

706 

» 


27 

8p 

707.6 

- 0.2 




__ 

Dji-mi-ji 

- 

- 

— 


635 

I 


28 

II a 

716.4 

6.7 


— 

-- 

— 

Do-mo 

40 

24 

IIS 

40 

697 

I 


28 

8p 

713-4 

- 0.6 

— 


— 

— 

Tscha-da 

40 

22 

1 16 

2 

714 

I 

Marz I 

II a 

713.8 

1.4 

1 





— 

Guang-schi 

40 

12 

1 16 


58 

I 


I 

9 P 

1 

767.0 

0.9 




— 








1899. 








Osch 

40 

33 

1 72 

47 

1,023 

— 

Juli 

25 

7 P 

669.7 

21. 1 

— 

— 

— 

— 



» 

1 

i 

1 


» 



29 

9 P 

670 .O 

22.3 

12.6 

6.8 

34 

13-4 

Madi 

40 

32 

1 72 

S 9 

1,140 

2 


31 

9 P 

663.7 

20.6 

II.9 

6.8 

37 

n.s 

» 


» 

1 * 



1 

Aug. I 

7 a 

664-0 

23.4 

14.8 

8.9 

41 

12.7 

Longer 

40 

23 

73 

6 

1,160 

I 

'> 

I 

I P 

661.6 

28.4 

12.5 

4-3 

IS 

24-7 

Bir-bulak 

40 

iS 

73 

13 

2,049 

2 


I 

9 P 

596.3 

14.8 

6.2 

4.0 

31 

8.7 

» 


» 

I 


1 


2 

7 a 

595-7 

20.6 

9.2 

4-5 

25 

13-8 

Tschigertschigh, Pass . 

40 

IS 

73 

19 

2,371 

I 

» 

2 

10 a 

573 0 

19.9 

9.0 

4-7 

38 

12.8 

Ghultscha 

40 

18 

73 

25 

1,529 

2 


2 

ip 

632.8 

28.9 

13-8 

5-9 

20 

24.1 

» 

1 

» 

r 





2 

9 P 

633.9 

19.2 

10.3 

5.8 

35 

10.9 

1 

1 


1 » 


! » 


3 

7 a 

634.1 

17-7 

10.3 

6.4 i 

42 

8.9 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

1 

1 Min. 

1 Cels. 

1 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

StSrke 

Bemerkungen. 

1 

— 

— 

— 

1 

E 

0 

4 

0 

0 

1 

- 23.9 

— 

— 

— 

N 

6 

I 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

NW 

4 

0 
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— 


— 

NW 

0 

2 

0 

0 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

0 

3 

0 

= 10 

Sehr diinner Wolkenschleier. 

— 

— 





— 

0 

0 

Am Morgen Wind N 5. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

6 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

Wahrend des Tages Wind S3. 

— 

— 

— 

— 

W 

6 

r\ 

0 

0 

mit Abbruch ap. 

— 

— 

— 

— 

N 

U 

6 

0 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

SSE 

0 

8 

0 

"•= 3 


— 

— 

— 

— 

SSE 

6 

0 

Vollkommen klare Luft. 

— 

— 

— 

— 

SE 

; S 

^ 9 






S 

2 

8 


— 

— 

— 

— 

ESE 

I 

0 


14.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

0.5 


— 

— 

— 

— 

SSE 

I 

0 

Brise thalabwarts. 

9-9 

— 

— 

— 



0 

i 0 

Mittlere Windgeschw. von 10 p. m bis 7 a. m z/ = 


— 

— 

— 

WNW 

3 

2 

5.91 ”^7sek. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

2 

n 

Um s p. m = 3.7 “Vsek. 

II -3 

— 

— 

— 

— 

0 

0 






iiS 


<J r t 


Breite. 

X. 

Ldnge. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 
1899. 

Stunde 

Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Lllft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feucbtes 

Thermo- 

meter. 

Cels 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck 

mm. 

Kelal 

%. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 


Meter. 

n. 

Kisil-kurghan . . 


40° 13' 

73 ’ 33 ' 

1,734 

I 

Aug 

3 

Ip 

618.2 

28.0 

13-2 

5-7 

20 

22.7 

Kulanke-tokaj . 


40 5 

73 33 

2,032 

5 


3 

9 P 

596 0 

19.1 

10.75 

6.5 

39 

lO.i 




'> 


» 


4 

7 a 

597 '0 

14.8 

8.8 

6.2 

49 

6.5 

» 





» 


4 

Ip 

595-7 

22.9 

1 1.4 

5-8 

28 

15.2 

» 



'> 


>> 

» 

4 

9 P 

598.6 

17-1 

11.45 

7-9 

54 

6.8 

» 






» 

5 

7 a 

598-5 

13-6 

9 - 7 S 

7-5 

64 

4.2 

Jenseits Kisil-beles . . 

39 57 

73 28 

2,642 

I 


5 

I P 

556.4 

19.6 

7 - 9 S 

4.0 

23 

13.2 

Bosogha . . . 

. . . 

39 52 

73 ^0 

2,863 

2 

*•> 

5 

9 P 

542.4 

9.0 

4-6 

4.8 

56 

3-8 

» .... 

. . • 



» 

'> 


6 

7 a 

541.0 

11.4 

5-9 

5.8 

50 

5-1 

Taldik, Pass . . 

. . . 

39 4<5 

73 7 

3,587 

I 


6 

12 a 

494.7 

6.2 

3-1 

4.7 

66 

2-5 

Sarik-tasch, oberer Teil 

39 42 

73 13 

3,335 

2 

:> 

6 

9 P 

516.8 

4.8 

3-6 

5-4 

84 

1. 1 




- 

» 

» 

;> 

7 

7 a 

5 1 5-0 

7.6 

4 -S 

5.2 

66 

2.6 

Schart-saj . . . 


39 4-2 

73 2 S 

3,245 

I 


7 

Ip 

514-9 

13-9 

5.8 

4-3 

36 

7-7 

AjlamS . . . . 


39 41 

73 35 

3,364 

5 


7 

9 P 

508 .O 

4.8 

4.0 

5-7 

88 

0.8 

'> .... 


» 


» 



8 

7 a 

5070 

S -4 

4.6 

6.0 

89 

0.8 

» .... 



'> 


» 


8 

I P 

508.3 

8.4 

6.7 

6.7 

81 

1.6 

» .... 



» 

» 



8 

9 P 

509.7 

4*7 

4.0 

5.8 

93 

0.7 

» .... 



;> 


'ti 


9 

7 a 

508.6 

5-7 

3-5 

5-1 

74 

1.8 

Tong-burun . . 


39 40 

73 40 

3,562 

I 


9 

9 a 

498.9 

8.7 

5-65 

5-8 

68 

2.7 

Kisil-su .... 


39 40 

73 48 

2,954 

I 


9 

I P 

536.2 

16.1 

9.6 

6.7 

49 

7-1 

Irkeschtatn . . . 


39 43 

73 54 

2,860 

2 


9 

9 P 

543.8 

13-2 

8.8 

6.9 

60 

4 -S 

» . . . 


'i> 

'>} 

» 

» 

» 

10 

7 a 

544-3 

13-0 

8.2 

6.4 

57 

4-9 

Kara-davan . . 


39 45 

74 0 

2,891 

I 

» 

10 

I P 

540.8 

19.1 

8.5 

4-7 

28 

1 1.9 

Naghara-tschaldi 


39 46 

7 A 5 

2,628 

s 


10 

9 P 

560 .O 

13-3 

10.3 

8.2 

71 

3-3 






» 


II 

7 a 

559-8 

14.2 

9-4 

7-0 

58 

5-1 


- . . 


1 

» 


» 

11 

I P 

558.8 

22.9 

I 1.0 

5-7 

27 

1 5-3 


. . . 


1 » 


» 


II 

9 P 

559.6 

19-9 

10.4 

6.1 

35 

1 1.4 

* 

• • 

> 

' » 




12 

7 a 

559-3 

12.3 

7.8 

6,3 

58 

4 -S 

Semis-chatun, Passage 














uber Kisil-su . 

. . . 

38 4.8 

74 20 

2,508 

I 


12 

Ip 

565-7 

24.8 

12.5 

6.5 

27 

1 1 7-1 

Jas-kitschik . . . 

. . . 

39 46 

74 24 

2,473 

2 


12 

9 P 

569.4 

20.4 

10.7 

6.1 

34 

1 1.9 

» . . . 

. . . 




» 


13 

7 a 

569-3 

16.2 

10.8 

7-7 

55 

6.2 

Kosch-bitschak, ] 

Pass . 

39 45 

74 32 

2,815 

I 

s> 

13 

II a 

545.0 

20.4 

10.5 

6.7 

37 

1 1-3 

Maschrab, Pass . 

. . . 

39 39 

74 41 

2,543 

I 


13 

I P 

562.8 

20.4 

I 1.0 

6-5 

36 

1 1.6 

Kusch-ujke . . . 

. 

39 36 

74 50 

2,301 

2 

» 

13 

9 P 

581.6 

12.9 

II.o 

9.0 

80 

2.2 

» ... 

. . . 




» 

» 

14 

7 a 

579-8 

14.2 

I2.1 

9.6 

79 

2.6 

Usun-kija, Pass . 

... 

39 38 

74 55 

2,415 

I 

» 

14 

II a 

571.2 









Kara-beles . . . 

. . . 

39 38 

75 0 

2,259 

I 


14 

Ip 

581.8 

20.6 

13-0 

8-3 

46 

9-9 

Kara-mojnak . . 

... 

39 37 

75 2 

2,335 

I 

7) 

14 

3 P 

576-7 






Kan-dschughan . 

. . . 

39 35 

75 13 

2,179 

2 

'it 

14 

9 P 

589.5 

J 2 .S ! 

1 1.8 

9-9 

9 ' 

I.o 


II9 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 

I 







0 — 10 und 








R e m e r k u n g e n. 

Min. 

Max. 

Schwarz- 

Blank- 



Nieder- 

Cels. ! 

1 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

Richlung. 

Starke. 

schlag. 


_ 1 







E 

I 

I 

Temp. = 14.8 im Fluss. I 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. = 9.8 im Fluss. 

14.1 : 

— 

— 

— 

sw 

I 

0 

0.30 — 7 a m. 7; = 0-55. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

Bisweilen v = 3.04, Temp. = 13.2 in Fluss. 

- i 

24.8 

53-2 

40.1 

SW 

I 

8 

6 p. m SW, V = 4.7. 

11.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

# n. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

7 

4 p. m. zeitweilig #% sofort nachher vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

S 

2 

10 

V = 2.2. 

— I.o 

— 

— 

— 

— 

0 

5 


— 

— 

— 

— 

SW 

4 

94 “#“ 10 

nur im Passe selbst, Aktin.-Beob. 3 p. m. 

— 

— 

S 3-3 

37-0 

ESE 

I 

8 


- 4-4 

— 

— 

— 

— 

0 

S 

Temp. = 6.8 im Bach. 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

8 

a p, nach 2 p ununterbrochen. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

3 

m 10 

9 p. m. V = 4.12, s — 9 p 3.8 mm 

3-0 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 

9 p — 7 a 1.4 mm. a kein Regen. 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

® 10 

I p ® = 4.33 m. 

— 

9-7 

I4.I 

II.6 

NE 

2 

# 10 

I — 9 p 2.6 mm. 7; = 2.5. 

- 1.8 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 

Kein Regen n. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

NNW 

2 

9 

An der Vereinigung des Kisil-su mit dem Kok-su. 

— 

— 

— 

— 

SSE 

I 

0 


1.2 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

10 a Temp. = 9,9 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

o| 

Temp. = 12.6 im Strom. 

9.0 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

24.9 

56.2 

43-8 

E 

0 

I 

Temp. = 1 7.1 im Strom Jegin. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

4 p 7/ = 3.4. 

10.4 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. = 10.1 im Bach; 8.8 im Kisil-su. 


— 

— 

— 

E 

N 

I 

I 

I 

0 


9-9 

— 

— 

— 

— 

0 

2 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

4 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

4 


— 
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— 

SW 

I 

# 10 

2.7 mm # 6.30 — 8.30 p. 

9.2 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

0.4 mm # n; 8 a Bewolkung = 6. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

8 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

von Osten 4p. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 
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O r t 


1 

Breite. 

N. 

LSnge. 

E. V. Or. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 
1899. : 

Stunde. 

Luft- 
iruck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Liifl- 

lempera- 

lur. 

Cels. 

Feiichles 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

% 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 


i 

1 

1 

Meter. 

1 

Kan-dschughan 

• • 


39 ° 35 ' 

75 ° 13 ' 

2,179 

1 

2 

Aug. IS 

7 a 

588.3 

13-7 

11.9 

9.6 

81 

2.2 

j Mundung des Karangu- 













i 

luk .... 



39 30 

75 20 

1,939 

I 

» 

15 

Ip 

604.2 

21. 1 

13.8 

8.9 

47 

9 - 9 ; 

Min-jol . . . 

. 


39 29 

75 33 

1,779 

2 

'•i 

15 

9 P 

618.0 

i8.i 

13-8 

lO.o 

64 

5-6 

' » • . . 

• * 


» 


» 



16 

7 a 

618.9 

19.9 

16.9 

13-0 

74 

4-5 

Andischan-kitschik . 


39 2^ 

74 44 

1,436 

I 


16 

Ip 

642.3 

27.2 

I6.I 

9.1 

34 

18.0 

Kaschgar . . 



39 28 

75 58 

1,304 

— 

» 

16 

9 P 

651.4 

17.9 

I 5 -S 

12,0 

78 

3-5 

» . . 





» 

— 


17 

7 a 

652.0 

22.9 

18.2 

13-5 

64 

7-5 

. . 





» 

— 


17 

I P 

651.2 

30.1 

16.3 

8.2 

26 

23.8 

» . . 



» 

» 


— 

» 

17 

9 P 

650.6 

17.4 

16.5 

13-4 

90 

1-5 

» . . 






— 


i8 

Ip 

650.0 

33-1 

16.4 

7-2 

19 

30.8 

» . . 



» 

» 

» 

— 

> 

18 

up 

649.4 

16.6 

13.8 

lO.s 

74 

3-7 

» . . 

• • 





— 


19 

7 a 

649.4 

18.7 

I 5 -I 

n.2 

69 

5-0 

» . . 

m • 



» 


— 

» 

19 

I P 

647.5 

32.0 

15-8 

6.9 

19 

28.8 

» . . 

• • 


» 

» 


— 


19 

9 P 

646.8 

20.7 

17-7 

13-7 

74 

4-7 

^ . . 




» 


— 

» 

20 

7 a 

646.9 

21.9 

17.8 

13-3 

68 

6.4 

» . . 



» 



— 


20 

I P 

645.1 

31-7 

17.9 

9.7 

28 

25-4 

» . • 



» 



— 

'N 

20 

9 P 

646.8 

26.2 

15.2 

8.4 

31 

17.2 

» . . 

• • 


» 

» 


— 


21 

Ip 

645 -S 

26.1 

16.6 

10.2 

40 

15.2 

. . 

• • 


» 



— 

>> 

21 

9 P 

648.2 

24.9 

12.5 

5.8 

25 

17.8 

» . . 

• • 





— 


22 

I P 

650.2 

25.8 

15-4 

8.8 

35 

16.2 

» . . 



» 

» 


— 


22 

9 P 

653.8 

17-9 

14-5 

10.8 

70 

4-7 

» . . 




>■> 

» 

— 

>> 

23 

7 a 

653 -S 

17-3 

13-4 

9-7 

66 

5-1 

» . . 




» 

» 

— 

» 

23 

IP 

652.0 

21.2 

16.1 

11.4 

60 

7-5 

» . . 



» 

>> 



» 

23 

9 P 

652.5 

16.2 

14.8 

n.8 

85 

2.1 

» . . 






1 — ^ 

» 

24 

ip 

651.8 

16.7 

13-6 

10.2 

71 

4.1 

3 S> . . 






— 


24 

9 P 

653.3 

15.2 

13-5 

10.7 

82 

2.3 

» . . 



» 

» 

» 

— 


25 

10 a 

653-3 

17-4 

14.6 

11. 1 

74 

3-9 

» . . 





» 

— 

» 

35 

Ip 

652.9 

16.3 

14.1 

10.9 

78 

3-0 

y > . . 



» 

?> 


— 


25 

9 P 

654.9 

16.2 

14.6 

1 1.5 

83 

2.3 

» . . 






— 

» 

26 

7a 

654.2 

16.2 

13.0 

9-7 

70 

4.1 

» . . 






— 


26 

ip 

653.8 

19.0 

I 3 - 7 S 

9 -S 

57 

7.0 

» . . 




» 


— 


26 

9 P 

654.8 

17-5 

14.2 

10.6 

70 

4-5 

» . . 






— 


27 

IP 

653.0 

23.8 

16.8 

1 1.3 

51 

10.9 

» . . 






— 

» 

27 

9 P 

652.9 

16.8 

14.7 

i 11.4 

79 

3-0 

» . . 






— 

» 

28 

7 a 

651.7 

15.2 

13-2 

1 10.3 

80 

2.6 

» . . 



» 



— 

» 

28 

IP 

651.1 

23-9 

17.4 

; 12.0 

54 

10.3 

» . . 




» 

» 

— 

» 

28 

9 P 

652.0 

17.1 

10.6 

6.8 

47 

7-8 

» . . 



» 


» 

— 

» 

29 

7 a 

651.4 

17.1 

10.6 

6.8 

47 

7-8 

» . . 

• • 

• • 




— 

» 

29 

IP 

651.2 

25.0 

16.6 

6.1 

26 

17-7 
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Temperaturextreme 

Aktinometer. 

Wind ; 

Be\\ olkung 
0 — 10 und 
Xieder- 
schlag. 

11 e in e r k u n g e n. 

1 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 
kugel. 1 
Cels. ■ 

Richtung. 

Starke. 

S.6 

— 

1 

1 

— 

— 

0 

0 

1 







— 

SE 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

K 

1 

3 


18.3 

— 


— 

— 

0 

3 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

Q 

0 

Q 

Temp. = 24.4 im Kisil-su. 

14.6 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

1 


— 

61.6 

46.5 

— 

0 

0 

' 




— 

— 

0 

0 


12.8 

— 


— 

— 

0 

0 


— 

32.0 


— 

— 

0 

0 


17-3 

— 

— 

— 

— 


0 

! 



32.7 

65.9 

50.8 

— 

0 

0 

0 

1 

1 

16.2 

— 

— 

— 

— 

i 

' 0 

0 


— 

33-6 

67.0 

SI.6 

— 

1 

! 0 

5 

^ N, ® = 10.4s, 5 P- ' 

— 

— 

— 

— 

NW 

' 2 

9 


1 21.2 

— 

63.2 

49.8 

— 

0 

4 


— 

32-7 

1 — 

— 

NW 

, 2 

10 


19.6 

— 

' — 

— 

' NW 

1 

1 2 

i 

1 ^ 


— 

' 26.5 

: 52.7 

39-9 

NW 

1 

1 I 

1 ^ 10 

N, z' = 7.6s, 6 p. 

13*6 

I — 

— 

1 — 

NW 

' 3 

10 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

m 10 

® den ganzen Tag, 8p. i 

— 

; 23.7 

53.6 

39-1 

— 

0 

! ^ 10 

25.6 mm ® von 8 p bis i p am 24. | 

12.4 

— 

— 

— 

NW 

2 

; 10 


' — 

16.6 

! 20.5 

18. 1 

, NW 

I 

^ 10 

1 V — 5.12 um 4p. 1 

i 12.3 

— 

— 

— 

— 

0 

! 


— 

— 

23-9 

20.3 

NW 

I 

‘ 10 

V = 5.35 um 3 p. 

— 

18.4 

— 

— 

— 

0 

# 10 

! 

‘ 13-0 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

1 

3.6 mm. ® n. j 

— 

1 

— 


NW 

. 3 

10 


— 

j 19-2 

24 0 

21.2 

— 

: 0 

5 

i ! 

i 

13.8 

— 

— 

— 

— 

0 

3 

= den ganzen Tag, dichter gegen Abend. j 

— 

22 8 

: S9-0 

47.^ 

— 

0 

i 

! 3 


: 12.3 

j — 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

' Frischer N-Wind um 6. up. | 

— 

■ 23.9 

54-5 

, 40*5 

N 

; 2 

1 

1 

■ 13-4 

— 

; — 

- 

- 

; 0 

0 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

1 0 

I 



He din, yourney in Central Asia. V- i. 




O T t 

Breite. 

N. 

L^nge. 

E. V. Gr. 

Seehohe 

Monat 

und Tag. 
1899. 

Stunde. 

Luft- 
driick bei 
0° und 
Nornial- 
schwere. 
mm. 

Lufl- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuclites 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchligkeit. 

Dampf- 

driick. 

mm. 

Relat. 

°a. 

satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 


Kaschgar 

39 ° 28 ' 

75 ° 58 ' 

1,304 

— 

Aug. 29 

9 P 

651.7 

15-5 1 

13-2 

10.2 

77 

3-0 

» 


>; 


— 

» 30 

7 a 

652.1 

14.1 

12.S : 

lO.o 

83 

2.1 

» 

y} 



— 

» 30 

Ip 

650.8 

26.2 I 

16.4 ' 

9-9 

39 

15-7 






— 

» 30 

9 P 

651.2 

16.2 1 

13-1 : 

9.8 

71 

4.0 

» 

» 


» 

— 

' 31 

9 a 

652.4 

21.9 ! 

14-3 ■ 

9.0 

46 

10.8 






— 

31 

Ip 

651.0 

27.9 

l6.g . 

9.8 

35 

18.4 

» 




— 

» 31 

10 p 

651.4 

16.2 

12.8 

9-5 

69 

4-3 

2) 

» 

» 

» 

— 

Sept. I 

10 a 

653-9 

22.9 

14.2 

8-5 

40 

12.5 



;> 

» 

» 

— 

» I 

Ip 

652.9 

24.7 

14-3 

7-8 

33 

15.6 

» 


» 


— 

I 

9 P 

654.1 

20.9 

14.1 

9.1 

49 

9-4 

V 

» 

» 

» 

— 

2 

10 a 

654.9 

21.7 

14.1 

8.8 

45 

10.7 

» 

» 



— 

» 2 

I P 

653-7 

23-5 

15.4 

9.6 

45 

12.1 




Vn 


— 

s 2 

9 P 

6538 

16.8 

14.1 

10.7 

75 

3-6 

» 


* 


— 

" 3 

7 a 

654.2 

I8.S 

13.7 

9.6 

60 

6.4 

* 


;> 

» 

— 

" 3 

I P 

651.8 

25-4 

15.6 

9.2 

38 

15.2 

» 




— 

» 3 

9 P 

654.3 

16.7 

13.6 

10.2 

71 

4.1 

» 


» 

» 

— 

» 4 

7 a 

653.0 

16.6 

13-9 

10.6 

74 

3-6 

» 




— 

" 4 

I P 

650.7 

24.8 

15.0 

8.7 

37 

14.8 

i » 

' 


:> 

•— 

^ 4 

9 P 

652.4 

19.2 

12.2 ' 

7-7 

46 

9.0 

» 

» 


» 

— 

" 5 

9a 

653.0 

18.8 

14.0 ! 

! 9.8 

60 

6.5 

Natschuk 

39 21 

76 12 

1,326 

2 

^ 5 

up 

654.7 

12.8 

) 0.7 

8.6 

77 

2-5 

» 

» 

» 


)> 

» 6 

7 a 

654-4 

15.1 

10.95 

8.6 

67 

4-3 

Kisil-boji-darja, Passage 

39 19 

76 20 

1,318 

I 

. 6 

ip 

653.6 

24-3 

1 . 3-0 

6.6 

29 

16.3 

Kan-arik-basar .... 

39 14 

76 28 

1,262 

4 

■> 6 

9 P 

656.1 

16.2 

H .7 

8-3 

60 

5-5 

» .... 

» 

» 

» 

I*) 

■ 7 

7 a 

657-9 

16.0 

11-3 

8.0 

58 

S -7 

Jangi-arik 

39 14 

76 37 

1,217 

2 

» 7 

iP 

656.7 

24-S 

13-3 

6.8 

39 

16.3 

Jupogha 

39 12 

76 49 

1,197 

! 5 

:> 7 

9 P 

659.9 

15-7 

10.7 

7-5 

S6 

6.0 

» 




» 

^ 8 

7 a 

660.8 

16.4 

I 3 -I 

9-7 

69 

4-3 

» 

» 



» 

» 8 

I P 

660.0 

26.6 

16.1 

9-3 

35 

16.9 

» 



» 

» 

» 8 

1 

9 P 

660.6 

17-3 

12.0 

8.2 

55 

6-7 

» 

» 


» 

» 

» 9 

7 a 

661.8 

13-3 

8.4 

6.1 

53 

5-3 

Terem, W. Aussenkante 

39 4 

77 6 

1,186 

5 

. 9 

Ip 

662.0 

29.4 

13-7 

5-3 

17 

25-5 

Koselek . 

39 - 4 

77 8 

1,169 

I 

•> 9 

9 P 

662.7 

19-9 

9-7 

4.8 

37 

12.7 

» 


• » 

» 

» 

» 10 

7 a 

662.3 

13-4 

7-25 

5-0 

44 

6.5 

Die Wiiste 

JP 0 

77 -20 

1,186 

I 

10 

IP 

661.4 

31-0 

12.6 

3-4 

10 

30.3 

Lajlik, das Ufer .... 

38 59 

77 34 

1,173 

— 

.> 10 

9 P 

661.9 

18.0 

10.8 

6.6 

43 

1 8.9 

» .... 

» 

» 

>/ 

— 

II 

7 a 

661.6 

15.9 

10,8 

' 7-5 

55 

; 6.1 

» .... 




— 

II 

Ip 

661.0 

27.1 

14.1 

1 6.7 

25 

1 20.3 

» .... 

'> 


•> 

— 

II 

9 P 

660.3 

15-3 

1 1.05 

j 8.0 

61 

1 S-i 

» » .... 




— 

12 

7 a 

659-5 

15.9 

10.6 

! 7-3 

54 

. 6.3 
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Temperaturextreme I 

Aktinometer. 

1 

Wind. 1 

Bewolkung 








0 — 10 und 
Nieder- I 
schlag. . 


Min. 

Cels. 

Max. 1 
Cels. 

Schwarz - 1 
kugel. ' 
Cels. 

1 

Blank- 
kugel. ! 
Cels, j 

Richtung 

Starke. 

Bemerkungen. 

1 

— 

25.4 

62.3 

43.2 

— 

0 

0 

1 

10. 1 

— 

— 

— 

— 

0 

r \ 

0 

r \ 


— 

26.3 

59.6 

45.6 

— 

^ I 

0 

0 


10.6 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


i 

28.6 

61.6 

45-S 

— 

U 

0 

U 

0 

! 

II-3 

i 

— 

— 

— 

0 

0 

1 

i 

— 

1 

25.8 

56.4 

42-S 

sw 

u 

3 

kj 

® 10 

1 

@ 9p. .. i 

16.7 

— 1 

— 

— 

— 

0 

0 

1 

1 

— 



— 

— 

w 

3 

0 

Wahrend der i. und 2. Sept, ist die Luft nicht vdllig ■ 

— 

1 

24.2 1 

55-2 

41-3 

— 

0 

0 

klar gewesen. j 

15.2 

— 

— 

— 

— 

0 

10 ; 

— 

— 

— 

— 

w 

I 

4 ' 

— 

25.6 

58.8 

43-2 

— 

0 

0 

= 9.02 um 6 p. 

10.6 

— 

— 

— 

— 

0 

r \ 

s : 

T 1 

— 

24.8 

54.2 

41.S 

N 

4 

3 

! 

1 

12.5 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

— 

1 — 

— 

— 

WNW 

I 

0 

NW 4— 5.30 p. 

9.0 



j 


E 

0 

1 

0 ! 

■ ! 

9*4 

— 


— 

NW 

0 

1 

0 

0 

0 


9-5 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

— 

27.5 

SS -5 

42.4 

N 

I 

0 

1 

8.8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

ESE 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

ESE 

I 

I 

n 








— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


7.6 

— 

— 

— 

NE 

E 

, I 

1 T 

2 

J 


— 

3S-I 

S4.4 

40.6 

i 

1 ° 

0 


9-4 

— 

— 

— 

— 

1 0 

.9 

1 
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■ 

Ort. 

Breite. | Lange. | 

1 

N. E V. Gr.j 

I' 

1 i 

i 

1 

Seehdhe. | 

1 

Meter. | n . 

Monat 

und Tag. 
1899. 

Stunde. 

Luft- 
dnick bei 
0* und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Liift- 

tempera- 

tiir. 

Cels. 

Feuchles 

Thenno- 

meler. 

Cels 

Liiflf 

Dampf- 

druck. 

mm. 

cuchtigb 

Rclat. 

eit. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Lajlik, das Ufer .... 

38 ° SO" 

1 

77 ° 34 ' 

1,173 

— 

Sept. 12 

ip 

658.9 

25.2 

15-7 

9-3 

39 

14.8 





— 

^ 12 

9 P 

658.7 

14.8 

I T.O 

9.1 

72 . 

3-6 

» .... 




— 

" 13 

9a 

659.8 

24.1 

14.6 

<S .4 

37 , 

I4.I 

> 

» 

» 


— 

■> 13 

3 P 

657.2 

28.3 

13-4 

5-4 

19 ; 

23.5 

» .... 



>> 

■ 

» 13 

9 P 

658.7 

16.8 

«.3 

4-7 

33 ■ 

9-7 

? .... 

» 



' 

» 14 

7 a 

659.2 

13-4 

7-1 

4.9 

43 1 

6.6 

>- .... 

>> 

» 

J> 

— 

14 

1 P 

658.2 

27.8 

I 5 -S 

8.J 

29 ; 

20.0 

» .... 




— 

» 14 

9 P 

657.4 

14.2 

lO.S 

7 -‘) 

65 i 

4-3 

// .... 


;> 

1 



» 15 

7 a 

658.4 

13.0 

7-7 

5-6 

50 1 

5-6 

» .... 



» 1 

— 

» IS 

ip 

658.7 

27.2 

14.2 

6.7 

25 i 

20.4 

» .... 


» 

» 

— 

» 15 

9 P 

659.1 

17-5 

10.4 

6.5 

43 ; 

8.6 

^ .... 

» 



— - 

16 

9a 

661.6 

20.7 

1 2.5 

7-4 

40 ■ 

11.0 

» .... 

» 

» 


— 

» 16 

I P 

660.3 

25.2 

13.8 

7 -> 

29 . 

17.0 

» .... 

» 



— 

. 16 i 

9 P 

66O.0 

16.3 

12.1 

8.7 

62 

5 . 2 ! 

^ .... 

» 

y > 

'> 

— 

» 17 

7 a 

659.2 

131 

9 -?S 

7-1 

f >3 

4-2! 

Auf dem Flusse Tarim 

— 

— 

1,171 

— 

17 

1 P 

657.9 

25-5 

i I 2.9 

1 

6.0 

24 

18.6 i 

Gliasanglik 

39 3 

77 35 i 

1,1691 

— 

■> 17 

9 P 

658.2 

. 18.8 

16.1 

1 

! 12.3 

76 

4.0 

» 


» 


— 

» 18 

7 a 

658.3 

IS‘) 

10.95 


56 

I * 

5-9 

lAuf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,167 

— 

» 18 

1 P 

656.4 

27,4 

i 1 . 3-3 

i .';-7 

1 ‘ 

21.8 

1 Bisch-kol 

39 8 

77 43 ' 

1,164 

— 

18 

9 P 

657.3 

18.1 

’ 13-4 

! 

i Co 

6.2 

! » 

;> 


/> 

— 

i> 19 

7 a 

660.1 

17-5 

; 8.3 

4.4 

i 29 ! 

10.6 

|Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,163 

— 

?> 19 

1 P 

659.9 

24.4 

11-5 

4 -<) 

21 

I8.1 

1 Schaschkak 

39 10 1 

|77 47 ' 

1,162 

— 

> 19 

9 P 

6^.0 

14.6 

6.(, 

4.0 

32 i 

8.5 

» 



* 


» 20 

7 a 

665.0 

10.2 

6.85 

i 5 -‘) 

I 63 

3-4 

» 

» 



i 

» 20 

1 P 

664.8 

22.5 

■ <>S 

.3-f' 

; 17 1 

16.9 

» 


i » 

» 

— 

20 

9 P 

666.8 

I 3 .I 

1 ^>-45 

4.9 

’ 46 

5,8 

» 


» 


— 

» 21 

7 a 

667.8 

I M 

5 - 7 S 

, 4 <'> 


5-3 

» ; 


» 


— 

» 21 

1 

1 P 

666.8 

19,6 

10.75 

5-9 

1 35 

n.2 

At-pangsa 

39 13 

77 SI 

1,160 

— 

» 21 

9 P 

666.3 

II/) 

7.2 

5-7 

55 

4.6 

» 

7> 

» 

■9 

— 

;> 22 

7 a 

665.2 

9.4 

5-7 

, 5 -* 

59 

3-6 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,160 

— 

? 23 

ip 

663.9 

20.1 

y -75 

4-7 

27 

13.0 

Toghluk 

39 i8 

77 54 

1,159 

— 

» 22 

9 P 

663.4 

12.4 

TO.3 

«.3 

77 

2.5 

» 

» 



— 

» 23 

7 a 

663.0 

10.3 

6.7 

5.8 

61 

3'7 

! Kotclklik 

39 19 

77 S 9 

1,157 

— 

23 

ip 

661.9 

24.0 

1 1 .45 

5.0 

22 

17-5 

' Lepscheme 

39 19 

78 3 

1,156 

— 

» 23 

9 P 

661.9 

15.8 

IO.OS 

6.7 

1 50 

6.7 

» 



» 

— 

» 24 

7 a 

663.3 

12.4 

7.8 

5-9 

i 55 

4.9 

!Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,156 

— 

^ 24 

ip 

663.7 

23-3 

9.8 

3 -S 

I i<5 

18.0 

Karaul-dung 

39 22 

78 7 

1,155 

— 

» 24 

9 P 

665.7 

; 15-9 

9-7 

6,4 


7.2 

» 

» 


» 

— 

» 2$ 

7 a 

667.5 

14.2 

8,8 

6.2 

1 

6.0 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,155 

— 

. 25 

ip 

668.2 

22.2 

10.8 

4-9 

25 

15.2 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Temperatur 
des Ober- 
flachen- 
Wassers 
im Tarim 
Cels. 

B e m e r k u n g e n. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. jsiSrke 

1 

_ 




ENE 

I 

10 

___ 


— 

34-4 

48.2 

38.6 

— 

0 

3 

— 

10 p — n NW 6 Bewolkt. 

14-5 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 

— 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

I 

22.3 



34-2 

59-4 

42.9 

NW 

I 

0 

— 


7-2 

— 


— 

NW 

I 

0 

— 



— 

— 

— 

NW 

I 

0 

2 I.I 


_ 

38.0 

60.2 

43 -S 


0 

0 

— 

Maximum im Zelt. 

12.8 

— 


— 


0 

2 

— 


— 

— 


— 

NE 

I 

I 



— 

38.2 

63.1 

49.0 

— 

0 

0 



9.8 

— 

— 

— 

ENE 

5 

S* 3 

— 

Staub. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

0 

19.4 

1 

— 

34-3 

62.5 

50.8 

E 

I 

s" 0 

— 


7.0 

— 

— 

— 

— 

0 

3 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

s’ 0 

19-3 

i 

— 

37 -* 

62.2 

46.8 

— 

0 

s“ 0 

20.6 

1 

1 

1 0.5 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

18.6 

Leichte Wolken. 

— 

— 


— 

SE 

I 

0 

22.4 


— 

38.2 

67.4 

52.2 

NW 

2 

6 

21.25 

Leichte Wolken. 

; II.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

17.9 

8 a NW 3. 

1 

— 

— 

— 

N 

3 

0 

— 

V = 5 .l “/sek. 

— 

36.1 

61.2 

47-6 

N 

I 

2 

18.8 


2.9 

i 

— 

— 

E 

4 

0 

15.4 

Starker Staubnebel. 

— 



— 

— 

E 1 

1 4 

0 

17-7 

» » 

— 

35*9 1 

; 43-7 

36.6 

E 

2 

0 

15-5 


4-7 

— 

— 

— 

E 

3 ’ 

0 

13-7 

» » 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

0 

15-7 

> » y = 3.6 “/ sek. 

— 

33-5 

‘ S 3.0 

41.1 

— 

i 0 

0 

15.8 


3‘0 



— 

— 

NE 

I 

s'’ 0 

14.2 


— 



! — 

— 

NE 

j I 

s* 0 

16.4 


— 

34-9 i 

67.4 

54.8 

— 

; 0 

^ 0 

16.6 


5*6 

1 

1 

— 

— 

, 0 

0 

14-7 

i 

1 

— 

! — 

1 

— 

W 

I 

0 

16.8 


— 

36.3 

68.9 

57-2 

ENE 

I 

I 

17.4 

Leichte Wolken, Staub. 

lO.o 

j — 

1 

— 

E 

2 

10 

IS -9 

D:o d:o. 

— 

— 

1 

i ~ 

— 

E 

j 2 

0 

17.6 

00® 

— 

: 28.2 

1 

1 67.1 

50.6 

E 

I 

3 

17-3 

CO® 

10.9 

1 _ 

1 

— 

E 

2 

10 

15-3 

DUnner Schleier. 

— 

j 

— 

— 

E 

4 

0 

— 

00® 




136 


O r t. 

1 

Breite. j 

N. ' 

Lange. 

E. V. Gr.; 

Seehohe. 

1 

Monat 

und Tag. 
1899. 

1 

Slunde. 

Luft- 
Iruck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

lur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Liiftfeuchtigkeit. 

3 am pf- 
druck. 

mm. 

Relat. 

fo . 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

1 

i 

1 


Meter. 



1 

Kum-atschal 1 

i 

! 

39' 22' 

1 

78“ 9 '| 

1.154 



Sept. 25 

9 P 

669.8 

15.2 

8.05 

5.0 

39 

8.0 

» 


» ! 

» 

— 

» 26 

7 a 

670.5 

13-1 

6.8s 

4.8 

42 

6.6 

» 



» j 

— 

» 26 

I P 

670.3 

21.4 

9 - 2 S i 

3-7 

19 

15.5 

» 

- 

') : 


— 

•5 26 

9 P 

670.4 

13-0 

6.7 

4-7 

42 

6.6 

» 

» 

1 

1 

» 

— 

27 

7 a 

670.6 

12.2 

7 -S 

S -7 

54 

5.0 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,151 

— 

" 27 

Ip 

670.0 

21.4 

8.8 

1 

3-3 

17 

1 5-9 

Laschlik 

39 23 

78 20 

1,148 

— 

» 27 

9 P 

670.1 

II.9 

6-5 

4-9 

47 

5.6 

» 

» 

1 

» ; 

» 

— 

» 28 

7a 

670.7 

11. 1 

7-1 

5.8 

53 

4.2 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,144 

— 

'' 28 

Ip 

670.5 

20.2 

9.0 

3-9 

22 

13-9 

Talgfhus-iigde 

39 29 

78 25 

1,140 

— 

» 28 

9 P 

671.7 

1 1.8 

7-7 

6.1 

58 

4-4 

:» 


» 

» 

— 

' 29 

7 a 

671-3 

8.8 

6.9 : 

6.5 

77 

2.0 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,139 

— 

29 

Ip 

670.8 

21.5 

9-4 1 

3-8 

20 

IS -5 

Kijik-tele-tsch 5 l .... 

39 31 

78 31 

1,137 

— 

29 

9 P 

670 8 

12.5 

7.2 j 

5-3 

49 

5-6 

» , . . . 

>■> 



— 

5 ^ 30 

7 a 

670.3 

7.8 

6.6 1 

6.7 

84 

1-3 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,133 

— 

'' 30 

Ip 

669.9 

23.2 

9.6 i 

3*3 

16 

18.0 

Haradighan-kotak . . . 

39 36 

78 36 

1,129 

— 

» 30 

9 P 

668.3 

12.6 

10.2 ; 

8.2 

74 

2.8 

... 

y > 



— 

Okt. I 

7 a 

668.4 

11-3 

8.2 i 

6.7 

67 

3*3 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,126 

— 

» I 

Ip 

668.7 

21.0 

9-3 I 

3-9 

21 

14.8 

Kuruk-asti 

39 38 

78 “ 43 ' 

1,122 

— • 

» I 

9 P 

668.4 

II-S 

6.4 j 

5.0 

49 

5.2 

» 

» 

» 


— 

» 2 

7 a 

669.4 

lO.o 

6.1 i 

5-3 

58 

3-9 

» 

» 

» 

*> 

— 

2 

Ip 

668.8 

27.2 

I 3 -S I 

5-9 

22 

21.2 

1 » 

y > 

» 


— 

^ 2 

9 P 

670.1 

12.0 

8.4 i 

! 6.6 

: C3 

3-9 

» 

y > 


» 

— 

^ 3 

7 a 

671-3 

13-8 

7-9 

5-4 

i 46 

6.4 

» 


y > 


— 

3 

ip 

670.2 

23-7 

10.6 

4.1 

19 

17-9 

' » 


y > 


— 

3 

9 P 

670 .O 

18.0 

1 8.2 

4.1 

26 

1 1.5 

» 


» 


— 

» 4 

7 a 

671.6 

12.2 

1 7-6 

5-8 

54 

4-9 

Jigde-ostang 

39 38 

78 45 

I,I 2 I 

— 

» 4 

ip 

671.1 

21.4 

10.4 

4.8 

, 25 

14-3 

Jughan-balik 

39 37 

78 SI 

I,I 2 I 

— 

» 4 

9 P 

672.0 

14.9 

9.8 

6.8 

1 54 

S -9 

' » 




— 

^ 5 

7 a 

672.0 

12.5 

i 7 -* 

5-3 

; 49 

5-6 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

» 

— 

5 

Ip 

672.1 

20.3 

; 9-9 

4.8 

■ 37 

I 3 -I 

Sonin 

39 38 

78 56 

1,120 

— 

5 

9 P 

672.9 

13-7 

: 6.9 

4.6 

' 39 

7 -» 

j » 

1 



» 

— 

^ 6 

7 a 

673.1 

12.1 

! 6.8 

S.I 

, 48 

5-5 

1 

» 




— 

» 6 

Ip 

672.7 

18.2 

8.6 

4-3 

28 

11.4^ 

» 

» 

» 


— 

» 6 

9 P 

673.4 

12.7 

7-0 

S-i 

1 46 

6.0 

» 



» 

— 

» 7 

7a 

672.9 

9-7 

4.6 

4.2 

: 46 

4-9 

» 

» 

» 

» 

— 

^ 7 

up 

— 

— 

' — 

— 

, — 

— 

» 



» 

— 

» 8 

7a 

672.8 

8.8 

i S -95 

5-7 

i 67 

2.8 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

1,116 

— 

» 8 

Ip 

672.4 

20.5 

! 8.5 

3-3 

i 18 

14.8 

More 

39 40 

. 79 I 

1,112 

— 

» 8 

9 P 

672.1 

8.7 

1 6.9 

6.6 

1 78 

1.9 

» 



» 

— 

» 9 

1 7 a 

672.3 

8.6 

' 3-7 

3-9 

46 

4-5 
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{ 1 

1 Temperaturextreme. 

1 ' 

Aktinometer. 

1 

Wind ! 

1 

1 ; 

jTemperatur' 
Bewolkung. ^^s Ober- 
0 — 10 und 1 flachen- 
Nieder- 1 Wassers 

1 Tarioi. , 

1 Cels 1 

1 

1 

! 

Min 

I 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

1 

Starke * 

! 

Bemerkungen. 

! 

1 

1 1 
i 

247 i 

62.4 i 

45.6 

E 

1 

I 

I 

i6.i 


6.9 

— 

— ' 

— 

E 1 

3 ' 

10 

13-9 

Diinner Schleier. 


— 

— 

— i 

E ; 

2 

10 

i6.2 

D:o d:o. 

— 

27.2 , 

52.2 , 

40.0 1 

E 

I ' 

0 ■ 

15.2 

D:o d:o. 

S.2 ' 

1 

— 

— 

E 

I 

2 

13-6 


' 

— 

— 

— : 

E 

I ‘ 

2 

15-7 


— 

29.2 

68.5 

S0.9 i 

— 

0 1 

O ! 

15-4 


3-9 




— , 

— 

1 

0 1 

10 

14.0 

Leichter Schleier. 

— 

— 

— 

1 

E 

I 

I 

15-9 


— 

30-3 

65.2 

49.8 j 

— 

0 

O 

15.6 


5.0 ' 

— 

— 

1 

1 

— 

0 

^ 2 ! 

13-5 

Leichter Schleier. 


— 



1 

1 

E 

2 

O 

1 5-7 

Staubluft. 


32.8 

62.4 

48.5 

— 

0 

• 0 

15-4 


2 .S 

— 

— 

— 1 

— 

0 

I ; 

13-8 



— 

— 

— 

E 

I 

o 

16.4 



32.1 

67.8 

55-4 

— 

0 

^®o : 

16.1 


6.4 

— 

— 


— 

0 

4 ' 

14-35 


1 

— 

— 


NE 

2 

I 

16.4 


1 

31-9 

68.8 

SS-S 

— 

0 

0 

16.4 


3.6 

— 

— 

i 

— 

0 

o 

14.2 


— 

— 

— 

1 

NE 

2 

o 

18.9 

Wasser ohne Stromung. 

— 

34.1 

60.6 

43.0 1 

— 

0 

o 

17.4 


5.8 

— 

— 

— 

N 

2 

2 1 

15.2 


— 

— 

— 

— 

1 E 

2 

2 ' 

18.7 


I — 1 

32.9 

61.6 

44-5 1 

ENE 

3 

5 

17.2 


i 7-0 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

14-3 


] 1 

I 

— 

— 


NE 

S 

1 

4 ! 

16.2 


! 

1 

28.7 

62.2 

46.25 

— 

0 

o 

1 5-9 

Leichter Staubnebel. 

10.8 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

15-4 

Betrachtlicher Staubnebel. 

! 

■ 





NE 

5 

0 

16.2 

Das Maximum-Thermometer seit gestern 

— 

23.0 

55.8 

44.1 

NE 

S 

o I 

i 15-6 

ausserhalb des Zeltes. 

10.9 

— 

— 

— 

NE 

3 

1 lO 

1 13-7 

Starker Staubnebel. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 

10 

15.2 

D:o d:o. 

— 

25.9 

52.4 

42.5 

NE 

3 

o 

I 5 -I 

D:o d:o. 

! 5.6 

— 

— 

— 

NE 

2 

> 4 

i ^ 

12.8 


— - 

29.4 

63.2 

42.0 

— 

— 

1 

— 


4-1 

— 

— 

— 

— 

0 

o 

12.6 


— 

— 

— 

— 

sw 

2 

0 

14.7 


1 

33-4 

61.4 

45.1 

— 

0 

-Q-®0 

14.7 


2.9 

— 

— 

— 

— 

0 

o 

12.8 






O r t. 


Auf dem Flusse . . 
Milka 


Auf dem Flusse . . 

' Ak-satma 

» 

,Auf dem Flusse . . 
I Duga-dschaji . . . . 

i » . . . . 

lAuf dem Flusse . . 

I 

I Tugha-pangsa-baschi 

' !» 

Auf dem Flusse . . 
'Toghri-kum . . . . 
» . . . . 
Auf dem Flusse . . 

Jigdelik 

» 

Auf dem Flusse . . 

Islik 

» 

Auf dem Flusse . . 
Kujluschning-baschi . 
» • . 
Auf dem Flusse . . 

Jar-kotan 

» 

Auf dem Flusse . . 
Kaptw-asti .... 
» .... 
Auf dem Flusse . . 
J^Snlik-kdl .... 

» .... 
Auf dem Flusse . . 
Kalmak-kum .... 

» .... 
Auf 'dem Flusse . . 
Tscholak-dung . . . 

» ... 
Auf dem Flusse . . 


Breite. 

N. 

Lange. 

E V. Gr. 

] 

Seehohe. 

! 

1 

Monat 

1 

! und Tag. 
1899. 

1 ' Liift- 

druck bei 
, ' 0“ und 
Normal- 
1 scliwere. 

1 mm. 

1 1 

Luft- 

tempera- 

tur 

Cels. 

F euchtes 
Thermo- 
meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Oampf- 

druck 

mm. 

Relat. 

Sitti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

j Meter. 

n . 

1 

i 

i 

i 

I, no 

— 

Okt 

9 

I p 

672.5 

21.7 

8.8 

3-1 

16 

16.4 

i 39 ” 42' 

79 ” 7 ' 

1,108 

— 

'> 

9 

9 P 

672.3 

9.0 

7-3 

6.8 

79 

; 1-8 



: 

— 


10 

1 7 a 

671-3 

5 -S 

i -7 

3-6 

52 

3-3 

— 

1 

1,105 

— 


10 

I p 

670.0 

21.9 

9-9 

4.1 

21 

15.6 

, 39 42 

79 13 

i 1,101 

— 

i ^ 

10 

9 P 

670 .O 

7-2 

2.8 

3-7 

49 

3-9 



! » 

— 


II 

7a 

672.5 

5-9 

2.4 

3-9 

56 

3-1 

— 

— 

1,101 

— 


II 

I p 

673-9 

18.6 

8.8 

4-4 1 

27 

11.7 

39 43 

79 ° 14 ' 

I,IOI 

— 


II 

9 P 

674.0 

8 6 

4.8 

4-8 i 

57 

3.. 

1 » 

» 


— 


12 

7a 

675.6 

3-2 

^•3 

4-2 ; 

72 

1.6 

— 

— 

I >099 

— 


12 

^P 

674-4 ' 

19.8 

8.4 

.3.5 

32 

13-9 

1 39 42 

79 20 

1,096 

— 


J2 

9 P 

673.8 

8.6 

3-9 

4.0 

48 

44 

1 " 


* » 

— 


13 

7 a 

674.7 

0.3 

“ ‘‘7 . 

3.2 , 

68 

l-s 

i ” 

— 

1,092 

— 

» 

13 

I P 

674.2 

21.9 

8.8 

3-0 

15 

16.7 

39 45 

79 22 

1,087 

— 


13 

9 P 

674.0 

62 

2-3 

. 3-7 

53 

3-4 

i 

?> 

» 

— 


14 

7a 

674.8 ; 

4.6 

1-5 , 

. 3-8 , 

59 

2.6 

1 

— 

1,08s 



14 

ip 

673-1 

20.7 

«-5 1 

3 -* ' 

18 

15.1 

39 47 

79 30 

1,082 

— 


14 

9 P 

672.6 1 

7.6 

2-3 i 

3 -* ' 

40 

4-7 

! * 




* 

15 

7 a 

671.9 j 

- 0.3 

- 1.9 ! 

. 3-3 

72 

1-3 

' 

j 

1,079 


>•> 

15 

1 P 

670.3 1 

23.8 

8.5 1 

2.4 

13 

184 

, 39 49 

79 36 

i> 07 S 

— 

» 

15 

9 P 

670.1 ’ 

8.9 

1-95 ' 

2.4 , 

28 

6.2 

1 » 

1 

'> 


— 


16 

7 a 

668.9 , 

1-5 

1 

- 2.3 i 

2.4 

46 

2.8 

— 

— 

1,066 

— 


16 

1 P 

669.2 ' 

20.0 

8.0 

3-1 ; 

18 

145 

39 55 

79 38 

1,056 

— 



9 P 

669 8 

6.4 

S -5 

6.3 , 

H 7 

1.0 

' » 

» 

» i 

— 

- 

17 

7 a 

671-3 , 

1.6 

"• • 0.7 

.3.3 I 

65 ! 

1.8 

1 — 

— 

1.054 

— 

7 ) 

‘7 

ip 

671.3 

19.5 

7 -* i 

2.5 1 

'S 

145 i 

40 2 

79 44 1 

1,051 

— 


17 

9 P 

672.0 i 

1 

6.4 

2.8 1 

4-0 1 

56 

3 -* 


» 

» j 

— 


18 

7 a 

674-5 1 

3-0 

" -- 0.5 ; 

2.9 j 

SI 

2.8 

' — 

— ; 

1,050 

— 


18 1 

ip 

676.1 j 

19.7 

5-7 j 

1. 1 ' 

6 

16.2 

40 5 

1 

79 48 

1,048 

— 


18 

9 P 

676.3 , 

12.4 

6.9 1 

1 

5-1 ; 

47 i 

5-8 

i 


» 

— 

I> 

19 

7a 

677.3 ! 

6.2 

i-s ! 

3-1 

43 i 

1 4-0 

i 

— 1 

1,047 

— 

:> 

19 

1 P 

676.7 ; 

14-3 

4.8 ; 

2.5 1 

20 

9-8 

, 40 7 

79 54 1 

1,046 

— 

» 

19 

9 P 

676.5 

9-4 

2.8 ; 

2.8 

32 1 

6.1 

! * 

» 1 

» 

— 

» 

20 

7 a 

676.4 1 

2.3 

- 1.8 , 

2.4 , 

44 

3-0 

i — 

j 

1,046 

— 


20 

Ip 

676.2 . 

14.4 

4.8 1 

0 . 1 

2.4 1 

20 

9-9 

1 40 12 

1 

80 2 1 

1,046 

— 


20 

9 P 

675.8 ; 

9.8 

6.8 i 

6.0 1 

66 

3-1 

» 



— 


21 

j 7 a 

677.1 ; 

2.6 

- 2.1 

2.1 i 

38 

3-5 

— 

— ; 

1,045 j 

— 


21 

ip 

678.4 

14.8 

5-2 

2.6 

21 

10.1 

40 14 

80 n 

1,043 i 

— 

1 ^ 

21 

9 P 1 

679.2 

6.6 

2.8 

3-9 

54 

3-4 

, 



— 


22 

7 a 

680.5 

2.2 

0.8 

4.2 j 

7 « 

1-2 

1 

— 

1,042 . 

— 


22 i 

1 I P 

679.9 ! 

1 . 3-8 

4-7 

2.6 

23 

9-3 
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Temperalurextreme. 

Aktinometer. | 

\V i n d. 

iTemperaluri 
Bewolkimgl ^es Ober- ' 
0— 10 und 1 flachen- 
Nieder- ! Wassers 
* , , ! im Tarim 

, Cels. 

Bemerkungen. 

1 

Min 

Cels 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- | 
kugel. 1 
Cels ; 

Richtung. 

1 

Starke 

— 





1 

ssw 

2 1 

0 

( 1 

1 j 

15.0 ' 

~ 

33 -* 

60.2 

49-3 ' 

— 

0 

.ru® 0 ’ 

14-5 1 

1.7 

— 

— 

— ! 

wsw 

I 

0 

12.6 1 

— 

— 

— 

— 

w 

3 . 

0 

15.4 


— 

33-8 ; 

60.5 

48.6 j 

— 

° i 

0 

15.0 


2.9 

— 

— 

i 

N 

2 

0 

12.75 


— 

— 

— 

— 

NE 

4 

0 

14.2 


— 

22.6 

57-4 

33-9 

— 

0 

0 

13-8 


- I.i 

— 


— 

— 

0 

0 

I 2 .I 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

14.2 


— 

32.3 

57.6 

44-9 

— 

0 

= I 

13-6 

Feuchter Nebel. 

- 1.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

11.75 


— 


— 

— 

SW 

2 

I 

13-9 


— 

31-0 

63.2 

50.8 

— 

0 

0 

131 


— I.o 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

1 1.9 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 

15.1 


— 

35 -S 

61. 1 

46.1 

— 

0 

0 

— 


- 4.1 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

ii-S 




— 

— 

— 

SW 

2 

0 

14. 1 


— 

35 0 

61.8 

44.4 

— 

0 

0 

12.8 


- 1-7 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

II.I5 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

13-6 


— 

31.9 

64.6 

58.6 

— 

0 

3 

13-3 


— 2.2 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

I 1.9 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

I 

14.0 


— 

28.8 

60.6 

45.6 

— 

0 

0 

13.6 


— 0.2 

— 

— 

— 

NNE 

I 

2 

II, I 


— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

5 

12.8 


— 

22.2 

54.25 

40.5 

ENE 

3 

10 

12.27 

Gleichmassiger leichter Wolkenschleier. 

3*4 

— 

— 

— 

NE 

1 2 

1 

10 

10.7 J 

D:o d:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

1 6 

j 

10 

1 1.8 


1 — 

209 

54.0 

40.5 

E 

1 I 

5 

1 1.4 


1 — 1.0 

— 

— 

— 

— 

' 0 

6 

9.7 


1 

— 

— 

— 

NE 

I 3 

I 

II.6 


— 

25.2 

00 

vd 

10 

46.5 

— 

' 0 

10 

1 1.8 


- O.i 

— 

— 

— 

— 

i 0 

1 

5 

lO.i 


— 

— 

— 

— 

E 

1 

I 

10 

II. I 


1 

1 

20.7 

48.7 

39.4 

E 

1 I 

1 

2 

10.5 

Aufheiternd nach 7 p. 

— 2.0 

— 

— 

— 

— 

1 

0 

I 

3.9 

1 

— 

— 

— 

i — 

NE 

! I 

5 

10.9 

1 
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Breite. 

N. 

Lange. 

E V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag 
J899. 

Slunde. 
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Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 


mm. 

c 

40° S8' 

83’ 52' 

940 

— 

Nov. 

18 

7 a 

686.6 

— 

5-8 

— 

6.9 

2.1 

70 

0.9 

— 

— 

940 

— 


18 

Ip 

687.2 


7-7 


1. 1 

2.2 

27 

5.8 

40 55 

84 4 

939 

— 


18 

9 P 

688.9 

- 

1-7 

— 

3-1 

3-0 

73 

I.i 

'S 



— 


19 

7 a 

689.2 

- 

4.2 

- 

4-7 

2.9 

84 

0.5 

— 

— 

939 

— 

» 

19 

Ip 

689.3 


8.1 


I -5 

2.3 

28 

5.8 

40 SS 

84 14 

938 

— 

» 

19 

9 P 

689.3 

- 

3-2 

- 

42 

2.8 

77 

0.8 

'> 

'> 

;> 

— 


20 

7 a 

690.1 

- 

4-4 

- 

5-7 

2.3 

69 

I.o 

— 

— 

937 

— 

» 

20 

ip 

690.9 


8.2 


1-3 

2.1 

25 

6.1 

40 54 

84 24 

937 

— 

)> 

20 

9 P 

690 .O 

- 

1.6 

- 

2.4 

3-4 

83 

0.7 

'> 


5 > 

— 

» 

21 

7 a 

689.8 

- 

6.2 

- 

6.6 

2.4 

84 

O.S 


— 

936 

— 


21 

I P 

690.0 


8.2 


1.6 

2.3 

28 

5.9 

40 48 

84 32 

935 

— 


21 

9 P 

690 .O 

- 

1.9 

- 

4.0 

2 .S 

61 

1.6 



» 

— 


22 

7 a 

691.0 

- 

2.8 

- 

4.2 

2.7 

71 

I.I 

— 

— 

933 

— 


22 

Ip 

691.2 


8.2 


0.8 

1-7 

21 

6.5 

40 42 

84 46 

931 

— 


22 

9 P 

692.0 

- 

3 -S 

- 

4.0 

3-0 

85 

0.S 

r > 

» 


— 


23 

7a 

692.0 

- 

8.0 

-* 

9.2 

1.6 

64 

0.9 

— 

— 

929 

— 


23 

Ip 

692.7 


8.0 


I.o 

1-9 

24 

6.1 

40 46 

84 56 

927 

— 

» 

23 

9 P 

692.9 

- 

5-5 


7.0 

1.9 

63 

I.I 

i 


» 

— 


24 

7 a 

691.9 

- 

10.3 


10.7 

1.7 

78 

0.5 


— 

925 

— 

» 

24 

IP 

692.0 


6.3 


0.2 

2.0 

28 

S-I 

|40 45 

85 5 

923 

— 

» 

24 

9 P 

690.9 

- 

7.0 

- 

7.2 

2.4 

87 

0.4 

! ^ 

» 

» 

— 


25 

7 a j 

693.5 

- 

8.1 

- 

8.6 

2.0 

79 

0.5 

1 

— 

— 

— 

y > 

25 

I p : 

695.6 


5-3 

w 

0.8 

1.7 

i 25 

S.O 

40 43 

85-1; 

920 

— 


25 

9 P 

696.0 

- 

4.6 


6.7 

1.8 

I 55 

1.5 

» 


» 

— 


26 

7a 

695.4 


10.4 


1 0.5 

1.8 

85 

0.3 

i “ 

— 

920 

— 


26 

Ip 

695.9 


5-1 

W — 

0.5 

2.0 

30 

4.6 

40 43 

85 20 

919 

— 


26 

9 P 

694.1 

- 

5.6 

- 

5-8 

2.7 

88 

0.4 



» 

— 


27 

7a 

693.8 

- 

8.6 

- 

8.8 

2.1 

85 

0.4 

— 

— 

918 

— 

» 

27 

1 P 

692.0 


3-7 

— 

1.8 

1.9 

31 

4-1 i 

40 42 

85 28 

916 

— 


27 

9 P 

690.6 


7-2 

- 

8.9 

1-5 

55 

1.2 I 

» 


» 1 

— 


28 

7a 

689.3 

- 

12.0 

- 

13-2 

I.o 

54 

0.9 i 

— 

— 

915 1 

1 

— 


28 


690.3 


4.1 


O.o 

2.8 

45 

3-4 ' 

40 45 

85 33 

914 i 

— 


28 

9 P 

690 .O 

- 

4.8 

- 

5-9 

2.3 

72 

0.9 , 


» 

» i 

1 

— 


29 

7 a 

689.7 

- 

9.0 


9.8 

1-7 

71 

0.7 1 

— 

— 

913 I 

— 

> 

29 

IP 

689.9 


2.4 

- 

2.6 

1.8 

33 

3.7 

40 49 

85 39 

912 1 

— 


29 

9 P 

689.0 

- 

2.4 

- 

4.8 

2.x 

55 

1-7 ; 

1 


» 

» 

— 

» 

30 

7 a 

689.7 

- 

6.9 

- 

8.4 

1-7 

60 

I.I 

— 

— 

911 

— 


30 

IP 

690.1 


4.6 

w 

1.2 

1.7 

27 

4.7 1 

40 51 

85 52 

910 j 

— 


30 

9 P 

690.1 

- 

6.2 


7-7 

1.8 

62 

1.1 1 

» 1 

1 » 


I 

Dec. I 

7 a 

689.8 

- 

9.6 i 

— 

10.3 

1.6 

73 

0.6 


Auf dem Flusse . . . 


;Auf dem Flusse 
! Kakte .... 


'Auf dem Flusse 
: Katschik .... 

I 

I » .... 

I Auf dem Flusse 
Katschkin-aghis 
» 

Auf dem Flusse 
Namenloses Lager 

I Auf dem Flusse . 
! Namenloses Lager 


I Auf dem Flusse 
' Kargha-jakti . . 
» . . 
Auf dem Flusse 
Tokus-kum . . 
» . . 
Auf dem Flusse 
Al-katik-tscheke 

Auf dem Flusse 
Busrugvar . . 

» . . 
Auf dem Flusse 
Kum-tscheke . 

Auf dem Flusse 
Kurugen-ugen 

» 

Auf dem Flusse 
Ait-6tt6g6n . 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Temperatur 
des Ober- 
flachen- 
Wassers 
im Tarim. 
Cels. 

! 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

Bemerkungen. ' 

- 8.4 


— 

— 

s 

I 

0 

O.ss 


— 

— 

— 

— 

w 

2 

0 

I- 7 S 

I 

— 

19.0 

46.5 

29.9 

— 

0 

0 

1.49 

[ 

- 9.8 



— 

— 

— 

0 

0 

O.9O 

i 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

1.60 

i 

! 

— 

20.5 

56.S 

33-1 

— 

0 

0 

1.38 

1 

- 9.1 

— 

— 

— 

w 

I 

6 

0.99 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

I 

I-S 3 

! 

— 

18.4 

42 -S 

33-6 

— 

0 

0 

I.So 

' 

- 8.6 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 

O.9O 


— 

— 

— 

— 

sw 

2 

6 

— 


— 

14-3 

37-6 

22.1 

— 

0 

I 

1.70 


- 5-1 

— 


— 

E 

I 

2 

0.98 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 

2.10 


— 

16.9 

4O.O 

29.5 

— 

0 

0 

1.60 


- 11.9 

— 


— 

— 

0 

I 

0.5s 

Leichte Wolken am Horizont. 

— 

— 


— 

SE 

I 

0 

1.40 

Kaum merkbare Brise. 

— 

21.0 

48.2s 

38.S 

— 

0 

0 

1.40 

Der Boden gefroren den ganzen Tag. 

vq 

1 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 

0.78 


— 

— 

— 

— 

sw 

1 

0 

1.40 


— 

17-7 

51.2 

27 - 8 (?) 

— 

0 

0 

1. 00 


- 1 1.2 

— 

— 

— 

NE 

1 

2 

0.38 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

2 

0.9s 


— 

12.0 

41.9 

26.8 

— 

0 

0 

0.78 


1 

1-1 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

0.33 



— 

— 

— 

S 

I 

0 

1. 00 


— 

7.8 

29.5 

17.0 

— 

0 

0 

0.50 


- II.I 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

O.os 


— 

— 

‘ 

' 

— 

0 

I 

O.80 


— 

17.2 

SO.5 i 

1 29.5 

— 

0 

I 

0.55 


- IS -4 

— 


i 

— 

0 

10 

O.CX 5 

»Kade», d. h. Eis am Flussboden gebildet und 

— 

— 

— 

1 

N 

2 

9 

0.18 

auf der Flussoberflache treibend, zeigte 
sich zum ersten Mai. 

— 

lO.i 

25-5 

19.2 

— 

0 

0 

0.18 


- 15.6 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

O.oo 

»Kade», wovon ein Teil den ganzen Tag 

— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 

0.12 

dauerte. 

— 

IS -4 

52.0 

28.9 

— 

0 

I 

O.oi 

Treibeis die ganze Nacht. 

- 9-8 

— 

— 

— 

— 

0 

9 

O.oo 

Treibeis weniger als gestern. 

— 

— 

— 

— 

s 

I 

9 

0.34 


— 

14.9 

42.3 

33 -S 

— 

0 

2 

0.02 

Nur wenig Treibeis ubrig. 

- 1 1.8 


— 

— 

— 

0 

9 

O.oo 

Der halbe Fluss von Treibeis bedeckt. 
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O r t. 


Auf dem Flusse • 
Namenloses Lager 

» 

Auf dem Flusse . 

Hek 



Auf dem Flusse • 
j Momuni-ottogho . 
» 

Auf dem Flusse . 

' Karaul 

^ 


» 

Auf dem Flusse . . . 

iTeis-kbl 

, » 

I Auf dem Flusse . . . 
; Winterquartier am Jan- 

gi-kbl 

» 

I ^ 

i 

I » 


» 

Basch-kol 

Basch-kol, SW-Teil . . 

* 

Der Sand SW von Jangi- 

k5l 

Bajir des Jangi-kol . . 
» . . 
Jangi-k5l, der See . . 


! 

Breite. 

X. 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehdhe. 

! Monat 
! 

1 und Tag. 

I 1899. 

jStimde. 

Luft- ^ 
dnick bei 
0° und 
' Normal- 
schwere. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtig 

keit. 

Satti*- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 

i « 

I 


1 mm. 

mm. 






909 

— 

Dec. 

I 

Ip 

6894 


3-2 


1-9 

2.0 

34 

3-8 

40’ 55 ' 

86“ I' 

908 

— 


I 

9 P 

687.7 


3-2 

- 

4.1 

2.7 

79 

0.8 

» 



' 


2 

7a 

686.2 

- 

7-3 

- 

8.1 

2.0 

74 

0.7 

— 

— 

906 

' 

» 

2 

IP 

686.5 


2.4 

w 

1-3 

2.6 

47 

2.9 

1 41 2 

86 11 

903 

— 

i » 

2 

9 P 

688.0 

- 

6.1 


7-4 

1.9 

66 

1.0 

» 


» 

— 

I » 

3 

7a 

687.4 

- 

13-3 


13-9 

1. 1 

68 

0.5 

' — 

— 

; 900 

! — 


3 

Ip 

686.8 


2.4 

- 

2.6 

1.8 

33 

3-7 

41 3 

86 23 

897 

1 — 

» 

3 

9 P 

688.0 

- 

2.5 

- 

4-3 

2.5 

65 

1.4 

' » 

'S> 

» 

i 


4 

7 a 

692.3 

- 

6.4 

- 

7-4 

2.0 

71 

0.8 

' — 

— 

— 

' — 

* 

4 

Ip 

692.5 


4.6 



0.9 

1.9 

30 

4-5 

! 41 4 

1 

86 32 

893 



4 

9 P 

692.0 

- 

5-5 

- 

6.3 

2.4 

77 

0.7 






5 

I P 

693.0 


5-3 

w 

O.i 

2.2 

33 

4 -S 

1 

» 

i> 




5 

9 P 

691.6 

- 

4.8 

- 

5-3 

2.7 

84 

o-s 


» 


— 

» 

6 

7 a 

691.2 

- 

6.3 

- 

6.6 

2.5 

86 

0.4 

— 

— 

890 

— 

» 

6 

Ip 

691.7 


5-4 


0.15 

2.4 

35 

4.4 

40 57 

86 42 

886 

— 


6 

9 P 

®1.7 

- 

6.5 

- 

7.0 

2.3 

81 

0-5 



» 

— 


7 

7 a 

692.5 

- 

6.4 

- 

6.6 

2.5 

88 

0.3 

— 



884 

— 


7 

Ip 

691.8 


1.6 

— 

1-7 

2.7 

52 

2-5 

1 

1 40 52 

86 51 

881 


» 

7 

9 P 

691.1 

— 

6.1 


6.6 

2.4 

82 

0.5 

» 


» 

— 


8 

7 a 

690.2 

- 

8.2 

- 

86 

2.0 

81 

0.5 


1 » 

» 



8 

Ip 

688.9 


1.2 

- 

2.4 

2.4 

47 

2.6 


» 


i 


8 

9 P 

687.8 

- 

5-7 

- 

6.3 

2.4 

80 

0.6 




— 

1 » 

9 

7 a 

688.1 

- 

7-5 


7.8 

2.2 

84 

0.4 

» 

» 

» 

— 


9 

I P 

687.6 


0.6 

- 

2.1 

2.8 

58 

2.0 


» 


— 


9 

9 P 

687.2 

- 

4 -S 

- 

5-3 

2.6 

78 

0.7 




— 


10 

7 a 

689.1 

- 

9-3 

- 

10.4 

1.5 

66 

0.7 

» I 



— 


10 

ip 

691.6 


1. 1 


1.4 

3 “i 

62 

1.9 

» 

» 


— 

» 

10 

j 9 P 

692.0 

- 

8.1 

- 

8.S 

2.0 

81 

0.5 1 




— 1 


II 

1 ip 

691.2 


2.6 


0.7 

2.9 

52 

2.7 






II 

9 P 

688.7 

- 

6.2 

- 

7.0 

2.2 

76 

0.7 




I 


12 

7a 

688.3 

- 

6.S 

— 

7 -* 

2 2 

77 

0.6 

40 45 

86 ^7 

876 

2 


12 

I P j 

— 

— 

0.2 


— 

— 

— 

— 

40 42 

86 43 

876 

1 

» ; 

1 

» 

12 

9 P ; 

688.7 

- 

7.8 

- 

8.2 

2.1 

81 

0.5 

» 

i 

1 

1 

1 

» 1 


13 

7 a j 

688.1 



12.3 

- 

12.3 

1,6 

87 

0.2 

40 38 

86 44 

915 

1 

I i 


13 

Ip 1 

684.7 


0.2 




- ■ 



1 

40 41 

86 48 

877 

2 ! 

* 

13 

9 P 

687.6 

- 

8.8 

' - 

9-5 

1*7 

74 

0.6 ! 



» 

» i 


14 

7 a 

686.6 


12.9 

— 

13-2 

1.3 

77 

0.4 

40 45 

86 50 

886 

I i 

» 

14 

Ip 

686.8 


0.7 ! 

1 

— 

I 

— 

j 
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Teinperaliirextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 

Temperatur 
des Ober- 
fliichen- 








Bemerkungen. 

Mill- 

Max. 

Schwarz- 

Blank- 



Nieder- 

Wassers 

Cels. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

schlag. 

im Tarim. 
Cels. 




— 

— 

— 

— 

0 

2 

0.18 

Das Eis schmoltz grosstenteils wahrend des 

— 

17.0 

58.0 

34-5 

— 

0 

4 

O.oi 

Tages. 

- II. I 

— 

— 

— 

— 

0 

7 

O.oo 

Viel Treibeis, wo von die Halfte schmolz 

— 

— 

— 

— 

WNW 

2 

10 

O.02 

vor dem Abend. 

— 

7.2 

23-S 

17.6 

— 

0 

7 

— O.oi 


— i6.i 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

— O.oi 

Sehr viel Treibeis. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0.15 


— 

14.4 

49.2 

30.1 

— 

0 

0 

O.oo 


— 10.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

O.oo 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0.21 


— 

— 

45.6 

39-4 

— 

0 

0 

O.oo 

Ugen-darja. 

- II.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0.48 

D:o. 

— 

8.8 

4S.6 

314 

— 

0 

0 

O.oo 

I—l® 

- II.o 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

O.oo 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

0.17 


— 

II.7 

30.9 

27.5 

— 

0 

0 

O.oo 


- 9-5 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

O.oi 


— 

— 

— 

— 

s 

2 

0 

0.23 


— 

144 

34-0 

24.5 

— 

0 

1 

0 

•— O.oi 


- 13.6 

— 

— 

— 

s 

I 

0 

— O.oi 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

O.oo 


— 

94 

25.2 

18.9 

— 

0 

0 

— O.02 


- 14.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

— 

Der Fluss gefroren am Ufer. 

— 

— 

— 

— 

sw 

I 

3 

O.oo 


— 

lO.l 

21.8 

12.2 

— 

0 

I 

O.oo 


- 13-4 

— 

— 

— 

w 

I 

10 

O.oo 

Dicke dichte Wolken. 

— 

— 

— 



w 

2 

10 

O.oo 

1 Starke ?^Kade», Vs des Flusses bedeckend; 

— 

S-5 

19.1 

12.2 

— 

0 

i 

O.oo 

[Windstarke stieg bis zu 4 im Nachmittag. 

- 12.2 

— 

— 

— 

N 

3 

3 

0.12 

»Kade» bedeckt die Halfte des Flusses. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 


— 

Der Wind ging za S um 2 p. 

— 

— 

— 

— 

SW 

4 

10 

— 


— 

— 

— 

— 

sw 

4 

10 

— 


~ 13-3 


— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

— 

Ausserordentlich starker Reif. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

6 

r\ 

— 


— 16.2 

— 

_ 

— 

— 

0 

U 

7 

— 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

— 
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) 

1 

1 O r t. 

! 

1 Creite. 

i N 

! 

j L 5 nge 
jE V, Gr. 

Seehohe 

1 

Monat 

und Tag. 
1899. 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0° und 
Normal- 
schwere 
mm. 

Luft- 

tempeia- 

tur. 

Cels. 

Feuclites 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchligkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relal. 

%• 

Satti" 

gungs- 

deficit. 

lum. 

} 

1 


Meter. 

n 

Winterquartier am Jangi- 













kc 5 l 

i 40'52 

86° 51 ' 

881 

— 

Dec. 14 

9 P 

687.6 

- lO.o 

- 10.3 

1.8 

81 

0.4 


i 


>'» 

— 

j IS 

7 a 

687.5 

- 9.4 

- 9-4 

2.0 

89 

0.2 

» 

! ^ 



-- 

» 15 

Ip 

687.6 

0.9 

O.o 

4.1 

84 

0.8 

» 

» 

» 

» 

— 

» 15 

9 P 

688.0 

- 4.6 

- 5.2 

2.7 

82 

0.6 

» 

» 

» 


— 

■» 16 

7 a 

692.3 

- 12.0 

— 

— 

— 

— 


» 


)) 

— 

» 16 

Ip 

691.7 

1. 1 

- 2.5 

2.3 

47 

2.7 


» 

» 

» 

— 

» 16 

9 P 

690.2 

- 7*0 

- 8.4 

1-7 

62 

1.0 


» 

» 

» 

— 

j. 17 

7 a 

690.6 

- 12.2 

- 12.5 

1.4 

79 

0.4 


» 

» 

» 

— 

» 17 

Ip 

6 p^.o 

0.4 

- 3.9 

1-7 

35 

3-1 


» 

» 


— 

» 17 

9 P 

692.0 

- 9.8 

- 10.2 

1.7 

79 

0.5 


» 



— 

» 18 

7 a 

— 

- 9-5 

— 

— 

— 

— 

» 


» 


— 

» 18 

Ip 

692.0 

- 1.7 

- 3-2 

2.9 

71 

1.2 

» 



» 

— 

» 18 

9 P 

690.5 

- 7-0 

- 7-7 

2.1 

77 

0.6 

» 


» 


— 

» 19 

7 a 

691.8 

~ II.o 

- 1 1.4 

I-S 

77 

0.5 

» 




— 

» 19 

Ip 

692.5 

- 2.7 

- 5.1 

2.1 

54 

i.r 

» 

» 

» . 


— 

» 19 

9 P 

W 1.7 

- 9-4 

- 9.8 

1.8 

79 

0.5 




» 

— 

» 20 

7 a 

690.4 

- lO.o 

- 10.3 

1*7 

81 

0.4 

Lager I 

40 51 

86 46 

884 

2 

» 20 

9 P 

688.1 

- 8.9 

- 10.0 

i.s 

64 

0.8 

» 



» 

» 

» 21 

7 a 

684.9 

- 13.2 

- 13-4 

1-3 

80 

0.3 

Halbwegs 

— 

— 

883 

I 

» 21 

I P 

684.2 

- 1-4 

- 4.6 

1.9 

46 

2.2 

Lager II 

40 45 

86 37 

883 

2 

» 21 

9 P 

684.4 

- lO.l 

- 10.9 

I-S 

69 

0.7 

» 



» 

» 

» 22 

8 a 

682.9 

- 9.6 

— 10.6 

1.5 

65 

0.8 

Halbwegs 

— 

— 

878 

I 

» 22 

I P 

683.7 

- 0.6 

- 4 -S 

1.7 

38 

2.7 

Lager III 

40 34 

86 26 

888 

2 

» 22 

9 P 

684.9 

- 7-9 

- 9.2 

1.6 

64 

0.9 

» 

» 


» 

» 

» 23 

7 a 

684.3 

- 12.4 

- 12.9 

1-3 

73 

0.5 

Halbwegs 

— 

— 

902 

I 

» 23 

I P 

681.9 

- 2.0 

- 5-2 

1.7 

44 

2.2 

Lager IV 

40 26 

86 17 

869 

2 

» 23 

9 P 

687.3 

- 8.0 

- 10.2 

1. 1 

43 

1-4 

» 


» 

» 

» 

» 24 

9 a 

691.1 

- 6.1 

- 8.0 

1.6 

54 

1.3 

Halbwegs 

— 

— 

901 

I 

» 24 

I P 

689.1 

O.l 

- 3-8 

1.9 

80 

2.8 

Lager V 

40 17 

86 14 

880 

2 

» 24 

9 P 

688.2 

- 7-3 

- 9-1 

1-4 

S 3 

1.2 

» 

» 

» 

» 

» 

» 25 

9a 

^ 91-3 

- 6.8 

- 8.3 

1.7 

60 

1. 1 

Halbwegs 

— 

— 

889 

I 

» 25 

Ip 

691.5 

- 0.5 

- 4-3 

1.8 

39 

2.7 

Lager VI 

40 8 

86 10 

889 

2 

» 25 

9 P 

690 .O 

- 5-2 

- 7-3 

1.7 

S 3 

1.5 

» 


» 

» 

» 

» 26 

7 a 

686.5 

- 9.5 

- 10.4 

I-S 

68 

0.7 

Halbwegs 

— 

— 

885 

I 

» 26 

ip 

689.2 

- 2.8 

- 5-6 

1,8 

48 

2.0 

Lager VII 

39 54 

86 7 

883 

2 

» 26 

9 P 

691.0 

- 10.9 

- 11.6 

1-4 

70 

0.6 

» 



» 


» 27 

7a 

689.5 

- 17-5 

- 17.6 

0.9 

78 

0.3 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0— 10 und 

Temperatur 
des Ober- 
flachen- 








Bemerkiingen. 

Min. 

Max. 

Schwarz- 

Blank- 



Nieder- 

Wassers 

Cels. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

schlag. 

im Tarim. 
Cels 


— 

— 

— 

— 

s 

0 

0 

1 

0 

I 

4 

0.08 


— 

6.7 

30.7 

20.8 

— 

0 

I 

— 

Diinnes Wolkchen. 

- i6.i 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

— 

D:o d:o. Der Fluss dampft. 

— 

— 

— 

— 

SSE 

3 

I 

— 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

1 

— 

Leichtes Wolkchen. Keine »Kade». 

- 14.0 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 

— 

Leichtes Wolkchen in S. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 

— 

Keine 2>Kade». 

— 

3-2 

3S-I 

21.9 

— 

0 

0 

— 

Schwacher Dunst 

- IS-2 

— 

— 

— 

sw 

I 

I 

— 

Die :&Kade» ist nahezu verschwunden. 



— 

— 

— 

s 

3 

I 

0.03 

Nur in einer 8 m breiten Rinne immitten 








des Flusses ist noch offenes Wasser. 

— 

3-8 

31-9 

21.9 

NW 

I 

I 

— 

Leichtes Schleier. 

- 15.0 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

— 


— 

— 

— 

— 

SW 

2 

9 

— 0.02 




3*3 

26.6 

IS-S 

— 

0 

0 



Nur 2 m offenen Wassers immitten des 







Flusses. 

— 16.2 





___ 

sw 

I 

I 



Oberhalb und unterhalb des Lagers ist der 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

— 

Fluss hartgefroren. 

- I7.I 

— 

— 

— 

sw 

I 

0 

— 

0 

i-_i 

— 

— 

— 


sw 

4 

6 

— 


- 14.6 

— 

— 


w 

0 

2 

0 

2 

— 

Leichter Wolkenschleier. 

— 

— 

— 

— 

w 

4 

10 

— 


- I6.I 

1 







u 

0 

9 

— 


— 

— 

— 

— 

NNE 

6 

10 

— 

Staubnebel. 

- 13-6 







NNE 

0 

1 

0 

1 




— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

3 

— 


— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

I 

— 


- 12.8 

— 

— 

— 

SW 

2 

10 

— 


— 

— 

— 

— 

s 

5 

6 

— 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

10 

— 


- 12.8 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 

— 




- - 

■ 

_____ 

SSW 

6 

10 



Der Himmel klart sich gewohnlich in der 

— 

— 

— 

— 

NNE 

I 

0 

— 

Dammerung auf und bleibt klar wahrend 
der Nacht. 

- 20.7 

— 

— 

— 

NE 

1 

S 

— 
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Breite. 

LAnge. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 

Lufl- 

teiiipera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

Liiflfeuchligkeit. 

O r l. 





N. 



und Tag 

t 5 ?qq. 

Slunde. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 








Meter. 





mm. 

mm. 


deficit. 

mm. 

Lager VIII. . 
» . . 





39 ° ST' 

86“ 5' 

907 

3 

Dec. 

27 

I p 

£89.0 

- 2.4 

- 4 -S 

2.3 

60 

1-5 






» 

» 

» 


27 

9 P 

686.0 

- 15-3 

— 16.6 

0.6 

42 

0.8 

» . . 




• 

» 

» 

» 

» 

» 

28 

9a 

686.2 

- 8.2 

- 8.9 

1.7 

75 

0.6 

Halbwegs . . 




♦ 

— 

— 

901 

I 

» 

28 

Ip 

686.8 

- 4-5 

- 6-S 

1.9 

57 

1.4 

Lager IX . . 




• 

39 42 

86 2 

906 

2 

» 

28 

9 P 

688.0 

- 10.8 

- 1 1.6 

1.4 

67 

0.7 

» . . 





» 

» 

» 

» 


29 

9a 

689.2 

— 8.9 

- 10.3 

1.4 

58 

r 0 

Halbwegs . . 





— 

— 

919 

I 

» 

29 

Ip 

689.9 

— 8.0 

- 10.7 

0.8 

32 

1-7 

Lager X . . 





39 35 

86 I 

935 

5 


29 

9 P 

690.4 

- 8.9 

- 10.7 

1. 1 

49 

1.2 

» . . 





» 


» 

» 

» 

30 

7 a 

694.2 

- 12.4 

- 13-3 

1. 1 

61 

0.7 

» . . 





» 

» 

» 



30 

Ip 

695.2 

- 9.4 

- I 2 .I 

0.6 

26 

1-7 

» . . 





» 





30 

9 P 

696.0 

- 1 1-3 

- 13-3 

07 

36 

1-3 

» . . 






» 

» 

» 

» 

3 T 

7 a 

694.6 

- 12.7 

- 14-3 

0.7 

41 

I.O 

Halbwegs . . 





— 

— 

970 

I 

» 

3T 

Ip 

691.8 

- 9-4 

- 1 1.9 

0.7 

31 

1.6 

Lager XI . . 





39 23 

85 54 

983 

"2 

» 31 

1900. 

9P 

689.7 






» . . 







» 

» 

Jan. 

I 

7 a 

684.8 

- 15.6 

~ 15.8 

I.o 

75 

0.3 

Halbwegs . . 





— 

— 

1.03 1 

I 


I 

Ip 

681.1 

- lO.l 

- n.8 

I.o 

47 

I.I 

Lager XII . . 





39 17 

85 SI 

1,015 

2 


I 

9P 

684.0 

— 10.6 

— 12.8 

0.7 

34 

1.4 

» . . 








» 

» 

2 

7 a 

682.9 

- 13-2 

- 14.1 

1.0 

60 

0.7 

Halbwegs . . 





— 

— 

1,04s 

I 

» 

2 

I P 

680.7 

- 9-3 

- lO.l 

1.6 

67 

0.8 

Lager XIII . 





39 7 

8s 47 

1,020 

5 

» 

2 

9P 

682.4 

— 1 1.6 

— 12.0 

i-s 

77 

0.4 






» 



» 


3 

7 a 

683.2 

- 12.4 

- 12.S 

l-s 

84 

0.3 







» 

» 



3 

IP 

685.0 

- 8.2 

- 8.8 

1.9 

77 

0.6 











3 

9P 

685.6 

- 12.6 

- 12.7 

I-s 

84 

0.3 

» 








» 


4 

7 a 

686.3 

— 27.2 

- 2H.1 

0.03 

6 

0.5 

Halbwegs . . 





— 

— 

1,056 

I 

» 

4 

Ip 

684.4 

- 13-0 

- 12.4 

IS 

10 ^ 

- 0,1 

Lager XIV . 





38 57 

8s 45 

1,051 

2 


4 

9P 

686.1 

— 12.9 

- 13-1 

1.4 

80 

0.3 

» 








» 


5 

7 a 

68 1. s 

- iS-i 

- 15.2 

1.2 

81 

0.3 

Halbwegs . . 





— 

— 

1,054 

I 


5 

I P 

679.9 

- 13-2 

- 13-3 

1.4 

83 

0.3 

Lager XV . . 





38 48 

85 43 

1,089 

2 


5 

9P 

676.0 

- 24-3 

- 24.4 

0-5 

70 

0.2 

» . . 








'» 


6 

7.30 a 

67 5 -S 

- 20.S 

- 20.6 

0.7 

75 

0.2 

Halbwegs . . 





— 

— 

I, III 

I 

5> 

6 

Ip 

674.2 

- 14-9 

- 149 

1.2 

85 

0.2 

Lager XVI . 





38 44 

85 43 

1,142 

2 


6 

9P 

672.1 

- 17-4 

- I7.S 

0.9 

78 

0.3 








» 

» 


7 

7.30 a 

O 71 .S 

- 24.5 

— 24.8 

0.4 

58 

0-3 

Halbwegs . . 





— 

— 

1,140 

I 


7 

Ip 

669.7 

- I4.I 

- 14 s 

1. 1 

73 

0.4 

Lager XVII . 





38 39 

85 41 

1,141 

2 


7 

9P 

669.4 

- 24.3 

- 24.3 

O-S 

77 

0.2 







» 

» 

» 

> 

8 

7 a 

669.4 

- 26.1 

— 26.1 

0.4 

75 

O.i 

Halbwegs . . 





— 

— 

1,104 

I 


8 

I P 

672.4 

- 15.8 

- 15.8 

1. 1 

84 

0.2 

Keng-lajka . . 





38 30 

85 40 

I.T39 

5 

J> 

8 

9P 

669.6 

- 25.8 

- 25.8 

0.4 

77 

0,1 


Temperaturextreme. 

Aktino meter. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

i 

Min. 

Cels 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 

Bemerkungen. j 

1 

— 

— 


— 

E 

4 

10 


- 21. 1 

— 

— 

— 

NE 

ij 

3 

u 

9 


— 

— 

— 

— 

ENE 

6 

10 

Flugsand. 

- 14.2 

— 

— 

— 

WNW 

VJ 

2 

9 


— 

— 


— 

ESE 

4 

8 


— 

— 

— 

— 

ENE 

6 

10 


- 13-0 

— 

— 

— 

ENE 

4 

10 


— 

— 

— 

— 

E 

5 

10 

Wolkenzug von W] v= 3.56 “ 7 sek.; starker Staubnebel. 

— 

6.9 

6.8 

0.5 

E 

2 

9 

Dunst. 

- I8.I 

— 

— 

— 

ENE 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

NNE 

5 

0 

10 

10 

• 

- 17-9 




NNE 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

r\ 

9 

10 


- 16.2 


— 

— 

— 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

3 



— 

— 

— 

— 

SW 

2 

10 


- 17.0 

— 

— 

— 

W 

2 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

S 

2 


nap. 

— 

— 

10.2 

7.2 

S 

2 


Leichte Schneeflockchen. 

- 30-1 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


— 

— 

— 

— 

s 

3 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 



- 15.9 

— 

— 

— 

— 

0 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

*** 7 

Feine zerstreute Schneenadeln. 

— 

— 

— 

— 

s 

I 

0 

Nebel von Eisnadeln. 

- 27.4 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

9 

I 

umspringende Winde. 

1 

to 

00 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

s 

2 

5 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


- 28.8 

— 

— 

— 

S 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

1 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 
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j 0 r t. 

1 

Breite. 

N. 

liinge. 

E. V. Gr. 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag. 

1900. 

Stunde. 

Lufl- 
druclc bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchligkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 


Keng-lajka 

38 ’ 30 ' 

85 ° 40 ' 

1.139 

5 

Jan. 

9 

7.30 a 

671.0 

- 23.6 

— 

23.6 

o.s 

77 

0.2 

» 



» 

» 

» 

9 

1 P 

670.8 

-- I 1.8 


12.4 

1-3 

71 

0.5 


» 



» 


9 

9 P 

669.9 

- 25.0 

- 

25.1 

0.4 

69 

0.2 

» 



» 



10 

7 a 

669.1 

- 27.6 

- 

27.6 

0.4 

73 

O.i 

Tatran 

38 28 

85 36 

1,150 

— 


10 

I P 

667.2 

- I 3 -I 

- 

13-5 

1-3 

75 

0.4 

Isik-otak 

38 25 

8S 34 

1,200 

2 


10 

9 P 

660.9 

- 22.2 

- 

22.0 

0.7 

89 

O.I 

^ 


» 

» 

» 


II 

7 a 

660.4 

- 23.8 

- 

23-9 

o.s 

73 

0.2 

Halbwegs 

— 

— 

1,209 

I 


II 

Ip 

660.8 

- 12. 1 

- 

12.S 

1.4 

77 

0.4 

Tschertschen 

38 9 

85 28 

1,251 

27 

» 

II 

9 P 

658.0 

— 18.6 

— 

18.S 

0.9 

85 

0.2 

» 


» 

» 

» 


12 

8 a 

661.1 

— 20.4 


20.1 

0.7 

72 

0.3 

» 

» 

» 

» 



12 

Ip 

660.8 

- 1 1.3 

- 

II. I 

1.8 

93 

O.I 

» 


» 

» 



12 

9 P 

660.8 

- 18.S 

- 

18. 1 

1. 1 

98 

0.02 

» 

» 

» 

;> 

» 


13 

II a 

660.4 

- 12.S 

- 

12. 1 

1-7 

97 

0.05 

» 


» 

» 



13 

Ip 

659.6 

- 10.8 

- 

11.2 

1.6 

78 

0.5 

» 

» 


» 

» 


13 

9 P 

659.4 

- 14-3 

- 

14.4 

1-3 

82 

0.3 

» 


» 

» 



14 

II a 

659-5 

- 10.5 

- 

II.o 

1.6 

76 

o-s 

^ 

» 

» 

» 

» 


14 

Ip 

659.1 

- 9.6 

- 

9.6 

2.0 

89 

0.3 

» 





» 

14 

9 P 

658.8 

— 14.6 

- 

14-5 

1-3 

87 

0.2 

» 

» 


» 



IS 

It a 

656.7 

- 10.4 

- 

10.6 

1.8 

83 

0.4 

» 



» 

» 

» 

IS 

Ip 

656.9 

- 9-9 


10.4 

1.7 

77 

0.5 

» 



» 



15 

9 P 

658.8 

- 1 1.6 

- 

ll-S 

1.7 

90 

0.2 

» 



» 



16 

8.30 a 

661.7 

- 13-7 

— 

13-7 

1.4 

86 

0.2 

Halbwegs 

— 

— 

1,265 

I 

» 

16 

Ip 

661.9 

- IO.S 

— 

10.8 

1.7 

81 

0.4 

Kallasti 

38 9 

85 14 

1,250 

2 


16 

9 P 

663.8 

- 13.6 

- 

13.6 

1.4 

86 

0.2 

» 


» 

» 

» 


17 

7a 

662.2 

- 22.0 

— 

21.9 

0.7 

86 

O.I 

Jantak-kuduk 

38 0 

84 54 

1,279 

I 


17 

I P 

662.2 

- 8.9 

— 

9.4 

1.9 

78 

o.s 

Ak-baj 

37 56 

84 46 

1,291 

2 


17 

9 P 

660.2 

- 9-5 

- 

9-7 

1.9 

84 

0.4 

» 

» 


» 



18 

7 a 

658.3 

- lO.l 


10.3 

1.8 

84 

0.4 

Osman-baj 

37 SO 

84 32 

1,301 

I 

» 

18 

ip 

657.2 

- 7-9 

— 

8.2 

2,1 

84 

0.4 

Toktek 

37 47 

84 20 

1,308 

3 


18 

9 P 

657.S 

- IS-I 

- 

15.2 

1.2 

81 

0.3 

» 


» 

» 

» 


19 

7 a 

655.8 

- 25.3 

- 

25-3 

0,5 ! 

77 

O.I 

Paka 

37 44 

84 12 

1,289 

I 


19 

IP 

658.0 

- 8.2 

— 

9-4 

1.6 

64 

0.9 

Schudang 

37 44 

84 2 

1,324 

6 


19 

9 P 

651.7 

- 16.2 

— 

16.1 

1.2 

87 

0.2 

» 




» 


20 

8 a 

650.1 

- IS -9 

- 

IS -9 

l.X 

84 

0.2 

» 



» 



20 

ip 

650.1 

- I 2 .S 

- 

13-0 

1.3 

73 

0.5 

» 






20 

9 P 

649.1 

- I 4 -S 

- 

14.7 

1.2 

79 

0.3 

» 





» 

21 

8 a 

649.9 

- 12.9 

— 

13-0 

1.4 

84 

0.3 

Kamaghas 

37 39 

83 57 

1,354 

I 


21 

ip 

646.7 

- 10.7 


II. 1 

1.6 

78 

0.5 

Tschaltschik 

37 40 

83 52 

1,345 

2 


21 

9 P 

647.9 

— 



— 1 


— 

» 

» 





22 

7 a 

650.8 

- II.2 

— 

1 1.2 

1.7 

87 

0.3 
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I 

j Teiiiperaturextreme 

Aktino meter. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtting 

Starke. 

Bemerkungen. 

— 27.1 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

Leichter gleichmassiger Wolkenschleier. 

— 

— 

34-5 

20 8 

N 

2 

0 

3 

0 

D:o d:o d:o. 

— 28.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

sw 

3 

n 

0 


- 26.3 

— 

— 

— 

— 

0 

L/ 

10 


— 

— 

— 

— 

s 

3 

0 

0 

10 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

ESE 

0 

0 

4 

0 

1 

10 


— 

— 

— 

— 

SSE 

4 

n 

10 

Nur einige Flocken. 

— 

— 

34-2 

17.0 

— 

0 

0 

0 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

S 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

^ 10 

10 

Leichter Schneefall. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

10 

0 

Dunstschleier. 

- 23.6 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

Wolken im N. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

lO 

Um 1 1 a SW 3 und unbewolkt etwa i Stunde. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

^ 10 

Lebhafter Schneefall. 

- I 1.2 

— 

— 

— 

SE 

2 

^ 10 

^ die ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

S 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

Diinner leichter Schleier. 

- 27.9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

i I 

— 

— 

— 

— 

E 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

9 

I 


- 16.8 

— 

— 

— 

ENE 

3 

^ 10 

Leichter ^ die ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

10 

10 

10 


- 14.7 

— 







U 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

10 

3 p * leicht. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


- 12.8 

— 

— 

— 

— 

0 

10 
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1 

! Creite. 

N. 

Linge. 

E. V Gr. 

Seehdlie. 

Monat 

und Tag 

1900 

Stunde. 

Liift- _ 
druck bei 
0° und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

lur. 

Cels. 

Feuclites 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

O r t 

Dainpf- 

druck. 

mm 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 

n. 

Halbwegs 





1,346 

I 

Jan. 

22 

Ip 

652.9 

~ 10.2 

- lO.i 

1.9 

91 

0.2 

Ruinenstelle (Kona- 














schahr) 

iT 47 ' 

83° 52' 

1.325 

3 

» 

22 

9 P 

6546 

~ II.O 

- II. I 

1.7 

86 

0-3 

» 

» 


» 

» 

» 

23 

9 a 

657.8 

- 14.2 

- 14.0 

1.4 

91 

O.i 

» 

» 



» 

» 

23 

Ip 

658.8 

- 8.3 

- 8.9 

1.9 

77 

0.6 

Kxirtsch-agil 

37 43 

83 46 

1,318 

2 


23 

9 P 

659.8 

- 14.8 

- 14-7 

1-3 

88 

0.2 

» 



» 

» 


24 

7 a 

657.9 

- 16.2 

- 16.2 

I.I 

84 

0.2 

Kok-jantak 

37 37 

83 48 

1,358 

I 

» 

24 

I P 

651.1 

- II. 2 

- I1.2 

1.7 

87 

0.3 

Baba-kbl 

37 37 

83 52 

1,361 

2 

» 

24 

9 P 

652.0 

— 16.4 

— 16.4 

I.I 

84 

0.2 

» 




» 


25 

7 a 

651.0 

- 26.0 

- 25.7 

0.5 

97 

O.02 

Schudang 

37 44 

84 2 

1,324 

6 

y> 

25 

ip 

654.2 

- 10.8 

- 10.8 

1.8 

88 

0.2 

Pakar 

37 45 

84 8 

1,317 

2 

» 

25 

9 P 

654 .S 

- 20.5 

- 20.4 

0.8 

85 

O.I 

» 

» 

» 


» 


26 

9 a 

654.7 

- 21.7 

- 21.3 

0.8 

100 

0.0 

Toktek 

37 47 

84 20 

1,308 

3 


26 

Ip 

654-6 

- 14.0 

- 14.0 

1.3 

85 

0.2 

Namenloses Lager 2wi- 














schenKara-muran und 














Osman-baj 

37 50 

84 JO 

1,305 

2 


26 

9 P 

654.6 

- 17.0 

- 17.0 

1,0 

83 

0.2 

» 






27 

7 a 

655.8 

- 30.6 

- 30.S 

0.3 

81 

0.1 

Halbwegs 

— 

— 

1,307 

I 

» 

27 

IP 

656.8 

- iS -5 

- 16.0 

0.9 

68 

0 . 4 - 

I km unterhalb Jantak- 














kuduk 

38 0 

84 55 

1,279 

2 


27 

9 P 

656.9 

- 29.0 

- 28.8 

0.4 

91 

0.04 

» 






28 

7 a 

656.9 

- 24.8 

- 24.8 

0.5 

76 

0.2 

Ketme 

38 6 

85 7 

1,245 

1 

» 

28 

IP 

660.6 

- 16.8 

- 16.6 

I.I 

90 

O.I 

Tschertschen 

38 9 

85 28 

1,251 

27 


28 

9 P 

66O.0 

- 22.8 

- 22.7 

0.6 

83 

O.I 

^ 

» 


» 



29 

9a 

661.1 

- 21.8 

- 21.6 

0.7 

89 

1 O.I 

» 






29 

I P 

661.8 

- 13-8 

— 14.1 

1.2 

77 

0.4 

» 






29 

9 P 

661.3 

- 22.3 

- 22.3 

0.6 

78 

0.2 

» 






30 

10 a 

661.2 

- I 5 -S 

- 15-3 

1.3 

91 

O.I 

Halbwegs 

— 

— 

1,230 

— 

» 

30 

IP 

661.0 

- 14-7 

- 14-7 

1.3 

85 

0.2 

Tschaval-dung .... 

.38 19 

8S 30 

1,210 

2 


30 

9 P 

665.7 

- 14.8 

- 15.0 

1.2 

78 

0.3 

» .... 



» 

» 


31 

7 a 

666.2 

- 17.0 

- 17.0 

I.o 

83 

0.2 

Halbwegs 

— 

— 

1,179 

I 

» 

31 

ip 

666.7 

- 10.4 

- II.4 

1-3 

64 

0.8 

Keng-lajka 

38 30 

85 40 

1,140 

5 


31 

9 P 

667.9 

- 13-6 

- 13-6 

1.4 

86 

0.2 

» 





Febr. i 

7 a 

669.6 

- 15-4 

- 15-4 

1.2 

84 

0.2 

» 





» 

I 

Ip 

670.8 

- 9.9 

- 10.4 

1.7 

77 

0.5 

» 





» 

I 

9 P 

673.2 

- 14.8 

— 14.8 

1-3 

85 

0.2 

» 



» 


» 

2 

7 a 

676.5 

- 14.0 

- 14-4 

1.1 

73 

0.4 

Halbwegs 

— 

— 

1,109 

I 


2 

Ip 

680.1 

- 12.2 

- 12.2 

1.6 

87 

0.2 

Su-6sgen 

38 33 

85 53 

1,100 

2 


2 

9 P 

682.0 

- 23.2 

- 22.9 

0.7 

96 

0.03 

» 


1 » 




3 

7a 

682.2 

- 19.6 

- I 9 -S 

0.8 

85 

0.2 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewblkung 









. .. j 


Min 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

U lU uuu 

Nieder- 

schlag. 

Bemerkungen. 

— 

— 

— 

— 

NW 

3 


10 

Nach 4 p^. 





— 

— 

— 

0 


10 

i 

^ lebhaft. j 

- 14.6 

— 

— 

— 

— 

0 


10 

^ die ganze Nacht, lebhaft. j 

— 

— 

— 

— 

— 

0 


lO 

^ leicht. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 


10 


- 19.0 

— 

— 

— 

SW 

2 


8 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

94 

10 










— 

0 

94 

10 

6 — 8 p, nach 9 p bei vollkommen heiterem Him- 

- 29.6 

— 

— 

— 

— 

0 


I 

mel, was fur diese Gegenden charakteristisch zu 
sein scheint. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 


9 


- 24.4 









0 

0 


0 

2 

10 — II a ^10, seitdem ENE 3 und unbewolkt. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

3 


2 




_ 

_ 

___ 

0 

94 

10 


- 31-2 

— 

— 

— 

— 

0 


0 


— 

— 

— 

— 

SW 

2 


1 

Wolken im N. 

_ 


_ 

_ 



0 


0 

Ausserordentlich klarer Himmel. 

- 32.1 

— 

— 

— 

s 

I 


0 

, 1 schneeahnlich. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 


0 


— 

— 

— 

— 

E 

I 


0 


~ 23.2 

— 

— 

— 

— 

0 


I 


— 

— 

— 

— 

SW 

1 


4 


— 

— 

— 

— 

— 

0 


0 

Ausserordentlich klarer Himmel. 

- 26.8 

— 

— 

— 

— 

0 

94 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

94 

10 


— 

— 

— 

— 

SW 

2 

94 

10 

Leichter 

- 17.2 

— 

— 

— 

w 

I 

94 

10 

9 fn. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 


8 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

94 

10 


1 

H-l 

00 

io 

— 

— 

— 

— 

0 


10 

^ die ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

3 


10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

94 

0 

Schneefall bei klarem Himmel. 

- 17.9 

— 

— 

— 

ENE 

3 

94 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

94 

10 

Leichter 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

94 

0 

Schnee bei klarem Himmel. 

— 

— 

— 

— 

wsw 

2 


10 

9f n. 


Hedin^ Journey in Central Asia, V: i. 
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O r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 

1900 

Stunde. 

Luft- 
3 ruck bei 
0° und 
Normal- 
schwere 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck 

mm. 

Relat 

Satti- 

gungs- 

deficil 

mm 

Meter. 


Halbwesrs . . 







1,071 

I 

Febr. 

3 

I p 

684.2 

- 13-2 

- 13-2 

1.4 

86 

0.2 

Die alten Graber . 


38” 38' 

86” 9' 

1,058 

2 

» 

3 

9 P 

685.8 

- 20.3 

- 20.3 

0.8 

81 

0.2 




» 



» 


4 

7 a 

685.3 

- 24.2 

— 24.2 

0.5 

77 

0.2 

Tschertschen-darja . 


— 

— 

1,050 

I 


4 

Ip 

685.7 

- II.2 

- I 1.2 

1.7 

87 

0-3 

Kala-kujdi . . 

. 


38 42 

86 23 

1,036 

2 

» 

4 

9 P 

687.8 

- 21.0 

- 21.0 

0.7 

80 

0.2 

» . . 



» 

» 

» 

» 

» 

5 

8 a 

687.3 

- 20.8 

— 20.6 

0.8 

89 

O.i 

Ak-tas-dung . 



38 42 

86 27 

1,032 

30 


5 

Ip 

690.1 

- 10.6 

- 11.4 

1.4 

68 

.0.7 

Basch-otak . . 



38 47 

86 36 

1,010 

» 

» 

5 

9 P 

689.8 

- 28.6 

- 28.4 

0.4 

93 

0.03 

» . . 



— 

» 

» 

» 

» 

6 

7 a 

687.2 

- 28.3 

- 28.0 

0.2 

48 

0.2 

Kona-darja . . 



38 48 

86 41 

1,000 

» 


6 

I P 

687.6 

- 10.6 

- 11-3 

I-S 

71 

0.6 

Boghuluk. . . 



38 49 

86 43 

990 

» 

» 

6 

9 P 

687.2 

- 23.3 

- 23.2 

0.6 

83 

0.1 

» . , . 



» 


» 

» 


7 

10 a 

685.9 

- t6.i 

— 16.4 

1.0 

73 

0.4 

» ... 




» 

» 

» 

» 

7 

Ip 

686.4 

- 13-7 

— X4.6 

I.o 

63 

0.6 

» ... 



» 

» 

» 

» 


7 

9 P 

686.3 

— 22.2 

- 22.3 

0.6 

72 

0.2 

^ ... 






» 


8 

7 a 

687.6 

- 15.8 

“ 16.0 

1. 1 

77 

0.3 

Halbwegs . . 



— 

— 

970 



8 

Ip 

690.3 

- 9-9 

- 10.3 

1.7 

79 

O-S 

Lager I am 

Tschert- 














scheii-darja 

• 

. . 

39 0 

87 0 

948 



8 

9 P 

692.0 

- 18.3 

- 18.4 

0.9 

77 

0.3. 






» 

» 

'> 

9 

7 a 

692.3 

- 194 

- I 9 -S 

0.8 

76 

0.2 

Halbwegs . . 

. . 

. . 

— 

— 

930 



9 

I P 

694.9 

- 7-6 

- 8.8 

1.7 

65 

0.9 

Lager II am 

Tschert- 














schen-darja 

• . 

. . 

39 9 

87 13 

910 

» 


9 

9 P 

694.9 

- 13-<5 

- 13-8 

1.3 

80 

0.3 




» 

» 

» 


» 

10 

7 a 

694.0 

- 19.6 

- 19.6 

0.8 

81 

0 2 

Halbwegs . . 



— 

— 

896 


» 

10 

1 P 

694.6 

- 2.2 

- 5-9 

1.4 

36 

2.5 

Takta-parS . . 



39 16 

87 23 

884 

» 

» 

10 

9 P 

692.9 

- 13-0 

- 13-0 

t -5 

86 

0.2 

^ . . 



» 


» 

» 

» 

II 

7 a 

692.5 

- 19.6 

- 19-7 

1.7 

76 

0.2 

Halbwegs . . 



— 

— 

870 

» 


II 

I P 

693.9 

- 1.7 

- 5-2 

1.6 

40 

2.4 

Jigdelik-aghil . 



39 19 

87 40 

854 


» 

II 

9 P 

694.9 

- 13-9 

— 14.4 

1. 1 

70 

0.5 

» 



» 


» 


» 

12 

7 a 

695-5 

— 22.9 

- 22.y 

0.6 

78 

0.2 

» 



» 

» 



» 

12 

I P 

695.2 

- 3-0 

- 5-5 

1.9 

52 

1.8 

W 



» 



» 

» 

12 

9 P 

696.0 

- 1 1.6 

— 12.0 

1*5 

76 

0.5 




» 



» 

» 

13 

7 a 

695.6 

- 13-8 

- 14.2 

r.2 

73 

0.4 

Halbwegs . . 



— 

— 

840 


» 

13 

IP 

696.5 

- 1.4 

- 4.9 

1.7 

41 

2.5 

Koschmet-kbli 



39 29 

87 57 

825 

» 

» 

13 

9 P 

697.4 

- T8.4 

- 1 8.6 

0.8 

74 

0.3 




» 


» 

» 

» 

14 

7 a 

697.6 

— 22.9 

- 23.0 

1 0.5 

72 

0.2 

Basch-aghis . 



39 33 

88 6 

820 

» 


14 

Ip 

701 . 5 

0.4 

- 4,0 

I X/) 

34 

3-2 









14 

9 P 

698.0 

- 14.2 

- 144 

1.2 

79 

0.3 




» 




» 

15 

7 a 

695.8 

- 

- 19.9 

0.8 

80 

0.2 

Halbwegs . . 



— 

— 

820 

10 


15 

Ip 

6934 

O.y 

- 2.7 

3.3 

46 

2.6 

Tagh-kum . . 

• • 


39 44 

88 13 

1 820 

» 


15 

9 P 

692.0 

- 3.8 

- 5-9 

i 3.0 

57 

l.S 
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Temperaturextrenie. 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemexkungen. j 

1 

1 

1 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

I 

Wolken im S. | 

— 27.0 

— 

. — 

— 

sw 

u 

3 

L/ 

2 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

I 

Wolken im S am Gebirge. ' ; 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 

1 

~ 25.2 

— 

— 

— 

s 

2 

9 

Diinner Schleier. 

— 

— 

— 

— 

w 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


- 29.2 

— 

— 

— 

w 

2 

I 

Wolken im S. 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

I 

D:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

s 

I 

0 


00 

1 

— 

— 

— 

s 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

0 


— 

— 

38.2 

18.3 

— 

0 

I 


- 23.8 


— 

— 

SW 

5 

10 


— 


— 

— 

NNW 

4 

9 






SW 

I 

I 

7 — 8 p schoner Mondring, Radius gleich 25 Mond- 

- 20.1 

— 

— 

— 

sw 

4 

s 

durchmessern. 

— 

— 

— 

— 

sw 

2 

9 








— 

wsw 

4 

2 

Wolken im WSW, Mondring wie gestern. 

- 19-9 

— 

— 

— 

wsw 

I 

I 

Leichter Reif. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

0 

Scharfer Mondring im S. 

- 21.0 

— 

— 

— 

SE 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

ssw 

I 

0 


- 23.0 

— 

— 

— 

— 

0 

00" 2 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

Umschlagende Winde, diinner Schleier. 

— . 

— 

17.8 

— 

SE 

2 

2 

Diinner Schleier. 

- 15-8 

— 

— 

. — 

SW 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

00'’ 0 


“ 23.9 

— 

— 

— 

W 

I 

I 

Leichte Wolkchen rings um den Horizont. 

— 

— 

— 

— 

s 

3 

4 

Sonnenring, Radius = etwa 25 Sonnendurchmessern. 

— 

— 

35-8 

23.3 

— 

— 

2 

Umschlagende Winde. 

- 20.8 

— 

— 

— 

s 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

7 

Dunnes Gewolk, zieht aus E. 
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1 





Monal 


Loift- 
3ruck bei 

Luft- 

Feuchtes 

Luft feu clitigkeit. 


Breite. 

N. 

Lange. 

E. V Gr. 




tempera- 

tur. 

Cels. 

Theimo- 




O r t 



und Tag 

1900. 

Stunde. 

0 iina 
Noriiial- 
schwere. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

clruck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 




Meter. 



mm 

mm. 

Tagh-kum 

39° 44' 

88“ 13' 

820 

10 

Febr. 16 

7 a 

693.4 

- 17.2 

- 17.2 

1.0 

83 

0.2 

Halbivegs 

— 

— 

824 


» 16 

Ip 

694.1 

4.2 

0.7 

3-3 

53 

2.9 

Kurban Kullu-jatghan . 

39 57 

88 6 

826 


» 16 

9 P 

692o 

- 13-2 

“ 13-7 

1-3 

78 

0.4 

» 

» 

» 



» 17 

7 a 

69 S -3 

— 16.4 

— 16.4 

1. 1 

84 

0.2 

Halbwegs 

— 

— 

830 


» 17 

I P 

69 S -5 

3-9 

O.i 

2.8 

46 

3-3 

Ajagh-arghan 

40 9 

88 20 

833 

— 

» 17 

9 P 

697.9 

— I 2 .I 

- 12.5 

1.4 

76 

0.4 

» 

» 


» 

— 

» 18 

7 a 

699.5 

- 1 2.5 

— 12.6 

1.5 

83 

0.3 

» 

» 

» 

» 

— 

» 18 

I P 

7OO.O 

4.0 

0.9 

2.2 

35 

4.0 

» 

» 


» 

— 

» 18 

9P 

700.O 

- 8.8 

- 9-5 

1.7 

73 

0.6 

» 

» 

» 

» 

— 

» 19 

7 a 

700.2 

— 17.6 

- 17-7 

0.9 

78 

0.3 

Kok-aladake-kotan . . 

40 IS 

88 15 

836 

IS 

» 19 

I P 

698.8 

6.4 

0.7 

2.4 

33 

4-9 

Schejtler 

40 18 

88 15 

829 

— 

» 19 

9P 

696.1 

- 9.2 

- 9.2 

2.1 

89 

0.3 

^ 


» 

» 

— 

» 20 

7 a 

694.6 

- 17-5 

- 17-7 

0.9 

75 

0.3 

Halbwegs 

— 

— 

842 

IS 

» 20 

I P 

694-3 

6.6 

0.6 

2.2 

30 

S-i 

Kumluk 

40 33 

CO 

xn 

00 

84s 


» 20 

9P 

695.2 

— 10.6 

- 1 1-5 

1-3 

6s 

0.1 

» 

:s> 

» 


» 

» 21 

7 a 

696.8 

- 9-6 

- 9.6 

2.0 

89 

0.3 

Halbwegs 

— 

— 

852 


» 21 

I P 

695.6 

5-1 

- O.I 

2-3 

35 

4-3 

Nahe Dural 

40 40 

00 

857 

» 

21 

9P 

695.7 

- 9.8 

- 10.5 

1.6 

71 

0.6 

» 

» 

» 

» 


» 22 

7 a 

69s -3 

— 10.6 

— 10.8 

1.7 

83 

0.3 

Halbwegs 

— 

— 

860 

» 

» 22 

I P 

693.6 

4-9 

0.0 

2.5 

38 

4.1 

Turduning-soresi . . . 

40 45 

87 29 

865 

» 

» 22 

9P 

691.1 

- 13-6 

- 14-S 

1.0 

S9 

0.7 

» ... 


» 

» 


» 23 

7a 

688.3 

- 17.2 

- 17.0 

1. 1 

90 

O.I 

Kum-tscheke 

40 45 

87 13 

826 


» 23 

I P 

683.7 

5.0 

0.2 

2.3 

35 

4-3 

Kurm-uj 

40 48 

87 II 

876 

15 

» 23 

9P 

683.8 

- 10.4 

- 1 1.3 

1.4 

66 

0.7 

» 

» 

» 

» 

y> 

» 24 

7a 

686.3 

- 13-2 

- 13-3 

1-4 

83 

0.3 

Bos-kbl 

— 

— 

871 

I 

24 

ip 

686.2 

3-3 

1.4 

2.1 

37 

3*7 

Hauptquartir am Jangi- 

|40 52 

86 51 

881 

» 

fFebr. 24 1 
bis i 
\ Marz 5 J 

siehe untcn. 

__ 





kbl 










Jaman-ilek 

40 55 

86 51 

886 

I 

Marz 5 

I p 

689.7 

1 1.4 

3-7 

2.7 

26 

7-5 

Dilpar 

41 5 

86 59 

889 

s 

» S 

9P 

691.3 

- 5-4 

- 7.0 

1.9 

62 

I.* 

» 



» 


» 6 

7a 

693.1 

- 82 

- 9.2 

1.7 

68 

0.8 

» 





» 6 

Ip 

694-3 

13-4 

4.8 

2.7 

24 

8.8 

D 

» 

» 


» 

» 6 

9P 

694.6 

- 8.2 

— 1 0.0 

1.3 

51 

1.2 

» 



» 


» 7 

8 a 

695.1 

3-4 

I.o 

2.4 

40 

3-5 

Kaltaning-basch-tograghi 

41 II 

87 6 

882 

I 

5> 7 

Ip 

693.6 

I3-I 

4.1 

2.3 

20 

9.1 

Suget-bulak 

41 18 

87 14 

1.179 

2 

» 7 

9P 

669.1 

S-s 

» O.o 

2.3 

34 

4-5 

» 




» 

» 8 

9a 

670.1 

6.3 

0.2 

2.1 

29 

5-1 

Halbwegs 

— 

— 

1,197 

I 

» 8 

Ip 

667.6 

lO.l 

1.6 

1.6 

18 

7-7 

Kurbantschik . . . . ‘ . 

41 14 

00 

00 

1,242 

2 

» 8 

9P 

663.9 

1.4 

- 3-5 

1.6 

32 

3-4 




1 ^ 

» 


» 9 

7a 

664-9 

0,8 

0.3 

3-9 

81 

0.9 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

— 18.7 







ssw 

2 

8 


— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

2 


- 194 



— 



NE 

0 

I 

0 

9 

Diinner Schleier. 

— 

— 

— 

— 

wsw 

2 

2 

Zerstreute Wolkchen. 

— 

— 


— 

s 

I 

2 


- 13-9 

— 

— 

— 

s 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

5 


— 

— 

37-5 

22.8 

SE 

2 

I 


— 19.8 

— 

— 

— 

S 

I 

0 

1 I 

— 

— 

— 

— 

N 

3 

0 


- 18.8 

— 

— 

— 

S 

0 

I 

u 

I 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

svv 

I 

0 


- 1 1.9 

— 

— 

— 

sw 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

5 

0 

n 


- lS-3 







E 

u 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 
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0 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

0 


- 21.2 

I 

— 

— 

w 

I 

0 

0 

0 


- 13-7 

I 

— 

I 

E 

0 

2 

0 

2 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

2 






NNW 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

NNE 

I 

0 


~ I 1.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 






— — 



S 

3 

0 

Nicht vollk, heiter um den Horizont; bisweilen starke 

— 

— 

48.1 

31.3 

N 

I 

0 

Windstosse. 

~ 10.3 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

Nicht vollk. heiter. 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

4 

Dunner Wolkenschleier. v = 2.76 ”^/sek 

1-3 

— 

— 

— 

NE 

2 

3 

Wolken im S. 

— 

— 

— 

— 

W 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

Temp, im Bach = 3 . 3 . 

“ 7-4 

— 

— 

— 

N 

2 

I 

D:o d:o = 3 . 4 . 


' 


' Breite. 

1 

1 

1 Lans:e 



Monat 


Luft- 
druck be 

j Luft- 

Feucliles 

Luftfeuchligkeit. 

! 


beetiohe. 



Stunde 


tempera- 

Thermo- 




1 0 r t. 


N. 

E. V. Gi 



und Tag. 

Normal- 

schwere 

111 m. 

tur. 

meter. 

Dampj 

dnick 

mm 

" Relat 

Satti- 

gungs 

deficit 

mm. 

; 


1 

1 


Meter. 

n. 

1 590. 


Cels 

Cels. 


1 

; Toghrak-bulak . . 


1 

; 4 i° 8 

87’ 33 

1. 134 

I 

Marz 9 

ip 

672.4 

12.6 

4-3 

2.8 

25 

8.2 

1 Budschentu-bulak . 


41 S 

87 so 

1. 123 

2 

» 

9 

9 P 

675.7 

7.2 

0.5 

2.0 

26 

5-7 

1 


» 

'h 

» 

» 


10 

7 a 

674.7 

4.2 

™- 1-3 

1-9 

30 

4-3 

' Halbwegs . . . . 


— 

— 

957 

I 

» 

10 

Ip 

685.6 

14.7 

4.1 

1.7 

13 

10.9 




40 57 

87 49 

860 

8 


10 

9 P 

694.0 

O.i 

- 4.2 

1.6 

34 

3-1 

» 


;> 


» 



II 

7a 

695.4 

0.6 

- 2.9 

2.3 

47 

2.6 

• • • • • 



» 


'S> 


II 

ip 

696.6 

14.8 

5-4 

2.7 

21 

lO.o 

» 


» 

» 

» 


» 

II 

9 P 

694.1 

1.8 

~ 2.0 

2.4 

46 

2.8 

>'» 


» 




» 

12 

7 a 

690.7 

0.9 

- 2.1 

2.7 

55 

2.2 

» 



» 




12 

Ip 

689.7 

21.4 

9-3 

3-6 

19 

15.6 



* 

» 

» 

» 

» 

12 

9 P 

689.9 

9.6 

3-8 

3 -S 

39 

5-5 

» 






» 

13 

7 a 

685.4 

3-5 

0.4 

2.8 

47 

3*1 

1 HalbAvegs .... 


— 

— 

855 

I 

» 

13 

I P 

683.2 

15.9 

6.2 

3-0 

22 

10.6 

Lager VI ... . 


40 54 

88 5 

850 

2 


13 

9 P 

692.9 

2.1 

— 


— 

— 

» .... 


» 


» 



14 

7 a 

697.8 

- 0.3 

- 3-9 

1.9 

43 

2.6 

Halbwegs .... 



— 

858 

I 


14 

IP 

693-7 

10.3 

1.9 

1.7 

18 

7.8 

Lager VII .... 


40 47 

88 23 

836 

2 


14 

9 P 

691.1 

l-s 

- 2.3 

2.3 

45 

2.8 

» .... 



» 

» 



15 

7 a 

693.1 

- 1. 1 

- 3-4 

2.5 

60 

1.7 

Halbwegs, NE von 

Oj- 










kobruk .... 

• • 

40 49 

88 26 

932 

I 

» 

15 

I P 

683.8 

6.8 

1.0 

1.0 

13 

6-5 

Jardang-bulak . . 

• • 

40 52 

88 36 

970 

8 


15 

9 P 

680.1 

- 5.0 

- 7.2 

1-7 

52 

1-5 

» . . 

• • 


» 

» 


» 

16 

7 a 

682.7 

- 2.6 

- 6.8 

1.0 

27 

2.8 

» . . 

• • 






16 

IP 

681.0 

6.7 

- 0.8 

1.2 

16 

6.2 

» . . 

• • 



» 

» 


16 

9 P 

679.7 

- 2.7 

- 6.0 

1-5 

40 

2.3 

» . . 

• • 



» 

» 


17 

7 a 

680.8 

- o.s 

- 4.9 

1.4 

32 

3-0 

» 

• • 






17 

IP 

681.3 

7-5 

0.4 

1.2 

IS 

6.7 

» 

• 



» 



17 

9 P 

681.9 

- 1.9 

- 5-9 

1-3 

32 

2.7 

Am Rande des Saj 
J aka-j ardang-bulak, 

La- 



878 

» 

I 


18 

18 

7 a 
ip 

683-3 

690.4 

1-4 

9-3 

- 3-8 
0.9 

1.4 

1-3 

28 

IS 

3-7 

7-5 

ger IX ... . 

• • 

40 45 

88 43 

839 

2 


18 

9 P 

695.2 

5-3 

1. 1 

1-5 

22 

5.2 

Unterste BrSme des Ar- 




» 


19 

7 a 

696.3 

2.2 

O.I 

3-5 

65 

1-9 

mes des oberen Saj 
Lager X 

40 36 

89 0 

877 

826 

1 

2 

» 

19 

19 

I P 

9 P 

692.2 

694.0 

5-7 

- I.o 

1-3 

- 3-4 

3-1 

2.S 

45 

58 

3-8 

1.8 

" 

Der untere Saj .... 
Noghusun-tu, Lager XI 

» 

40 40 

89 19 

851 

823 

» 

1 

2 

» 

20 

20 

20 

8 a 

IP 

9 P 

690.6 

687.6 

688.7 

0.4 

10.7 

5-1 

- 2.0 

3-8 

0.7 

2.9 

3-0 

2.9 

62 

32 

44 

1.8 

6.6 

3-7 

Der untere Saj . . 

■ • 

» 


840 

x> 

I 

» 

21 

21 1 

7 a 
Ip 

689.7 

686.9 

4-9 

14.4 

0.6 

5.2 

2.9 

3.7 

45 

22 

3-6 

9.6 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerk ungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels 

Richtung. 

Starke. 







— 

s 

3 

00° 0 

Leichter Dunst. 


— 

— 

— 

N 

2 

0 

Nicht vollkommen heiter. = 2.64. 

2.0 

— 

— 


N 

3 

0 

V = 3.56. 

— 

— 

— 


W 

4 

0 


— 

— 

— 


N 

I 

0 

Mondring, Radius = 25 Mondhalbmessern. 

- 3-4 

— 

— 

— 

— 

0 

9 


— 

— 

47-3 

33-6 

W 

3 

0 

9 

I 

1 p p = 3.1, 5 p & = 5.2. 

- 1. 1 

— 

— 


— 

0 

10 


— 

— 

44.4 

28.1 

w 

4 

0 

Dunst urn den Horizont. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

00° 0 


- 0.9 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

ENE 

7 

0 

Starker Staubnebel. 2.30 p z; = 26.6. 

— 

— 

— 

— 

NE 

10 

0 

I.Ii 

- 7-1 

— 

— 


N3S°E 

4 

0 

Wolken um den Horizont. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

3 

Leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

0 

00 

- 3-8 

— 

— 

— 

NE 

5 

3 

V = 7.13. 

— 

— 




E 

4 

I 

• 

— 

— 

— 


E 

I 

0 

CX5®, Quelle gefroren. 

- 10.8 

— 

— 


— 

0 

9 


— 

— 

— 


E 

2 

10 1 

Dunnes Gewolk, 00. 

— 

— 

45-4 

27,4 

NNE 

3 

I 


- 6.4 

— 

— 

— 

ENE 

6 

10 

Dichte gewasserte Wolken. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

4 


— 



48.5 

31-9 

E 

2 

I 

Leichte Wolken um den Horizont. 

- S-9 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

V = 3.56. 

— 

— 

— 

• 

E 

3 

4 

Leichte Wolkchen 

— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

10 


- 0.5 

— 

— 

— 

S 

2 

10 


— 

— ^ 

— 


W 

3 

10 


— 

— 

— 


N 

I 

0 


~ 10.8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

00* 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

0 


0.5 

— 

— 

— 

NNE 

2 

10 


— 

— 

1 

— 

ssw 

I 

9 

00°, dunkler Sonneiiring O 
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Breite. 

Lange. 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere 

Luft- 

lempera- 

tur. 

Cels. 

Feucliles 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 


X. 

E. V. Gr. 



und Tag 

Stunde. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 





Meter. 

/f. 




mm, 

Cels. 

mm. 

% 

deficit. 

mm. 

Lager XII . . . 


40 " 41 ' 

89° 40' 

810 

2 

Marz 21 

9 P 

688.1 

1-3 

- 2.8 

2.1 

41 

3-0 

» ... 


» 

» 


» 


22 

7 a 

690.4 

S-i 

0.3 

2.6 

40 

4.0 

Halbwegs . . . 


— 

— 

925 

I 


22 

I P 

68 1. s 

13.8 

4.9 

2.7 

23 

9.1 

Lager XIII. . . 


40 56 

89 S 3 

1,072 

2 

s> 

22 

9 P 

669.1 

4.8 

2.2 

4.2 

65 

2.3 

» ... 




» 

» 

J> 

23 

9a 

667.9 

5.2 

0.4 

2.1 

32 

4-5 

Altmisch-bulak . 


40 57 

89 59 

1.033 

26 

» 

23 

I P 

671.4 

lO.i 

I-S 

1.6 

17 

7-7 

» 



» 

» 

» 


23 

9 P 

673.9 

0.9 

- 1.8 

2.9 

59 

2.0 

» 



» 

» 

y > 


24 

7 a 

678.7 

1.4 

0.2 

4-1 

80 

I.o 

» 


» 

» 

» 



24 

I P 

678.3 

10.3 

3 -S 

3-0 

32 

6.4 

» 



» 

» 



24 

9 P 

679.7 

- 2.4 

- 5-6 

1-7 

43 

2,2 



» 

y > 


» 


2S 

7 a 

679.8 

4.6 

0.7 

2.1 

33 

4-3 




» 

» . 

» 


2S 

I P 

68O.O 

17.2 

5.8 

2.1 

IS 

12.6 

» 



» 



» 

25 

9 P 

679.2 

S -9 

0.4 

1.8 

26 

5.2 


« • 4 


» 

» 



26 

8 a 

680.4 

7.8 

0.4 

1.6 

20 

6.3 


« • « 

» 





26 

I P 

679.8 

15.4 

4.2 

l-s 

II 

1 1.6 


« • • 


» 

» 



26 

9 P 

68O.0 

6.1 

0.5 

1.6 

23 

5-4 


« . . 


» 




27 

7 a 

680.0 

7-9 

2.4 

3-1 

39 

4.9 

Der erste Seeboden . . 

— 

— 

812 

I 


27 

I P 

696.2 

20.6 

7.2 

1.9 

10 

16.4 

Lager XV . . . 

. . . 

40 42 

90 I 

777 

2 


27 

9 P 

698.9 

6.9 

0.2 

1.8 

24 

5-7 

» ... 

. . . 

» 



» 

» 

28 

7 a 

698.0 

S-I 

0.6 

1.9 

29 

4-7 

Halbwegs 

Lager XVI, Ruinen einer 


— 

781 

I 


28 

I P 

696.4 

19-3 

7.3 

2.5 

IS 

14-3 

alten Stadt . 

. . . 

40 32 

89 51 

818 

136 


28 

9 P 

691.9 

s-s 

1.2 

3-1 

46 

3-7 






y > 


29 

8 a 

692.2 

8.6 

1.9 

2.4 

28 

6.0 

Nahe Lager XVI 


— 

— 

814 

I 


29 

I P 

690.5 

19.0 

6.3 

1.8 

II 

14.7 

Lager XVII . . 


40 23 

89 39 

808 

2 

» 

29 

9 P 

691.3 

6-5 

0.4 

I-S 

21 

5.8 

» . . 




» 

» 

y> 

30 

7 a 

695.1 

6.1 

O.I 

2.0 

29 

S-I 

Halbwegs . . . 


— 

— 

808 

I 

y> 

30 

I P 

694.1 

19.8 

6.6 

1-7 

10 

15-7 

Lager XVIII . . 


40 IS 

89 34 

814 

2 

» 

30 

9 P 

692.9 

8.4 

0.9 

1-7 

20 

6.6 

» , . 



» 




31 

8 a 

693-4 

11.2 

2.5 

1.8 

18 

8.2 

Halbwegs . . . 

• • • 

— 

— 

831 

I 

y> 

31 

I P 

690.5 

21.4 

7-1 

I-S 

8 

17.6 

Lager XIX . . 

• • • 

40 4 

89 32 

802 

2 

» 

31 

9 P 

691.2 

9.6 

1.4 

1.6 

18 

7-4 

» . . 

• • • 

y> 



» 

April 

I 

7 a 

691.7 

9-3 

4.0 

3-8 

43 

5-0 

Am See .... 


40 0 

89 30 

81S 

136 


I 

I P 

689.8 

26.7 

10.4 

2.5 

10 

23.8 

Lager XX, See 

• • • 

40 0 

89 25 

81S 



I 

9 P 

689.7 

11.9 

6.2 

4.6 

44 

5-9 


• mm 

y) 





2 

7 a 

687.9 

10. 1 

2.8 

2.5 

27 

6.8 

Halbwegs 

Lager XXI, Keura-ko- 

— 

— 

820 

I 

» 

2 

Ip 

684.6 

29.0 

10.9 

2.2 

7 

27-9 

schun .... 

. . . 

39 51 

89 24 

815 

136 


2 

9 P 

682.3 

14.4 

8.0 

5-3 

43 

7-1 



y> 





3 

7 a 

683.0 

12.8 

8.5 

6.4 

57 

4-7 
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j Temperaturextreme 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

i 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

- 2.6 

— 


— 

— 

0 

0 

0 

9 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

10 

2 p NNW 3, 5 p NNW 4, 7 p NNW 5. 

— 

— 

— 

— 

NNW 

6 

3 


- 1.9 

— 

— 

— 

NE 

5 

9 

V = 11.5. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

5 

3 


— 

— 

— 

— 

ENE 

6 

0 


- 1-3 

— 

— 

— 

SW 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

W 

4 

4 

V = 5.9. 

— 

— 

43 -S 

27.0 

— 

0 

0 


- 7 -* 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— - 

W 

3 

2 

Leichte Wolkchen, Stosswinde. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

Vollkommen heiter. 

- 5-6 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

3 


— 

— 

49-1 

30.9 

— 

0 

0 


- 4.2 

— 

— 

— 

W 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

0 


- 3*9 


— 


NNE 

0 

1 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 


- 2.6 

— 

— 

— 

E 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

I 

2 p SW 2, leichte Wolkchen. 

- O.l 

— 

— 

— 

NNE 

0 

5 

0 

1 

Leichte Wolkchen im S. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

1 

0 


- 1.6 

— 

— 

— 

NE 

3 

I 

Leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 


— 2.2 

— 

— 


— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. = 14.5 im See, Sp. Gew. des Wassers = 1.012. 

I.I 

— 

— 

— 

NNE 

3 

0 

Temp. = 12.5 » » . 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

0 

Temp. = 42.5 im Sande. 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 


S-4 

— 

— 

— 

E 

3 

I 

Temp. = 12.9 im See. 9 a z; = 9.9. 


Htdin^ Journey in Central Asia. V: i. 
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0 T t 

Breite, 

N. 

i 

1 Lange. 
i'e V. Gr 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 




Meter. 

n. 

1900 

Lager XXI, Kara-ko- 






schun 

39’ 51 

89’ 24 

815 

13 ^ 

April 3 

» 


» 

» 


» 4 



» 

» 


» 4 

» 

» 


» 

» 

» 4 

>5 

1 




» 

» 5 

Der erste Flussarm . . 

39 44 

89 18 

816 


» S 

Lager XXII 

39 37 

89 II 

816 


* s 

» 

» 

» 

» 

» 

» 6 

; Am Uebergange eines 






j Wasserarmes .... 

39 33 

89 6 

816 


» 6 

Lager XXIII 

39 33 

89 2 

819 


» 6 

» 

» 

» 


» 

» 7 

1 Kum-tschapghan . . . 

39 30 

89 4 

817 

» 

* 7 

» ... 

» 

» 

» 


» 7 

» ... 



» 


» 8 

Haibwegs 

— 

— 

816 


» 8 

Lager XXV, Ajagh-k8l 

39 34 

89 12 

816 

» 

» 8 

» 

» 


» 


» 9 

Kum-tschapghan . . . 

39 30 

89 4 

817 


» 9 

» ... 


» 

» 


» 9 

» ... 

» 

» 

» 


» 10 

» ... 



» 


» 10 

^ ... 



» 

» 

» 10 

» ... 





» II 

Avug-kSl 

— 

— 

816 


» II 

Kum-tschapghan . . . 

39 30 

89 4 

817 


» II 

... 



» 


» 12 

Jol-tschapghan .... 

39 31 

89 2 

817 


» 12 

Jurt-tschapghan .... 

39 30 

88 56 

817 


» 12 

» .... 



» 


» 13 

» .... 





» 13 

» .... 





» 13 

» .... 


» 



» 14 

Haibwegs 

— 

— 

825 



» 14 

Lager XXVII, Jangi-jer 

39 38 

CO 

00 

00 

820 : 

136 

» 14 




» 


» 15 

Haibwegs 

— 



820 

_ 

» IS 

^ IS 

Lager XXVIII .... 

39 39 

88 40 

821 

— 


Stunde 

Luft- 
druck be 
0 ® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Lufl- 

tempera- 

tiir. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf 
cl ruck 

mm. 

Relat 

Satti 

gung 

defici 

mm. 

9 P 

680.1 

13-3 

7-7 

5-4 

52 

6.1 

7 a 

680.7 

II.8 

S -9 

4.4 

42 

6 .C 

IP 

685.6 

IS-S 

7-9 

4-7 

35 

8.{ 

9 P 

686.8 

II . 1 

6.5 

5.2 

52 

4-7 

7a 

685.7 

8.1 

3-4 

3-8 

47 

4-3 

Ip 

684.5 

18.9 

8.4 

3.8 

23 

12.6 

9 P 

68 O .0 

16.1 

IO.S 

7.0 

51 

6.7 

7 a 

679.9 

13-4 

7.6 

5-3 

45 

6.3 

I P 

679.0 

21.8 

9-9 

4-1 

21 

is-s 

9 P 

684.0 

16.6 

8.2 

4 -S 

32 

9-7 

7a 

684.5 

14.6 

7-4 

4.6 

37 

7-9 

I P 

682.6 

16.6 

7.8 

4.2 

29 

lO.o 

9 P 

685.9 

12.8 

6.8 

4.8 

43 

6.3 

7 a 

691.6 

6.9 

6.1 

3-6 

48 

3-9 

IP 

690.7 

12.2 

8.7 

6.8 

64 

3-9 

9 P 

688.7 

8.9 

7-7 

7.2 

84 

1.4 

7 a 

691.2 

6.2 

2 6 

3-9 

55 

3-2 

ip 

689.0 

12.5 

5-1 

3-4 

31 

7 -S 

9 P 

688.7 

10.3 

4-4 

3-7 

40 

S -7 

7a 

689.3 

4-7 

0.2 

2.7 

42 

3-7 

Ip 

693.2 

8.7 

3-2 

3-4 

40 

5-1 

9 P 

692.0 

4.6 

3-9 

5.6 

88 

0.8 

7 a 

690.9 

5.2 

4-9 

6.2 

94 

0.4 

Ip 

689.7 

13-6 

6.1 

3-8 

33 

7-9 

9 P 

6880 

7.8 

6.4 

6.5 

81 

l-s 

7 a 

689.5 

6.2 

4-7 

5-6 

79 

1-5 

Ip 

691.1 

1 1.6 

7-4 

5-8 

57 

4 -S 

9 P 

687.3 

10.3 

6.3 

5-4 

57 

4.1 

7 a 

685.8 

13-4 

8.2 

S -9 

SI 

S -7 

Ip 

685.0 

14.5 

8.9 

6.1 

49 

6.4 

9 P 

682.0 

13-9 

7.8 

5-3 

44 

6.7 

7 a 

684.1 

8.1 

4.6 

4.8 

59 

3-3 

ip 

683.0 

17-3 

8.3 

4-4 

29 

IO.S 

9 P 

685.1 

17.2 

8.7 

4.8 

32 

lO.o 

7 a 

687.5 

12.0 

8.6 

6.8 

64 

3-8 

ip 

687.2 

14.8 

9.8 

6.8 

54 

5-8 

9 P 

680.4 

6.5 

47 

5-5 

76 

1.8 
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Temperaturextreme 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

B e ni e r k u n g e n. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Ricktung. 

Starke. 



50.2 

32.1 

NE 

7 

7 

:t, ® = 13.0. 

9.0 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

Neo'-E 

2 

10 

:• Temp. = 12.5 im See. 

— 

— 

27.9 

21.4 

NE 

3 

0 

CO* 

6.1 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

Dunner Schleier. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

2 

Temp. = 1 1.4 im Wasser, dunner Schleier, 00*. 

— 


— 

— 

NE 

3 

2 

CO 

6.8 

— 

— 

— 

NE 

3 

2 

Temp. = 10.7 im See. 

— 


— 

— 

NE 

3 

6 

Leichte Wolkchen. 

— 

— ■ 

— 

— 

ENE 

6 

10 


12.0 

— 

— 

— 

NE 

5 

8 


— 

— 

— 

— 

NE 

8 

0 

HI:, v=^ 13.85, Temp. = 13.5 im Fluss. 

— 

— 

43-6 

28.6 

NE 

5 

® 10 

Leichter Regen, v = 8.25. 

6.0 

— 

— 


NE 

2 

® 10 

die ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

10 

Temp. := 13.2 im See. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


4.0 

— 

— 


NE 

4 

10 

V = 5.5. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 

3 

Temp. = 10.9 im Fluss, v = 8.6. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 

10 

Temp. = 9.2 im Fluss, v = 7.6, dlinne Wolken. 

3-4 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

Temp. = 9.4 im Fluss, dicke Wolken, 10 a S 30 W, 








V = 7.6. 

— 

— 

— 

— 

SW 

4 

9 

Temp. = 1 1.2 im Fluss, v = 5.8. 

— 

— 

36.5 

23.0 

E 

I 

0 

Temp. = 9.0 im Fluss. 

- 2.1 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. == 8.7 im Fluss. 

— 

— 



NE 

3 

I 

Temp. = 14.1 im See. 

— 

— 


— 

— 

0 

3 

Temp. = 7.4 im Fluss. 

2.8 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

1 Temp. = 8.3 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

W 

I 


Temp. = 12.9 im See. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

1 

Temp. = ii.o im Eluss, 10 p Bewolkung = 10. 

3*6 

— 

— 

— 

NE 

3 

9 

Temp. = ii.i im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

Temp. = 12.2 im Fluss. 

— 

— 

58.4 

36.75 

NE 

3 

2 

Temp. = 12.4 im Fluss. 

4*5 

— 

— 

— 

SW 

4 

2 

Temp. = IC.9 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

SW 

6 

10 

8.30 p Wind: W 5, dichte Wolken, Staubnebel. 

8.6 

— 

— 

— 

NE 

3 

9 

9 a ENE 4, % die ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

NE 

8 

10 

00, Temp. = 15.1 im See. 

— 

— 

— 

— 

NE 

6 

9 

Temp. = 1 1.5 im Flussarm. 
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' 

Rreite. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehdhe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

temperrw- 

tur. 

Feuchles 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 

N. 



und Tag 

1900 . 

Slunde. 

0 una 
Normal- 
schwere. 
mm. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Saiti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

1 

1 


Meter. 



Cels. 

Cels. 


1 

1 Lager XXVIII . . . . 

39 ” 39 ' 

88° 40^ 

821 



April 16 

8 a 

693-3 

7-7 

5 -s 

5-7 

72 

2.2 

Halbwegs 

39 43 

88 35 

821 

— 


16 

I p 

6933 

lO.l 

6.8 

5-9 

63 

3-4 

Lager XXIX 

39 44 

88 31 

822 

— 

» 

16 

9 P 

693.9 

7-2 

3-3 

4.1 

53 

3-6 

» 



» 

— 


17 

7 a 

695.1 

4-3 

3-7 

5.6 

89 

0.7 

Der grosse See , . . 

39 44 

88 30 

822 

— 


17 

Ip 

694.2 

10.7 

6.S 

5-4 

55 

4-3 

Jaken-oj 

39 47 

88 27 

822 

— 

» 

17 

9 P 

693.9 

7-7 

2.8 

3-5 

44 

4-5 

» 

» 

» 

» 

— 


18 

8 a 

696.1 

9-4 

4.0 

3-7 

42 

5-2 

Schirge-tschapghan . . 

39 45 

88 23 

822 

— 


18 

I p 

695.7 

1 8.5 

8.2 

3*7 

23 

12.3 

» . . 


» 

» 

— 

» 

18 

9 P 

695-5 

6.9 

4.2 

4-9 

66 

2.6 

» . . 


» 

» 

— 

» 

19 

7a 

694.6 

6.9 

3-6 

4.4 

59 

3-1 

» - . 



» 

— 


19 

Ip 

693.8 

16.2 

8.1 

4.6 

33 

9-3 

» . . 

» 


» 

— 

» 

19 

9 P 

692.0 

9.8 

4*3 

3-8 

42 

5-3 

» . . 

» 

•!> 


— 


20 

7 a 

692.0 

8.8 

5-3 

5-1 

60 

3-4 

Karaunalik-kol .... 

39 46 

88 26 

822 

— 

» 

20 

IP 

691.0 

18.8 

7.8 

3-2 

20 

i 3 -> 

Lager XXXII, Lajlik- 














darja 

39 S 2 

88 27 

823 

— 


20 

9 P 

690.1 

10.8 

3-4 

2.7 

27 

7-1 



» 


— 

» 

21 

7 a 

692.2 

6.9 

2.3 

3-4 

45 

4.1 

Halbwegs 

— 

— 

823 

— 

» 

21 

ip 

691.3 

14.9 

7-9 

4*9 

39 

7-8 

Lager XXXIII, Sadak- 














kbl 

39 58 

88 29 

824 

— 


21 

9 P 

690.3 

10.6 

4.9 

4-0 

42 

5.6 


» 

» 

» 

— 


22 

9a 

691-6 

14.2 

7 -» 

4-5 

37 

7-7 

Halbwegs 

— 

— 

824 

— 


22 

IP 

688.2 

1 6-0 

7-7 

4-3 

32 

9-4 

Kum-tscheke 

40 4 

88 26 

826 

— 

» 

22 

9 P 

688.9 

8.8 

5-4 

5 -* 

61 

3-4 

» ^ 

» 

» 

» 

— 


23 

7 a 

689.7 

16.2 

5.8 

2 -S 

18 

1 1.4 

Merdek-kbl 

40 3 

88 29 

824 

— 


23 

ip 

690.9 

20.9 

7-9 

2.4 

13 

6.1 

Kum-tscheke 

40 4 

88 26 

826 

— 

» 

23 

9 P 

690.O 

II. I 

7-9 

6.5 

65 

3-5 

» 


» 

s 

— 


24 

7 a 

689.7 

16.2 

5.8 

2.5 

18 

1 1.4 

Kok-ala 

40 8 

88 27 

826 

— 


24 

Ip 

688.2 

18.5 

9-3 

4.8 

30 

1 1.2 

Lager XXXV .... 

40 8 

88 27 

827 

I — 

» 

24 

9 P 

688.0 

16.0 

6-5 

3.2 

23 

10.5 

» .... 


» 

» 

— 

» 

25 

7 a 

691.9 

I 3 -I 

4-4 

2.5 

22 

8.8 

Tosgak-tschantschdi . . 

40 10 

88 24 

827 

— 

» 

25 

Ip 

692.9 

21.5 

8.8 

3-1 

16 

16.2 

Lager XXXVI, am Tos- 










gak-tschantschdi-See 

40 12 

88 26 

827 

~ 


25 

9 P 

693.2 

10.6 

4.9 

4.0 

42 

5-6 





— 


26 

7 a 

694.9 

15-3 

6.6 

3 -S 

27 

9 -S 

Lager XXXVII .... 

40 IS 

88 25 

828 

— 

» 

26 

I P 

694 -S 

24.8 

9-9 

2.8 

12 

20.8 

» .... 


» 

» 

— 

» 

26 

9 P 

693.0 

18.2 

6.3 

2.1 

13 

13-6 

» .... 




— 


27 

7 a 

693-0 

14.1 

6.7 

4.1 

34 

8.0 

Halbwegs 

— 

— 

828 

— 


27 

Ip 

690.8 

20.9 

13-2 

7-9 

43 

10.6 

Lager XXXVIII, Schejt- 








ler 

40 18 

88 IS 

829 

— 


27 

9 P 

689.8 

14.4 

6.4 

3-8 

30 

8.6 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Win 

a. 

Bewolkung 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

1 

j 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

Bemerkungen 

3*25 







NE 

6 

9 

Temp. = 8.8 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NE 

6 

9 

Temp. = 12.4 im Fluss; ©o®. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 

8 

Temp. = 9.1 im Fluss. 

- 0.3 

— 

— 

— 

NE 

8 

0 

V = 9.2. Temp. = 8.8 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NE 

5 

9 

•:.s, Temp. = 13.2 im See. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 


2.6 

— 

— 

— 

NE 

4 

2 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

9 

Temp. = 12.2 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 

Temp, = 11.2 im Fluss. 

- 4*4 

— 

— 

— 

ENE 

2 

I 

Temp. = 11.5 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

3 

Temp. = 13.2 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. = 12.5 im Fluss. 

- 4.2 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

Temp. = 13.4 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

7 

Temp. = 14.4 im Fluss. 

_ 

_ 

_ 




0 

10 

Temp. == 12.4 im Fluss. 

4.2 

— 

— 

— 

NE 

4 

4 

Temp. = 9.9 im Fluss, v = 5.8. 

— 

— 

— 

— 

NE 

S 

8 

Temp. = 13.4 im Strom. 

_ 

_ 

_ 

___ 

NE 

2 

0 

Temp. = 11.9 im Strom. 

4.2 

— 

— 

— 

NE 

3 

2 

:.;s, Temp. = 12.2 im Strom. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

2 

»», Temp. = 13.8 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

N 

— 

0 

Temp. = 13.4 im Strom. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 

Temp. = T3.1 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

9 

Temp. = 14.7 im See. 

— 



— 

— 

— 

0 

I 

Dunner Schleier, Temp. == 13.7 im Fluss, ©o. 

9*3 



— 

— 

NE 

6 

8 

Temp. = 13.4 im Fluss. 

— 



— 

— 

NE 

8 

9 

Temp. = 14.2 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

Temp. = 13.4 im Fluss. 

1 1.9 



— 

— 

NE 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 

Temp. = 13.7 im See. 









— 

0 

0 

Temp. = 13.0 im See. 

6.6 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

* 

— 

— 

— 

— 

NW 

1 

0 


8.1 






0 

0 

0 

10 

Temp. = 13.4 im See. 

— 

— 

— 

— 

sw 

5 

2 

Hi, Temp. = iS-i im Fluss. 

— 





— 

sw 

I 

I 

Temp. = 14.8 im Fluss. 
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Mnnat 


Lufl- 
druck bei 

Liift- 

Feuchles 

Luftfeuchtigkeit. 


Breite. 

Lange. 

Seehdhe- 





terapera- 

lur. 

Theimo- 




O r 1. 



und Tag 

Stunde 

Normal- 

meter. 

Dampf- 

Relat. 

Satti- 


X. 

E. V. Gr. 



TOOO. 


schwere. 

Cels. 

Cels. 

chuck 

gtings- 











deficit. 




Meter. 





mm. 



mm. 

mm. 

Lager XXXVIII, Schejt- 
ler 














40° 18' 

88=15' 

829 

— 

April 28 

7a 

693.0 

13.9 

5.0 

2.7 

23 

9.2 



» 


— 

» 

28 

ip 

692 0 

18.6 

6.9 

2.5 

IS 

13-6 

)> 

» 

» 

» 

— 


28 

9 P 

692.0 

7-9 

4.3 

4-5 

56 

3-5 

» 

» 

» 


— 

» 

29 

7 a 

692.8 

II.3 

3.8 

2.8 

28 

7-3 

Das Dorf Tschivilik . . 

40 22 

88 16 

829 

— 


29 

I P 

692.9 

21. 1 

7-9 

2.4 

■12 

16.5 

Lager XXXIX, Kadike 

40 26 

88 17 

829 

— 


29 

9 P 

692.8 

7.6 

3-6 

4.2 

S 3 

3-7 

^> 

» 

» 

» 

— 

» 

30 

7 a 

694.3 

II. 2 

2.0 

1.4 

14 

8.6 

» 

» 


» 

— 


30 

Ip 

693-4 

23.2 

9.1 

2.6 

12 

18.7 

» 


» 


— 


30 

9 P 

691.4 

II.6 

10.3 

8.6 

84 

1.6 


» 

» 


— 

Mai 

I 

7 a 

692.2 

15.6 

6.0 

2.9 

22 

10.4 

Anfang des Jatim-tarim 

40 25 

88 9 

830 

— 


I 

IP 

690.1 

26.1 

11.6 

4.0 

15 

22.1 

Lager XL, Sekotma . . 

40 26 

88 5 

830 

— 


I 

9 P 

687.7 

10.7 

6.1 

5-0 

52 

4-7 

» . . 



» 

— 


2 

7 a 

688.S 

20.7 

7.6 

2.3 

12 

I6.I 

Halbwegs 

Lager XLI, Modschu- 

— 

— 

830 

— 


2 

Ip 

686.7 

27.1 

13.1 

5-3 

20 

21.6 

kotan 

40 32 

87 58 

830 

— 

» 

2 

9 P 

684.9 

14*7 

8.8 

5-9 

47 

6.7 



» 

» 

— 

» 

3 

7a 

686.9 

18.6 

8.8 

4-3 

27 

1 1.8 

Halbwegs 

Lager XLII, Gegend von 



833 

— 


3 

Ip 

684.9 

28.7 

14.6 

6.4 

22 

23.2 

Dural 

40 40 

87 42 

837 

— 

» 

3 

9 P 

684.3 

19.4 

9.8 

5.0 

29 

12.0 

» 


» ! 

» 

— 


4 

7a 

688.0 

19.0 

9-3 

4.6 

28 

1 1.9 

Halbwegs 

— 

— 

838 

— 


4 

ip 

687.5 

26.8 

12.9 

S'® 

20 

21.3 

Lager XLIII, Tikenlik . 

40 41 

87 39 

840 

— 


4 

9 P 

686.0 

16.3 

7-4 

3-9 

28 

10.0 

•» 




— 


s 

9a 

687.0 

23.8 

10.2 

3-5 

16 

18.6 


» 



— 


s 

I P 

684.3 

29.4 

12.8 

4.1 

13 

26.7 

» 




— 


s 

9 P 

684.5 

18.7 

10.7 

6.2 

38 

lO.l 

» 




— 


6 

7 a 

685.4 

21.8 

9-9 

4.1 

21 

15.6 

Bobo-okura-kadaghan . 
Lager XLIV, Boban- 

40 38 

87 32 

844 

— 


6 

Ip 

684.4 

30.S 

13-4 

4-3 

13 

28.5 

uktusi 

40 37 

87 23 

8 S 7 

— 


6 

9 P 

681.8 

15.8 

8.4 

5-1 

38 

8.4 

Halbwegs 


» 

» 

— 


7 

7 a 

683.3 

24.7 

II. I 

4.2 

18 

19.2 

— 

— 

860 

— 


7 

Ip 

681.4 

33-1 

14-3 

4-3 

II 

33-7 

Lager XLV 

40 4.0 

87 70 

865 

— 


7 

9 P 

680.8 

18.7 

7-7 

3 -® 

20 

13-0 

» . . * . 

Nahe Jangi-k 5 l . . . . 

» 

40 50 

86 S 2 

» 

870 

I 


8 

8 

7 a 
Ip 

682.8 

682.9 

i8,i 

18.9 

lO.l 

II.o 

5.8 

6.4 

37 

39 

9.8 

•1O.0 

Winterquartir amjangi- 

j 40 52 

86 51 



f » 

81 


k 5 l 

881 

— 

1 bis 

19I 

19 

siehe unteii. 

— 

— 

— 

— 

Lager I 

40 47 

86 59 

878 

— 

Mai 

9 P 

693.2 

16.5 

lO.o 

6.1 

43 

8.0 





— 


20 

7 a 

692.4 

20.4 

14.5 

9-5 

53 

8.S 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 

Temperatur 
des Ober- 








0 — 10 und 

flachen- 








Bemerkungen. 

Min. 

Max. 

Schwarz- 

Blank- 



Nieder- 

Wassers 

Cels. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

Starke. 

.schlag. 

im Tarim 
Cels. 


II.o 




NE 

8 

10 

13-3 

i.-, V= 7.5. 

— 

— 

— 

— 

NE 

8 

10 

14.2 

: ’ 3 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

13-0 


6.4 

— 

— 

— 

NE 

4 

0 

12.2 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 

14.S 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

— 

Temp. = 12.9 im See. 

4.2 

— 

— 

— 

E 

3 

0 

— 

Temp. = 12.6 im See. 

— 

— 

— 

-- 

E 

I 

0 

— 

Temp. = 15.2 im See. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

s"0 

— 

Temp. = 13.9 im See, feuchter Nebel. 

6.4 

— 

— 

— 

ENE 

2 

I 

— 

Temp. = 14.1 im See. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

0 

15.1 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

14.9 


3-0 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 

15-3 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

16.9 












0 

0 

16,1 


6.1 

— 

— 

— 

E 

3 

0 

16.0 

V = 4.47. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

3 

7 

17.0 

00® 

— 









0 

10 

I6.I 



— 

— 

— 

SE 

4 

I 

16.0 

t; = 6.0. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

n 

0 

n 

174 

24.8 im Kok-ala. 

— 

— 



— 

E 

4 

0 

— 


— 

— 

— 

— 

ENE 

3 

0 

— 


— 







NE 

u 

3 

10 

— 


— 

— 

— 

— 

NE 

6 

0 

' — 

Temp. = 20.9 im See. 

— 







NE 

2 

2 

16.8 


10.3 

— 

— 

— 

ENE 

5 

3 

16.4 

V = 8.2. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

5 

0 

17-7 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

16.8 


13.2 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

16.7 


— 

— 

— 

— 

SE 

4 

8 

I8.I 




62.2 

54.5 

NE 

2 

10 

I8.S 


7-1 

— 

— 

— 

SW 

2 

0 

21.0 

•Hi 



, O r t. ! 

i 


Seehohe 

Monat 

und Tag. 

1900. 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

lur. 

Cels 

Feu elites 
Thermo- 
meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

ureuc. 

X. 

E. V. Gr. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relal. 

satii- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter 

n . 

Auf dem Flusse Tarim 


___ 

878 



Mai 

20 

ip 

690.2 

26.4 

13.8 

6.0 

23 

19.9 

Lager II 

40 ’ 44 ' 

87° 2' 

877 

— 


20 

9 P 

687.3 

19.9 

12.0 

6.8 

39 

10.7 

. 



» 

— 


21 

7a 

685.8 

21.2 

13-5 

8.0 

42 

II.o 

1 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

876 

— 


21 

Ip 

683.S 

22.9 

15-S 

9-7 

46 

1 1-3 

Lager III 

40 44 

87 4 

875 

— 

» 

21 

9 P 

681.6 

21.9 

15-5 

lO.l 

51 

9.6 

1 » 

» 



— 


22 

7a 

681.9 

20.5 

14-9 

9-8 

54 

8.3 

i Auf dem Flusse . . • ! 

— 

— 

871 

— 


22 

Ip 

680.2 

31-0 

13-S 

3-9 

II 

29-9 

Lager IV 

40 41 

87 10 

868 

— 


22 

9 P 

680.6 

20.9 

13-0 

7-3 

39 

11-3 

I s 




— 


23 

7 a 

680.6 

25.2 

14.2 

6.8 

28 

17-3 

‘ Auf dem Flusse . • . 

— 

— 

862 

— 


23 

Ip 

680.6 

30.9 

16.9 

8.0 

24 

25.6 

i Lager V, Bobane-uktusu 

40 37 

87 23 

857 

— 


23 

9 P 

679.9 

20.0 

15-6 

II. I 

63 

6.5 

» 


» 


— 


24 

7a 

680.S 

25.1 

17.2 

10.7 

45 

13-2 

Auf dem Flusse. . . • 

— 

— 

853 

— 


24 

Ip 

679.0 

33-2 

13-0 

2.2 

6 

36.0 

i Lager VI, Jakenlik . . 

40 36 

87 38 

852 

— 


24 

9 P 

678.9 

22.0 

17.1 

12.2 

61 

7-7 

1 » 


» 

» 

— 


25 

7a 

677.7 

20.1 

142 

9-3 

53 

8.4 

» . . 



» 

— 


25 

ip 

676.9 

35-0 

22.5 

14-5 

34 

27.7 

» . • 

» 


» 

— 


25 

9 P 

681.9 

20.2 

8.3 

3-1 

17 

14-7 

» . • 




— 


26 

7a 

690.2 

14-7 

5.6 

2.8 

22 

9-7 

» . . 


» 


— 


26 

Ip 

689.0 

27-5 

14.8 

6.9 

25 

20.7 

» . • 




— 

» 

26 

9 P 

689.1 

14-5 

1 1.9 

9.1 

73 

3-4 

» . • 


» 

» 

— 


27 

7a 

692.6 

I 1.2 

7-8 

6.2 

62 

3-8 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

850 

— 


27 

IP 

691-5 

24.2 

12.8 

5-9 

26 

16.8 

Lager VII 

40 30 

87 41 

852 

— 


27 

9 P 

692.0 

15.0 

10.9 

7-7 

61 

5-1 

» 

1 

» 

» 

‘ — 


28 

7 a 

693.4 

19.2 

10.8 

4-5 

27 

12.2 

Auf dem Flusse . . . 

— 1 

— 

849 

— 


28 

IP 

692.6 

30-9 

15.0 

5-5 

16 

28.1 

Lager VIII 

40 27 

87 50 

846 

— 


28 

9 P 

691.3 

15.4 

n.o 

7-5 

57 

5-6 

» 


» 

» 

— 


29 

7 a 

691.8 

I8.S 

12.9 

8.4 

53 

7-6 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

844 

— 


29 

Ip 

689.8 

30.4 

14-9 

5.6 

17 

27.0 

Lager IX, Kona Dagilek 

40 26 

88 I 

843 

— 


29 

9 P 

690.2 

23.2 

12.0 

5-3 

25 

16.0 

» 



» 

— 


30 

7 a 

689.7 

29.8 

1 4-5 

5-3 

17 

26.2 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

841 

— 

» 

30 

Ip 

687.8 

35-0 

18.9 

9.1 

22 

33 -' 

Lager X, Satovaldi-kSl 

40 18 

88 S 

840 

— 


30 

9 P 

687.0 

22.5 

17.2 

12.0 

59 

84 




» 

— 


31 

7 a 

687.8 

22.9 

17-3 

12.0 

57 

9-0 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

840 

— 


31 

Ip 

685.7 

32.1 

19.8 

1 1-3 

32 

24.6 

Lager XI 

40 12 

88 8 

840 

— 


31 

9 P 

684.2 

24-7 

19.9 

14-9 

64 

8-5 

» 



» 

— 

Juni 

I 

7 a 

684.4 

29.0 

17.2 

9.2 

31 

20.9 

Auf dem Flusse . . . 

— 

— 

837 

— • 


I 

IP 

682.8 

34-8 

17.9 

7-7 

18 

34-1 

Lager YII 

40 8 

88 15 

834 

— 


1 

9 P 

682.4 

18.9 

II -5 

6.8 

41 

9-6 

» 

» 



— 


2 

7 a 

684-2 

22.S 

13-9 

8.0 

39 

1 2.5 

» 




— 

» 

2 

IP 

683.8 

37-0 

18.9 

8.3 

18 

38.8 


i6i 


T emperaturextrem e. 

Aklinomeler. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Temperatur 
des Ober- 
flachen- 
Wassers 
im Tarim. 
Cels. 

i 

Bemerkungen. 

i 

Min. 

Cels 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 





— 


sw 

2 

0 

19.9 

1 

— 

28.1 

62.2 

S 7 -S 

sw 

2 

0 

21.0 

i::i 1 

S-i 

— 

— 

— 

sw 

2 

s 

— 


— 

— 

— 

— 

sw 

2 

5 

— 


— 

30-9 

60.0 

32.6 

w 

2 

0 

19.7 


II.9 

— 

— 

— 

SE 

I 

s 

19.1 

1 1. 15 a NW Buran. 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

10 

20.0 


— 

32.9 

59.6 

SI.O 

s 

I 

0 

19.7 


14.0 

— 

— 

— 

s 

I 

8 

— 


— 

— 

— 

— 

SE 

2 

2 

21.0 


— 

33-4 

80.5 

59-6 

E 

2 

0 

21.S 


12. 1 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

20.1 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

3 

22.0 

Wolkchen. 

— 

34-1 

80.1 

73-5 

E 

2 

10 

— 

Temp. = 245 im See. 

15.0 

— 

— 

— 

E 

2 

3 

— 

Temp. = 24.0 im See, Still bis 0.30 p. 

— 

— 

— 

— 

SSW 

2 

8 



2 p N 2, 4.30 p N 30“ E 3, 5 p NE 8 »schwarzer 

— 

4O.O 

81.0 

75-0 

NE 

8 

10 

— 

Buran». 

11,8 

— 

— 

— 

NE 

8 

10 

18.2 

mf 

— 

— 

— 

— 

NE 

S 

S 

19.2 

i.::» 

— 

29.7 

53-7 

43-7 

NE 

2 

0 

18.7 



— 

— 

— 

NE 

2 

TO 

17-5 

:;•«» 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

0 

19.2 

: :I 

— 

28.9 

65.8 

59.0 

E 

2 

0 

20.0 


6.4 

— 

— 

— 

E 

3 

0 

18.4 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

20.6 


— 

31-4 

68.9 

62.0 

NW 

I 

5 

21.5 


8.7 

— 

— 

— 

SW 

2 

6 

19.9 

:I.I 

— 

— 

— 

— 

w 

2 

3 i 

22.1 

ilK 

— 

32.6 

64.0 

58.0 

SE 

2 

S 

21.0 


14.7 

— 

— 

— 

NW 

2 

2 

21.0 

IIH 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

4 

22.1 


— 

37-0 

66.9 

58.5 

W 

2 

5 

22.5 


16.2 

— 

— 

— 

E 

2 

0 

20.5 

sIU 

— 

— 

— 

— 

SE 

2 

0 

22.0 


— 

39-9 

71.4 

66.1 

E 

2 

0 

23.5 


IS.0 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

21.6 

:::: 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

0 

23*4 


— 

39*5 

73-5 

68.6 

— 

— 

0 

23.8 


13-3 

— 

— 

— 

NE 

5 

0 

22.5 

9 a 2/ = 6.5. 

— 

— 

— 

— 

E 

4 

0 

22.2 



H^dtn^ Journey in Central Asia. V. /. 


21 
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Temperaturextreme. 

Aktinomeler. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Temperatur 
des Ober- 
flachen- 
Wassers 
im Tarim. 
Cels. 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

Bemerkungen. 



38.0 

67.8 

61.9 

NE 

2 

4 

22.0 

Wolkchen. 

17.1 

— 

— 

— 

NE 

2 

s 

22.3 

D:o , 9 a z/ = 9.6. 

— 

— 

— 

— 

NE 

6 

10 

22.2 

i'l: 

— 

36.5 

58.S 

S0.1 

NE 

2 

0 

22.0 


20.9 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 

21.4 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

s 

21.8 

s* s 

— 

40.3 

63.1 

SS -9 

SW 

I 

0 

22.6 


14-3 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

21.6 

s": 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 

22.6 


— 

36.8 

70.4 

65.2 

NE 

I 

2 

22.0 


14.S 

— 

— 

— 

E 

2 

0 

22.5 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

2 

21.0 


— 

40.3 

74-4 

70.S 

NE 

3 

0 

22.0 


17-5 

— 

— 

— 

NE 

8 

0 

23 -S 

s-::®, »Sarik-buran». 

— 

— 

— 

— 

NE 

S 

0 

24.9 

i:.. , D:o d:o. 

— 

36-4 

64.6 

S 7.8 

NE 

4 

0 

23.8 

S p z; = 4.83. 

21.3 

— 

— 

— 

ENE 

10 

0 

22.7 

7/ == 10.8. 

— 

— 

— 

. 

ENE 

10 

0 

22.5 

«:•», V = 11.55. 

— 

33-9 

49-3 

40.4 

NE 

10 

0 

21.9 

i:!»= 

20.7 

— 

— 

— 

ENE 

10 

0 

20.3 


— 

— 

— 

— 

ENE 

10 

0 

20.1 

V == II.O. 

— 

32.9 

36.0 

33*1 

ENE 

s 

2 

19.5 

Leichte Wolkchen. 

19.2 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 

19.0 

....2 

— 

— 

— 

— 

SE 

2 

10 

19.9 

KII 

— 

38.4 

76.6 

68.1 

— 

0 

0 

20.4 


19.5 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

20.3 

i.Ii 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

21.0 


— 

39-9 

62.5 

S 5.6 

NE 

1 

0 

21.4 

i’ii 

20.3 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 

21.0 


— 

— 


— 

SW 

I 

10 

21.8 

i-n® 

— 

35-7 

61,6 

54.8 

NW 

I 

0 

21.7 

I2p NE8 mit Flugsand. 

19.7 

— 

— 

— 

NE 

6 

0 

20.7 

•".I 

— 

— 

— 

— 

NE 

8 

10 

20.8 

;.::2 

— 

30.2 

296 

29.2 

NE 

4 

10 

20.4 

i-ii, Leichte Wolkchen. 

17-7 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

19.6 

■i::® 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

20.0 

i::® 

— 

26.9 

37-5 

32.9 

NE 

4 

10 

19.0 

.,..2 

CO 

l-l 

l-( 

— 

— 

— 

NE 

6 

10 

17.2 

«.:® 

1 — 

— 

— 

— 

NE 

4 

10 

18.7 

.»:® 
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0 r t. 

' Breite 

N. 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag 

1900. 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit 

Dampf- 

druck. 

mm 

Relat 

Satti- 

gungs- 

deficit, 

mm. 

Meter. 


Lager XVIII, Tschlge- 

, 

i 

i 












lik-uj 

39’ 32'j 88 23' 

819 

— 

Juni 

15 

9P 

687.9 

17.1 

II.2 

7.2 

49 

7-S 



i> 


— 

» 

16 

7 a 

689.1 

17.8 

10.9 

6.6 

43 

8.7 

» 

1 


» 

— 


16 

Ip 

687.3 

28.0 

16.5 

8.8 

31 

19.6 

» 

1 

» 

2> 

— 


16 

9P 

687.9 

18.6 

12.5 

7-9 

49 

8.2 

» 

' » 

j> 

» 

— 


17 

7 a 

690.4 

20.9 

130 

7-3 

39 

1 1-3 

» 

; 

» 

» 

— 


17 

Ip 

690.0 

29.2 

17.8 

lO.i 

33 

20.4 

» 


» 




17 

9P 

689.9 

19.0 

14.0 

9-S 

58 

7.0 

y> 

» 

» 

» 

— 

» 

18 

7 a 

690.5 

20.9 

I 4 -S 

9-3 

SO 

9-3 




» 

— 


18 

Ip 

689.1 

31-5 

17.2 

8.1 

23 

26.6 

1 >> 



» 

— 


18 

9P 

687.9 

19.7 

13-2 

8.1 

47 

9.2 

1 » 


» 

» 

— 


19 

7 a 

688.6 

239 

14.0 

6.9 

31 

IS-3 

1 » 



» 

— 


19 

Ip 

686.4 

24.1 

IS-3 

8.6 

38 

13-9 

iTokus-attam 

39 29 

CO 

00 

to 

819 

— 

» 

19 

9P 

687.5 

21.4 

17.0 

I 2 .I 

63 

7.0 

1 


» 

» 

— 


20 

7 a 

687.9 

15*3 

14-3 

II-S 

88 

1.6 

HalbwegSjTschertschen- 














darja 

39 28 

88 31 

819 

— 


20 

Ip 

687.4 

33-9 

18.6 

8.S 

21 

31.2 

Badschit-tschantschdi . 

39 28 

88 44 

818 

— 


20 

9P 

686.2 

21.8 

I4.1 

8.4 

43 

11,2 

i * 

» 

» 

» 

— 


21 

7 a 

686.2 

25.6 

14.4 

6.8 

28 

17.9 

1 Tujdale 

39 29 

88 S4 

817 

— 


21 

Ip 

685.0 

34-8 

I7.1 

6.7 

16 

35-0 

jjurt-tschapghan .... 

39 30 

88 56 

817 

136 


21 

9P 

684.0 

24.2 

I6.1 

9.6 

42 

I 3 -I 

1 * . . . . 

» 





22 

7 a 

684.5 

23-3 

13-0 

6.6 

31 

14.9 

» .... 

» 




» 

22 

IP 

684.8 

36.2 

18.0 

7.2 

16 

38.0 

» .... 


J> 

» 

» 


22 

9P 

682.0 

30.2 

17.0 

8.1 

25 

24.2 

» .... 




1 


23 

7 a 

684*2 

24 -S 

18.0 

12.3 

53 

10.8 

» .... 

» 

» 



» 

23 

ip 

683.3 

38.7 

20.8 

10.3 

20 

41.4 

» .... 




» 


23 

9P 

683.4 

27.5 

16.9 

9.6 

35 

18.0 

» .... 



» 



24 

7 a 

683.1 

21.0 

15-3 

10.3 

55 

8.4 

» .... 




» 


24 

IP 

683.6 

31.2 

18.1 

9.6 

28 

24.6 

» .... 


» 



» 

24 

9P 

683.4 

17.0 

15.2 

1 1.9 

81 

2.7 

» .... 



» 



25 

7 a 

683.3 

23 -S 

15.0 

8.8 

40 

13-0 

» .... 

» 


* 


» 

25 

IP 

681.0 

42.0 

23-9 

13-3 

22 

48.3 

» .... 



» 



25 

9P 

68 O 5 

22.9 

19.0 

14-3 

68 

6.7 

» .... 




» 


26 

7a 

682.8 

23.8 

16.9 

10.9 

49 

11.3 

» .... 





» 

26 

ip 

680.9 

35-4 

21.9 

13-0 

30 

30.2 

» .... 





» 

26 

9P 

682.5 

28.5 

17-3 

9.6 

33 

19.7 

» .... 




» 


27 

7 a 

685.0 

I9-I 

18.1 

14.7 

89 

1-9 

» .... 

» 


» 



27 

Ip 

683.1 

39-0 

21.4 

II.O 

21 

41.5 

» .... 


» 




27 

9P 

684.0 

27.2 

17.9 

II. I 

41 

16.0 

1 ^ .... 






28 

7 a 

688.6 

24.9 

17.9 

II .7 

50 

1 1.9 


Temperaturextreme. 

Aklino meter. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Temperatur 
des Ober- 
flachen- 
Wassers 
im Tarim. 
Cels. 

Bemerk ungen. 

Min 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 


24-3 

46-5 

39 -S 

NE 

2 

0 

18.S 

Klare Luft. 

9-3 

— 

— 

— 

NE 

5 

10 

19.2 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

19.4 

. ..0 

— 

28.9 

60.0 

51.0 

NNE 

2 

8 

19.0 


12.3 

— 



— 

NE 

I 

9 

18.8 


— 

— 

— 

— 

NE 

s 

10 

20.1 


— 

30.S 

70.6 

S9.8 

NE 

2 

9 

19.S 


II.6 

— 

— 

— 

NE 

2 

S 

19-3 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

8 

20.6 

Leichte Wolken. 

— 

36.4 

78.6 

73-1 

E 

I 

0 

20.1 


II.8 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

20.3 


— 

— 

— 

— 

SSE 

I 

I 

21.6 


— 

29.5 

80.2 

71-3 

NW 

I 

8 

22.3 


14-3 

— 

— 

— 

NE 

I 

2 

— 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

2 

21.6 


— 

33-9 

42.0 

38.0 

NE 

2 

3 

25.2 


IO.S 

— 

— " 

— 

NE 

I 

5 

22.6 

9 a = 10.7. 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

2 

19.9 


— 

37-0 

66.5 

59.2 

NE 

I 

0 

23.0 


14.0 

— 

— 

— 

E 

4 

7 

24.5 

Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 

22.0 


— 

36.3 

60.1 

54.0 

NE 

I 

S 

23.0 

00 

14.6 

— 

— 

— 

NE 

4 

9 

22.5 

00 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 

25.5 

00, 3 p V = 1 1 .0. 

— 

40.0 

42.9 

42.1 

SW 

4 

10 

23.0 

00 

19.9 

— 

— 

— 

wsw 

S 

10 

21.0 


— 

— 

— 

— 

w 

3 

10 

22.4 


— 

32.3 

36.8 

35-0 

NW 

2 

S 

20.6 


14*7 

— 

— 

— 

ssw 

2 

10 

21.3 

00 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

2 

23.7 


— 

42.0 

81.6 

65.0 

NNE 

I 

0 

20.4 


16.0 

— 

— 

— 

E 

I 

8 

21.2 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

8 

23.9 

Wolkchen. 

— 

38.9 

66.1 

54.0 

NNE 

2 

10 

22.6 


— 

— 

— 

— 

N 

1 

7 

21.4 


— 

— 

— 

— 

SW 

2 

8 

22.5 

00, 7p v = 11.38. 

— 

43-1 

81.0 

71-3 

WSW 

8 

10 

22.0 

00 

21.2 

— 

— 

. — 

W 

I 

4 

23.6 

00 


i66 


1 


Lange. 

E. V Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag 

1900. 

3tunde 

Luft- 
flruck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter 

Cels 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t 

Breile. 

N. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 


Meter, i 

I 


Jurt-tschapghan .... 

» .... 

39 ’ 30 ' 

88 ’ 56 ' 

817 

136 

Juni 

28 

Ip 

687.4 

30.1 

20.9 

13.8 

43 

18.3 



» 


» 

28 

9 P 

687.4 

27.9 

19.9 

13-3 

47 

15.0 

» .... 

» 


» 

» 

» 

29 

7a 

688.6 

25.9 

21.2 

16.2 

65 

8.9 

» .... 

5> 





29 

IP 

687.7 

29-9 

19.9 

12.3 

39 

19-4 

» .... 


» 



5> 

29 

9 P 

686.0 

27.2 

18.4 

11.4 

42 

15-7 

» .... 

» 





30 

7 a 

686.6 

25.4 

17.8 

11.6 

48 

12.7 

» .... 


» 

» 

» 


30 

I P 

685.9 

34-8 

18.1 

7-9 

19 

33-9 

Kum-tschapghan . . • 

39 30 

89 4 

817 

» 


30 

9 P 

685.2 

21.2 

18.S 

14-3 

76 

4.6 

Alter Seeboden . . . 

— 

— 

810 

I 

Juli 

I 

7 a 

685.7 

27.7 

14.2 

5-9 

21 

22.0 

Lager I, Dunglik . . • 

39 18 

89 29 

882 

2 


I 

Ip 

680.8 

39-9 

18.2 

6.6 

12 

48.6 

» ... 



» 

» 


I 

9 P 

682.3 

27-5 

12.8 

4-9 

18 

22.7 

2V3 St. Weg von Dung- 














lik 

39 16 

89 37 

1,074 

I 


2 

7 a 

673.1 

33-1 

14-3 

3-9 

10 

34-1 

Halbwegs 

— 

— 

I.SS 7 

I 

)> 

2 

Ip 

630.7 

34-1 

IS-S 

5 -s 

14 

34-7 

Lager II, Tatlik-bulak 

39 9 

89 55 

i, 9 S 3 

5 


2 

9 P 

603 .O 

20.8 

8.9 

4.1 

22 

14.4 

» 


» 


» 


3 

7 a 

601.9 

23.8 

9.6 

3-7 

16 

18.5 

» 

» 





3 

Ip 

599-8 

31-1 

I 2 .I 

3-6 

II 

30.4 





: s > 


3 

9P 

600.8 

21.4 

8.5 

3-5 

18 

15.6 

» 




» 


4 

7a 

601.2 

24-3 

9-7 

3-6 

16 

19.2 

Halbwegs 

— 

— 

2,326 

I 

» 

4 

Ip 

576.1 

27.9 

14.0 

3-6 

23 

21.6 

Lager III, Basch-kurghan 

39 4 

90 10 

2,629 

5 


4 

9P 

553.4 

12.1 

3-8 

3-1 

30 

7-5 

» 






5 

7 a 

554-2 

17-S 

6.6 

3-S 

24 

li-S 







5 

Ip 

553-0 

25.3 

9-5 

3-5 

14 

20.7 




» 

» 


5 

9P 

554.0 

18.9 

6.9 

3-3 

20 

13-1 




» 

» 


6 

7 a 

553-9 

17-7 

7-1 

3-9 

26 

II -3 

Lager IV, Basch-jol . . 

38 59 

90 7 

2,936 

6 


6 

Ip 

531-8 

23.1 

8.2 

3-2 

15 

18.0 

» . . 




» 


6 

9P 

532.0 

I 2 .I 

3-2 

2.8 

27 

7-8 

» . . 

» 


» 



7 

7 a 

532.4 

15.8 

6.2 

3-9 

29 

9-6 

» . . 





» 

7 

Ip 

530.8 

22.9 

8.4 

3-S 

17 

17-5 

» . . 




» 


7 

9P 

531.9 

16.5 

4.8 

2.6 

18 

II-5 

» . . 

» 





8 

6 a 

532.6 

14.6 

6.4 

4-4 

36 

8.1 

Pass des Astin-tagh . . 

— 

— 

3.588 

I 


8 

II a 

494.2 

15.6 

6.1 

3-7 

28 

9-6 

Der Gebirgsfuss . . . 

38 so 

90 10 

3,413 

I 


8 

Ip 

504.6 

14.8 

6.6 

4-S 

36 

8.1 

Unterster Tell des Lan- 














genthals • . 

38 42 

90 6 

3,025 

I 


8 

4P 

528.2 

1I.3 

— 

— 

— 

— 

Lager V, Wustenei . . 

38 36 

90 s 

3,081 

2 

» 

8 

9P 

525.2 

6.9 

5-3 

6.0 

80 

I-S 

» . . 


» 

» 


» 

9 

7 a 

524-3 

10.5 

5-9 

5-4 

56 

4-2 

Der Gebirgsfuss . . . 

38 21 

90 4 

3,059 

I 


9 

I P 

526.0 

21.0 

8.9 

4-5 

24 

14.2 


167 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind 

Bewdlkung 

Temperatur 
des Ober- 


Min 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 

0 10 und 

Nieder- 
schlag. 

flacben- 
Wassers 
im Tarim. 
Cels. 

Bemerkungen. 




— 

— 

NE 

I 

10 

25.1 


— 

— 

47-9 

43-0 

NE 

I 

0 

23-S 


I5-S 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

24-S 

00 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

4 

26.3 

Weisse Wolkchen. 

— 

— 

71-4 

57-3 

NE 

I 

0 

22.9 


17-4 

— 

— 

— 

NNE 

3 

4 

24.0 

Weisse Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

NE 

2 

2 

25.1 

D:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

I 

0 

— 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

I 

— 


— 

— 

— 

— 

NW 

4 

I 

— 


— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

0 

— 






— 



SE 

2 

0 




— 

— 

— 

— 

ENE 

3 

I 

— 


-- 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

— 

Temp. = 12.8 in Bach. 

16.3 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

— 

Temp. = 1 1.9 in Bach. 

— 

— 

— 

— 

SW 

4 

I 

— 

Stosswinde. Leichte Wolkchen. 

— 

36 0 

68.1 

62.0 

— 

0 

0 

— 

Temp. = 12.5 in Bach, lo.o in der Quelle. 

16.4 

— 

— 

— 

SE 

3 

7 

— 

Stosswinde, diinner Wolkenschleier. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

4 

— 


— 

— 

1 

— 

SE 

I 

I 

— 

Temp. = 7.1 in Bach. 

O.I 

— 

— 

— 

SSE 

I 

0 

— 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

I 

— 

Stosswinde, auch aus anderen Richtungen. 

— 

27.1 

60.25 

43-1 

E 

2 

2 

— 

Temp. = 7.3 in Bach. 

2.3 

— 

— 

— 

— 

0 

I 

— 


— 

— 

i 

— 

NE 

3 

2 

— 

Weisse Wolkchen. Ungleichmassiger Wind, 
T. = 5.8 in der Quelle. 



24.8 

54-4 

39-5 

SW 

2 

0 



V = 4.65. Wind thalabwarts wahrend der 

S.2 

— 



SW 

I 

I 

— 

Nacht. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

2 


Wind thalaufwarts wahrend des Tages. 3.30 p 

V = 3.6. 

— 

25.9 

69.0 

51-4 

SW 

I 

10 

— 

Diinner Wolkenschleier. 

9*9 

— 

— 

— 

SW 

I 1 

s 10 

— 


— 

— 

— 

— 

w 

I * 

10 

— 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

10 

— 


— 

— 

— 

— 

w 

4 

10 

— 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

2 

— 


0.7 

— 

— 

— 

N 

2 

0 

— 

12 a ^®SW 10, :;:s, dauerte i Stunde, zeitw. @ 

— 

— 

— 

— 

S60W 

6 

9 

— 









Monat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

Feuchles 

Luftfeuchtigkeit. 


Breite. 

Lange. 

Seehdhe. 


0® und 
Normal- 

tempera- 

tur. 

Thermo- 




0 r t. 


1 

und Tag. 

Stunde. 

meter. 

Dampf- 

Relat. 

Satti- 


X. 

E. V. Gr. 



1900. 


schwere. 

Cels. 

Cels. 

druck. 

gungs- 









deficit. 




Meter. 

n . 



mill. 



mm. 

mm. 

Sekundarer Pass . . . 

■ 



3,123 

I 

Juli 9 

1.30 p 

522.0 

21.S 

8.4 

3-8 

20 

iS-s 

Pass der Akatokette . . 



— 

3,208 

I 

» 9 

2.30 p 

516.8 

16.5 

7-1 

4-4 

31 

9-7 

Lager VI, K5l .... 

38° 20' 

90’ II' 

3,004 

2 

s 9 

9 P 

529.9 

12.3 

7-7 

6.3 

58 

4 -S 

* 




» 

» 10 

7 a 

528.9 

14.7 

6.6 

4.6 

37 

8.0 

Tiimpel nahe Lager VII 

— 

— 

2,992 

I 

» 10 

I P 

S 30 .I 

24.4 

9.9 

4.0 

18 

18.9 

Lager VII, Temirlik . . 

38 11 

90 19 

2,961 

— 

» 10 

9 P 

529.8 

17-5 

7.6 

4-5 

30 

10.5 

» . . 

» 

» 

» 

— 

» II 

7 a 

529.4 

15.1 

8.4 

5-8 

45 

7-1 

» . . 



» 

— 

» II 

Ip 

528.1 

21.4 

II. I 

6.4 

34 

12.7 

» . . 

» 

» 

» 

— 

» II 

9 P 

528.3 

14-3 

7-4 

5-4 

44 

6.9 

» . . 

» 

» 


— 

» 12 

7 a 

527.9 

14-5 

8.0 

5-8 

47 

6.6 

Halbwegs 

Lager VIII, Tschigelik, 

— 

— 

2,992 

I 

» 12 

I P 

529.9 

22.9 

10.8 

S -5 

26 

I 5 -S 

Dunda-namuk . . . 

38 2 

90 41 

2,977 

2 

» 12 

9 P 

532.0 

18.3 

8.9 

5-4 

34 

10.4 

» 

— 

— 

» 


» 13 

7 a 

531-0 

I 3 -* 

6.4 

4.9 

43 

6.4 

Halbwegs 

— 

— 

3,278 

I 

* 13 

I P 

512.9 

21.0 

10.3 

5*9 

32 

12.8 

Lager IX, Mandarlik . 

37 47 

90 47 

3,437 

— 

f » 13 

1 

lAug. 3 

9p1 

7 a| 

siehe unten. 

— 

— 

— 

— 

Kar-jakkak 

37 37 

90 43 

3,984 

6 

Juli 20 

5 P 

464.0 

— 

— 

— 

— 

— 

» 

» 




» 20 

9 P 

464.7 

S -7 

2.6 

4.6 

66 

2-3 

» 





» 21 

7 a 

463-7 

1.4 

0.8 

4.6 

90 

0.5 

» 




» 

» 21 

I P 

464-S 

4.2 

2.0 

46 

74 

1.6 

» 

» 




» 21 

9 P 

465.2 

4.1 

0.8 

3-8 

62 

2.3 

» 




» 

» 23 

7 a 

465.1 

0.9 

0.4 

4-0 

81 

0.9 

Der erste sekundarePass 

— 

— 

4,037 

I 

» 22 

10 a 

462.4 

54 

2.4 

4-4 

65 

2.4 

Kara-balik 

37 36 

90 SO 

4,018 

2 

» 22 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

» 



» 

» 

» 22 

I P 

463.0 

3-9 

2.8 

5-2 

85 

0.9 

Kara-tschoka-bel . . . 

37 33 

90 56 ! 

4,04s 

I 

» 22 

— 

462.2 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager XI, Japkaklik-saj 

37 32 

90 56 

3,998 

2 

» 22 

9 P 

466.0 

- 0.2 

- 0.5 

4.2 

93 

0.3 

» 




— 

» 23 

7 a 

466.5 

3-0 

0.2 

3 -S 

62 

2.2 

N. vom Pass 

— 

— 

4,078 

I 

» 23 

ip 

461.6 

' 10.7 

4.9 

4 -S 

47 

S-2 

Der erste steile Pass . 
Der eigentliche Pass des 

— 

— 

4,236 

I 

» 23 

2,30 p 

452.6 

1 1.4 

S-i 

4 -S 

44 

5.6 

Tschimen-tagh . . . 

— 

— 

4,269 

I 

» 23 

4 P 

450.6 

1 1.4 

4.6 

4-3 

42 

5-9 

Lager XII, Kajir . . . 

37 26 

90 SI 

4,185 

2 

» 23 

9 P 

455.1 

4.0 

0.8 

3-9 

63 

2.2 

» 


» 


— 

?> 24 

7 a 

4 SS -4 

4.1 

1. 1 

4.0 

65 

2.1 

Ak-tschoka-aj-tuse (Ara- 












^ tagh) 

Langenthal zwischen 

37 19 

90 42 

4,373 

I 

» 24 

ip 

444.0 

17.9 

9.2 

5-9 

38 

9’5 

Ara-tagh und Kalta- 
alaghan 

— 



4,301 

I 

» 24 

_ 

! 448.1 

14.1 

4.6 

3 -® 

27 

8.9 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

Richtung 

Starke. 









NNW 

4 

7 


— 

— 

— 

— 

NW 

6 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

wsw 

I 

I 


1.4 

— 

— 

— 

w 

1 

0 


— 

— 

— 

— 

NNW 

2 

s 

Temp. = 17.9 in Tumpel. 

— 

— 

— 

— 

sw 

I 

10 


II.2 

— 

— 

— 

sw 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

% 9 

Zeitweise ^ und heftige Windstosse. 10 p ausserst 

— 

— 

66.4 

47.26 

SE 

I 

9 

heftiger W-Sturm mit 

4-5 

— 

— 

— 

W 

3 

2 


— 

— 

— 


W 

4 

8 


— 

— 

— 


E 

I 

8 


5.6 

— 

— 

— 

W 

I 

4 






N 

I 

10 

Temp. = 17.4 im Bach. 

— 


— 

— 

WSW 

2 

S 

7 — /.xop NE 6 

- 0.4 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

t JO 

fast ununterbrochen bis 4 p. 4 — 6 p heiter, 

— 

— 

— 

— 

NNE 

I 

1 

6 — 7p-i., nachher heiter. Temp. = 2.1 in Bach. 

- 2.1 

— 

— 

— 

— 

0 

8 

5 in dem niedrigeren Teil des Thales. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

— 



— 

den ganzen Tag nur mit Ausnahme einer Weile 

— 


— 

— 

ESE 

2 

^ 10 

im Nachmittag, meistens SW-Wind. 

‘ — 






WSW 

2 

9 


~ 4.8 

— 

— 

— 

W 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

SW j 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


— 







W 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

ENE 

2 

0 

Temp. = 3.3 in Bach. 

- S‘i 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Sehr reine und klare Luffc. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 


— - 

_ 




0 

I 

Temp. == 16.1 im Strom. 


Hedin^ Journey in Central Asia. V: /. 


zz 


' 

Tjreite, 

1 

Lange. 

Seehdhe. 

Monat 


Liifl- 
druck liei 

Lllft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

Luflfeuchligkeit. 

' 0 r t. 

N. 

E. V. Gr. 



und Tag 

Tonn. 

Stimde 

Nornial- 

schwere 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Salli- 

gungs- 




Meter. 





inm. 

mm 


deficit. 

nim. 

1 

Sekundarer Pass N. von 
L. XIII 



4,542 

I 

Juli 

24 


435 -« 






Lager XIII 

37 " lo' 

90° 43' 

4,652 

2 


24 

9 P 

4347 

3-4 

2.6 

S 2 

88 

07 

! » 

» 

» 


» 


25 

II a 

43 S-I 

8.8 

2.2 

3 -S 

42 

5.0 

lAvras-davan 

37 9 

90 41 

4,786 

I 


25 

I p 

428.1 

16.S 

78 

' 5-4 

38 

8.7 

Lager XIV, Kartsche- 
gha-bulak 

37 7 

90 41 

4,477 

2 


25 

9 P 

444 .S 

4-9 

1. 1 

3-8 

59 

2.7 

» 

» 


» 

» 

» 

26 

7 a 

445-3 

7*2 

2.7 

4-3 

56 

3-4 

Halbwegs 

— 



4,244 

I 


26 

ip 

457-7 

19.9 

7-7 

3-9 

22 

13.6 

Lager XV, Bulak-baschi 

37 lo 

90 26 

3,922 

2 


26 

9 P 

472.9 

10 7 

2.4 

3-0 

31 

6.7 

» 

» 


» 



27 

7 a 

472.9 

12.7 

4.1 

3-6 

32 

7-5 

Halbwegs 

— 

— 

3,929 

I 

» 

27 

rp 

471.4 

21.3 

10.9 

6.2 

32 

12.9 

Lager XVI, ObererKum-kol 

37 17 

90 10 

3,882 

8 


27 

9 P 

474.9 

9.8 

6.1 

5-9 

64 

3.3 

» 






28 

8 a 

47 5 -5 

9.9 

S -5 

5-4 

59 

38 

> 






28 

ip 

— 

17-7 

9.6 

6.3 

41 

8.9 

» 

» 

» 

» 


» 

28 

9 P 

475.3 

9.6 

6.4 

6.1 

68 

2.9 

» 

1 

» 

» 



» 

29 

7 a 

475.8 

8.3 

5-9 

6.1 

74 

2.1 


» 



» 


29 

Ip 

474-7 

16.8 

7-9 

53 

37 

9.1 


>; 

» 

» 



29 

9 P 

476.0 

8.4 

5.6 

5-9 

71 

2.4 


» 

» 

» 

» 


30 

7 a 

476.7 

6.7 

4-4 

5 s 

74 

1.9 

Halbwegs 

— 

— 

3,970 

I 


30 

I P 

470-9 

16.8 

6.4 

4.1 

29 

10.3 

Lager XVII, FIuss . . 

37 I 

90 I 

4,024 

2 

» 

30 

9 P 

4689 

7.6 

1.5 

3-3 

42 

4.6 

» . . 

» 

» 




31 

7 a 

469-3 

6.8 

2.5 

4.2 

56 

3-3 

Halbwegs 

— 

— 

4,17s 

I 


31 

I P 

459-3 

16.4 

40 

2.1 

IS 

1 1.9 

Lager XVIII 

36 46 

90 6 

4,386 

2 

» 

31 

9 P 

448.3 

6.2 

0.3 

30 

42 

4.1 

» 


» 

» 

» 

Aug. I 

7 a 

448.4 

7-0 

1. 1 

3-3 

44 

4-3 

Erster sekundarer Pass 

36 44 

90 8 

4,472 

I 


I 

II a 

443-0 

15.1 

— 

— 

— 

— 

Zweiter sek. Pass . . . 

36 41 

90 8 

4,751 

I 


I 

1 P 

427.1 

12 7 

6.4 

5-3 

48 

S -7 

Dritter sek. Pass . . . 

36 41 

90 9 

4,778 

I 

» 

I 

I- 4 SP 

425-4 

II. I 

— 


— 

— 

Vierter sek. Pass . . . 

36 40 

90 12 

4,738 

I 


I 

3-15 P 

426.9 

1 1.6 

— 





— 

Saj-Boden 

— 

— 

4,646 

I 


I 

— 

432.0 

12.6 

— 

— 

— 

— 

Lager XIX 

36 37 

90 10 

4,681 

5 


I 

9 P 

429 7 

3-9 

2.4 

5-0 

81 

I.i 

» 


» 




2 

7 a 

429.1 

1.8 

0.7 

4-4 

85 

0.8 

» 


» 




2 

I P 

430.1 

5-9 

3-2 

5-0 

71 

2.0 

» 






2 

9 P 

430 o 

3-3 

1.2 

4-4 

75 

1.5 

» 






3 

7 a 

430.4 

I 4 

“ 1-3 

3-4 

67 

1.7 

Pass in der Parallelkette 

36 33 

90 s 

5,005 

I 


3 

ip 

414-S 

10.8 

1. 1 

1-9 

20 

7.8 

An FIuss, Mitte des 
LSngenthals . . . . 

36 28 

90 2 

4,719 

I 


3 


429.2 

II -5 

4 -S 

4-3 

42 

S -9 

Lager XX 

36 26 

90 1 

4,784 

5 


3 

9 P 

426.8 

5-9 

0.2 

3-1 

44 

3-9 


Temperaturextreme. 

Aktinomeler. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — ro und 

Nieder- 

schlag. 

j 

B e m e r k 11 n g e n 

Min. 

Cels. 

Max 

Cels. 

Schwarz- 

kugel 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richlung. 

Sliirke 

— 

— 

— 

— 

Var. 

I 

0 

Sudliche und nordliche umspringende Winde. 

- 42 

— 

— 

— 

SSW 

I 

2 

Leichte Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

4 






— 



NE 

I 

0 


— 2.0 

— 

— 

— 

SSW 

I 

I 

Wolkchen im S. 

— 

— 

— 

— 

sw 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

0 


0-9 

— 

— 

— 

E 

2 

I 






— 



ENE 

u 

2 

I 

® 4 — S P- 

5-3 

— 

— 

— 

ESE 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

SE 

2 

« 10 

T =15.2 im See. % ap zeit weise niit Abbriichen. 3—7 p. 

— 

— 

49.0 

— 

SE 

I 

10 

Temp. = lo.o im See. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

C 10 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

7 

T. = 21.9 im See. 

— 

— 

S 4-9 

39-1 

SE 

3 

0 


0.9 

— 

— 

— 

E 

I 

I 

=\ N. B. Der See erhoht die Temperatur. 

— 

— 

— 

— 

SE 

I 

8 

12 a. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 


- 1.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

SSW 

I 

0 

Ein Paar kleine weisse Wolkchen. 

— 

— 

— 

— 

SSW 

3 

0 


- 1.7 

— 


— 

E 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

SSE 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

9 


•— 

— 

— 

— 

E 

2 

W 10 

m 7 P— 9 P • - - 

- 1. 1 

— 

— 

— 

W 

I 

0 

1— 1 


— 

— 

48.1 

21.6 

NNE 

C 

3 

10 


- 5.2 

— 

— 

— 

0 

w 

I 

I 

0 

I 

0 

I. 

Vollkommen klar. 

_ 




ESE 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

SSE 

3 

0 
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Lange. 

E. V. Gr, 

Seehdhe. 

Monat 


Liift- 
druck bei 

Lllfl- 

tempera- 

lur. 

Cels. 

Feuclites 

Thermo- 

Luflfeuchtigkeit. 

0 r t. 

N. 



und Tag 

TQOO 

Stuiicle. 

0 uhq 
N ormal- 
schwere 

meter. 

Cels 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 




Meter. 

n . 




mm. 

mm. 


deficit 

mm. 

Lager XX 

36 ’ 26 ' 

90 ’ 1 ' 

4,784 

5 

Aug. 

4 

7 a 

427.0 

5.0 

1 .2 

3-9 

60 

2.7 

» 

;> 


» 



4 

IP 

426.9 

10.7 

2 3 

3-2 

33 

65 

» 

» 

» 


5 > 


4 

9 P 

427.0 

7.8 

1.4 

3-3 

42 

4.6 

» 

» 


» 

» 


5 

7 a 

427.6 

5.8 

1. 1 

3-7 

53 

3-3 

In der Saj-Ecke . . . 

36 26 

89 54 

4,764 

I 

» 

5 

— 

428.6 

— 

— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

— 

— 

4,82s 

I 


5 

I P 

424.9 

13-0 

6.3 

5.2 

46 

6.1 

Lager XXI 

36 21 

89 57 

4,866 

2 


5 

9 P 

424.6 

6.3 

3-6 

S-» 

71 

2.1 

» 


» 

» 



6 

7 a 

424.8 

1.9 

0.3 

4.2 

79 

1. 1 

Pass 

36 IS 

89 58 

5,130 

I 


6 

Ip 

411 s 

8.2 

5.0 

5.6 

68 

2.6 

Lager XXII 

36 15 

89 57 

4,976 

2 


6 

9 P 

420.7 

3-7 

0.8 

4.0 

67 

2.0 



» 

» 

» 

» 


7 

7 a 

420.7 

0.8 

— 1.2 

3-6 

74 

1*3 

Nahe der Mitte des Saj 

— 

— 

4,882 

I 


7 

Ip 

422.6 

14.0 

4-4 

3-6 

30 

8.5 

Hauptfluss 

36 13 

89 50 

4,879 

I 


7 

I.I 5 P 

422.8 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager XXIII 

36 10 

89 51 

4,889 

2 


7 

9 P 

420.6 

5-7 

r .4 

3-9 

56 

3-0 

» 

» 

» 


» 


8 

7 a 

419.2 

6.4 

™- 0.2 

2.8 

38 

4 S 

Pass 

36 5 

89 52 

5,122 

I 


8 

Ip 

406.1 

10.9 

3-6 

4.0 

40 

S -9 

Lager XXIV 

36 0 

89 51 

5,028 

2 


8 

9 P 

412.0 

3-4 

2.0 

4.8 

82 

41 

» 

Der hdchste erreichte 
Punkt an der sudli- 

» 


» 

» 


9 

7 a 

41 1. s 

2.1 

1.2 

1 

4*7 

87 

0.7 

chen Gebirgseite . . 

35 57 

89 49 

5,248 

I 


9 


402.5 

8.1 

2.1 

3 7 

46 

4.4 

Kleiner Zwillingsee . . 

35 59 

89 47 

5,084 

I 


9 

4-30 P 

410.6 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager XXV 

35 59 

89 44 

5,011 

8 


9 

9 P 

415.0 

3*1 

1.7 

4.8 

83 

I.o 

» 


» 

» 

» 

» 

10 

7 a 

414.4 

3-3 

1.7 

47 

80 

1.2 

» 




» 


10 

Ip 

414.7 

6.4 

3-7 

S‘2 

72 

2.0 

» 


» 

» 

» 


10 

9 P 

415.2 

1.4 

0.4 

4.4 

86 

0.7 

» 

I 





II 

7a 

415-4 

7.7 

S -7 

6.2 

79 

1.7 

» 


» 




II 

I P 

415.0 

1 1.6 

7.8 

6.8 

66 

3-5 

» 


» 

» 



II 

9 P 

416.0 

2.8 

1.7 

4.8 

85 

0.8 

» 




» 


12 

7 a 

415-7 

4-4 

2.0 

4.6 

73 

1.7 

Halbwegs 

— 

— 

5,107 

I 


12 

ip 

41 1. 0 

13-3 

8.8 

7 ^ 

60 

4.6 

Pass-Schwelle 

35 57 

89 48 

S,iii 

I 


12 


410.6 

8.5 

— 


— 

— 

Lager XXVI 

35 55 

89 50 

5,076 

S 


12 

9 P 

412.8 

2.8 

1.9 

4-9 

87 

0.7 

» 






13 

7 a 

412.3 

3-0 

1.4 

4.6 

80 

1. 1 

» 




» 


13 

Ip 

41 1 -3 

7-3 

S-6 

6.2 

81 

1.4 

» 






13 

9 P 

412.0 

1.4 

0.2 

4-3 

84 

0.8 

» 




:» 

» 

14 

7 a 

412.S 

— 0.2 

“ 3 *^ 

2.8 

61 

1.8 

Kleiner Pass 

35 52 

89 53 

5,106 

I 


14 

12 a 

410.3 

_ 




— 

Nahe dem Gebirgfluss . 

— 

— 

4,951 

I 


14 

I P 

418.1 

15.6 

8.9 

6.5 

48 

6.9 

Lager XXVII .... 

35 48 

89 48 

4,919 

8 


14 

9 P 

420 .O 

S*x 

2.6 

4.8 

72 

1.8 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

( 

Bewdlkung 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtiing. 

Starke. 

0 — 10 unci 

Nieder- 

schlag. 

Bemerkungen. 

- 2.9 







svv 

I 

I 


— 

— 

67.7 

29.8 

N 

I 

6 


— 

— 

— 

— 

SSE 

3 

4 

Leichte Wolkchen. 

- 1.4 

— 

— 

— 

— 

0 

2 

Wolkchen im NW. 

— 

— 

— 

— 

SSE 

3 

% 10 

Zeitweise 2.30 — 3 p. 

— 

— 

— 

— 

S 

2 

10 

A s — 6 p. 

- 1.4 

— 

— 

— 

— 

0 

10 

^ die gauze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

s 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

10 

Temp. = 3.6 in Bach. 

-4.8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. = 3.6 in Bach. 

— 

— 

— 

— 

wsw 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

SE 

4 

4 


— 

— 

— 

— 

SE 

s 

8 

^ n, z; = 8.8. 

— 

— 

— 

— 

S 

4 

8 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

3 

Wolkenzug 8.30 p W, 9p E geschwind. 



— 

— 

W 

4 

10 

^n. 

— 

— 

— 

— 

w 

4 

6 


— 

— 





ENE 

2 

4 


- 4.1 

— 


— 

ENE 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

SSE 

4 

8 

WSW ^ 1 1 a — 0.30 p. 

— 

— 

44.1 

23.0 

E 

I 

8 

W _jii 4 — 8 p. 

“ 3-1 

— 

— 

— 

S 

2 

7 


— 

— 

— 

— 

WSW 

3 

7 


— 

— 

58.3 

4O.0 

NE 

5 

10 

A WSW > 115— 6 p. 

- 1.2 

— 

— 

— 

NE 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

9 


— 

— 



— 

NW 

4 

8 

A NW-Wind 4—5 p. 

- 0.7 

— 

— 

— 

ESE 

4 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

S 

2 

9 

10 a — 0.30P®’ zeitweise a, SE-Wind, 

— 

— 

— 

— 

NE 

6 

10 


' i-s 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 


— 

— 



— 

ESE 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

7 
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! 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe 

Monat 


Luft- 
diuck bei 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feu elites 
Thermo- 

Luflfeuchtigkeit. 

0 r t 


N. 



und Tag. 

TOGO. 

SUinde 

Normal- 

schwere. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 





Meter 

n . 




mm. 

mm. 


deficit. 

mm. 

Lager XXMI . . 

1 

• • i 

i 

35 ’ 48 ' 

89 ’ 48 ' 

4.919 

8 

1 

Aug. 15 

7 a 

419.6 

6.6 

3-4 

4.9 

67 

2.4 


^ ! 

» 

J> 

» 

)> 

» 

15 

I P 

419.1 

13-3 

5-2 

4-5 

39 

7.0 

» . . 

* ’ ! 

5 > 

» 

» 


» 

15 

9 P 

418.7 

7-3 

4.6 

5-5 

72 

2.1 

» . . 


» 

r > 

» 

» 


16 

7 a 

4190 

7-5 

5-8 

6-3 

81 

1-5 

» . . 


» 

» 

» 


» 

16 

Ip 

418.7 

156 

8.6 

6.4 

48 

6.9 

» - . 


» 



» 

» 

16 

9 P 

419.2 

9.2 

6.8 

6.6 

76 

2.1 

» . . 


» 

» 

» 

» 


17 

7 a 

419.2 

6.6 

4-5 

5-7 

77 

1-7 

jSekundarer Pass i 


35 46 

00 

VO 

5,050 

I 

» 

17 

— 

41 1.2 

— 

— 

— 

— 

— 

jSekundarer Pass 2 


35 44 

89 46 

5,122 

I 

» 

17 

Ip 

406.5 

13.8 

6.9 

5-4 

45 

6.5 

Sekundarer Pass 3 


35 43 

89 47 

5,096 

I 


17 

— 

407-4 

— 

— 

— 

— 

— 

Hauptschwelle . . 


35 40 

89 45 

5,042 

I 

» 

17 

— 

4097 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager XXVIII . . 


35 37 

89 46 

5,024 

5 


17 

9 P 

413.3 

8.9 

6.3 

6.4 

74 

2.2 

» . • 



» 

» 

' i > 

» 

18 

7 a 

413-7 

6.1 

S.o 

6.1 

86 

I.o 

^ . . 







18 

I P 

413-2 

8.6 

6.4 

6.5 

77 

1.9 

. . 


» 




» 

18 

9 P 

414.0 

5-8 

4.6 

S -9 

85 

1.0 

» . . 






» 

19 

7 a 

414.1 

3-9 

2.8 

5-2 

86 

0.9 

Halbwegs .... 


— 

— 

4,970 

I 


19 

Ip 

417.6 

10.3 

7-5 

6.9 

73 

2.6 

Lager XXIX . . . 


35 27 

89 55 

4.907 

2 


19 

9 P 

421.9 

— 

— 

— 

— 

— 

^ ... 


» 

. » 

» 

» 

» 

20 

7 a 

421.7 

5-4 

3-3 

5.2 

76 

1.6 

Auf der Ebene . . 


— 

— 

4.850 

I 


20 

I P 

425.0 

12.7 

8.6 

7-1 

65 

4.0 

Lager XXX : . . 


35 15 

90 6 

4,766 

13 

» 

20 

9 P 

4286 

5-1 

3-0 

5-0 

76 

1.6 

» ... 




» 

» 


21 

7 a 

428.8 

6.3 

40 

5-4 

75 

1.8 

» ... 


» 

» 


» 


21 

I P 

428 4 

11-3 

3.8 

4.0 

39 

6.1 

» ... 



» 



» 

21 

9 P 

428 I 

6.4 

3-2 

4.8 

67 

2.4 

» ... 


» 

» 


» 


22 

7 a 

428.2 

7-4 

4-4 

5-4 

69 

2.4 

Auf dem See. . . 



— 

4,766 



22 

I P 

427 I 

13-4 

7-5 

5-9 

51 

5.7 

Lager XXXI . . . 


35 10 

90 II 

4,766 



22 

9 P 

427-5 

9.6 

4-8 

5-1 

57 

3-9 

» ... 



» 

» 



23 

7 a 

428.3 

44 

3-6 

5-6 

89 

0.7 

Lager XXXII . . 


35 13 

90 5 

4,766 

» 


23 

I P 

427.1 

14.6 

6.2 

4.8 

38 

7-7 

» . . 







23 

9 P 

427.6 

6.0 

2-3 

4-4 

62 

2.7 

» . . 

• • 


» 

» 



24 

7 a 

427-5 

6.1 

2.2 

4.2 

60 

2.8 

Flusspassage 

Lager XXXIII (derselbe 

35 II 

90 4 

4,766 



24 

1 P 

425-9 

1 1.4 

4-4 

4.2 

42 

5-9 

Ort) 

• • 

35 II 

90 4 

4,766 



24 

9 P 

427.5 

4-4 

3-4 

5-5 

87 

0.8 

20 m iiber dem Siiss- 


» 


» 


25 

7 a 

427.1 

4.8 

2.1 

4-5 

70 

2.0 

wasser-See . . . 

• . 

35 5 

90 4 

4,810 

I 


25 

Ip 

423-7 

6-5 

4.1 

5-4 

74 

1.9 

Lager XXXIV . . 

• • 

35 0 

90 6 

4,80s 

5 


25 

9 P 

422.6 

5-5 

3-1 

5-0 

74 

1.8 

» . . 

• • 

» 



» 


26 

7 a 

422.3 

5.6 

3-4 

5-2 

75 

1.7 

» . . 

• • 


» 


1 ^ 


26 

IP 

421.6 

12.8 

4-3 

4.0 

36 

7.2 


175 


j Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 


Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtiing 

Starke 

li e m e r k u n g e n. 

! 

- 0.4 



— 

— 

E 

3 

4 


— 

— 

— 

— 

SSE 

3 

6 


— 

— 

57-2 

36-5 

SSW 

6 

® 9 

Zeitweise leichter 

1.2 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

wsw 

3 

5 


— 

— 

57-4 

40-3 

ESE 

3 

8 


1.7 

— 

— 

— 

S 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

•— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

SE 

2 

% 8 

Leichter %. 

3-1 

— 

— 

— 

S 

4 

i 10 

% mit Abbriichen die ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

S 

5 

10 

mit kurzen Abbriichen; S-Boen. 

— 

— 

— 

— 

S 

I 

s 

— 6p. 

1.4 

— 

— 

— 

N 

3 

10 

^ die ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

NNW 

2 

# 9 

Zeitweise 

— 

— 

— 

— 

ENE 

2 


8 a— 9 p . . . 

0.6 

— 

— 

— 

SE 

I 

10 



— 

— 

— 

NE 

3 

® 9 

zeitweise, #2.30— 3.30 p. 

— 

— 

— 

— 

NNW 

4 

10 


2.7 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

ESE 

I 

2 


— 

— 

S5.I 

38.6 

SE 

2 

0 


- 0.6 

— 

— 

— 

E 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

ESE 

I 

3 

Weisse Wolkchen um den Horizont, Temp. = 17.1 imSee. 

— 

— 

— 

— 

NE 

4 

1 

t)” 10 ! 

zeitweise. 

— 

— 

— 

— 

ENE 

3 

10 

Temp. = 1 1.6 im See. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

9 


— 

— 

55.2 

33*1 

E 

S 


Leichter kurzer nachher SW-Boen. 

- 1. 1 

— 

— 

— 

NNW 

2 

‘9 


— 

— 

— 

— 

S 

2 

4 

Temp. = 14.6 in Fluss, NW 5.30 p. 

— 







E 

9 


6.30 p E ^ V = 1 3.1. 

0.4 

— 

— 

— 

SE 

I 

2 

Temp. = 10.2 in Fluss, 7.8 in Busen unterhalb, sp. 
Gev. = 1. 000 bis 1.036 im See. 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

A" 9 

1 1 a — 2 p. Alle Berge schneebedeckt. 

— 

— 

— 

— 

ESE 

2 

0 

Ausserordentlich heiter. 

- O.I 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


— 

, — 

— 

— 

SE 

4 

3 
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Breite. 

N 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe 

Monat 


Lufl- 
driTck bei 

Luft- 

teinpera- 

Feuchles 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeil. 

O r t. 



und Tag 

IQOO 

Stiinde 

Normal- 

scliwere. 

tur. 

Cels. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

druck. 

Relat 

Satti- 

gungs- 

■ 



Meier. 

n. 




mill. 

mm. 


deficit. 

mm. 

Lager XXXIV .... 

35° 0' 

90 ’ 6 ' 

4,80s 

5 

Aug. 26 

9 P 

422.0 

6.6 

4-1 

5-4 

73 

2.0 

» .... 

Grosserer Tiimpel und 

» 

» 

» 

» 

» 

27 

7.30 a 

423.2 

5.1 

2.2 

4-5 

68 

2.1 

Bach 

34 56 

90 s 

4,934 

I 

» 

27 

I P 

417.S 

II.4 

8.5 

7-3 

72 

2.8 

Lager XXXV .... 

34 52 

90 5 

4,854 

2 

» 

27 

9 P 

421.9 

3-6 

2.6 

5-2 

87 

0.8 

^ .... 




'it 


28 

7 a 

422.4 

2.5 

1.6 

4.8 

87 

0.7 

Lager XXXVI .... 

34 47 

90 7 

4,847 

21 

» 

28 

Ip 

422.4 

1.4 

0.6 

4-5 

88 

0.6 

» .... 


» 

» 

» 

» 

28 

9 P 

423.0 

2.8 

1.8 

4-9 

86 

0.8 

.... 

» 

» 

'it 


» 

29 

7 a 

424.2 

1.5 

0.2 

4.0 

78 

I.I 

y > .... 



'it 

» 


29 

IP 

424.1 

5-9 

I.i 

3-6 

52 

34 

* . . . . 

» 



» 


29 

9 P 

423.9 

3-8 

I.l 

4.2 

69 

1-9 

1 » .... 

» 

» 

'it 



30 

7 a 

424.8 

0.8 

- 1.2 

3-6 

74 

1.3 

Flusspassage 

Lager XXXVII am See, 
lo m oberhalb des- 



4,847 

it 


30 

IP 

425.2 

7-3 

1.4 

3-4 

44 

4-3 

selben 

34 47 

90 17 

4,857 



30 

9 P 

423.7 

o.s 

- 2.9 

2.8 

58 

2.0 

» 


'it 




31 

7 a 

423-9 

2.6 

- 1.4 

3-1 

56 

2.4 

Der zweite See .... 
Lager XXXVIII, i m 



— 

4,847 


» 

31 

I P 

424-3 

13-4 

S.x 

4.1 

35 

7-5 

oberhalb des Sees . 

34 47 

90 25 

4,848 


» 

31 

9 P 

423.8 

8.0 

3.0 

4-3 

53 

3-8 

» 


» 

1 

» 

» 

Sept. 

I 

7 a 

423.6 

3-0 

0.4 

4.0 

69 

1.8 

Auf dem See 

Lager XXXIX, 5 m 

34 

90 26 

CO 



I 

IP 

424.9 

13.8 

S-I 

4.1 

35 

7-7 

oberhalb des Sees 

34 44 

90 27 

4,852 


» 

I 

9 P 

423.4 

4.8 

1,4 

4-1 

63 

2.4 

» 

» 

» 

'it 

» 

» 

2 

7 a 

423-S 

4-3 

1.2 

4-1 

66 

2.1 

Halbwegs 

— 

— 

4,897 

I 


2 

IP 

420.0 

10.0 

3-9 

4.2 

45 

S.i 

Lager XL 

34 32 

90 26 

4,920 

2 


2 

9 P 

419.0 

4.6 

0.4 

3-6 

56 

2.8 

» 

» 



» 


3 

7 a 

418.8 

2.0 

0.3 

3-8 

72 

1-5 

An einem Bach .... 

34 35 

90 21 

4,923 

I 


3 

Ip 

417-9 

S-s 

3-9 

5-5 

80 

1-3 

Lager XLI 

34 43 

90 21 

4,847 

1 

21 


3 

9 P 

4^.5 

2.2 

I.I 

4.6 

85 

0.8 

» 



'it 


» 

4 

7 a 

424.0 

3-7 

O.i 

3-3 

58 

2.5 

» 

» 


'it 



4 

Ip 

423-S 

5-3 

I.o 

2.6 

39 

4.1 

Lager XLII 

34 42 

90 15 

4,847 



4 

9 P 

424.0 

3-9 

~ 1.4 

2.7 

44 

3-4 

» 



» 


» 

S 

7 a 

423.7 

2.4 

- 1*5 

3*1 

56 

2.4 

Auf dem See 

Lager XLIII (ganz nahe 

34 4-5 

90 75 

4,847 



S 

IP 

422.0 

II. I 

5.6 

S-2 

53 

4-7 

dem Lager XXXVI) 

34 48 

90 7 

4,86s 

s 

» 

S 

9 P 

422.5 

4-1 

2.3 

4.8 

78 

1-3 




'it 


» 

6 

7 a 

421.7 

3.9 

2.8 

5.2 

86 

0.9 


a 


'it 



6 

IP 

422.7 

S-2 

I.O 

3-8 

57 

2.9 




'it 



6 

9 P 

423.1 

1.8 

0.2 

3-9 

75 

1-3 
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Temperalurextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkiing 

: 

Min. 

Cels 

Max. 

Cels 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

.Starke 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 



— 

S 3-2 

33-9 

w 

2 

10 

3,30 — 8 p *= A WSW 5. 

— 1.2 

— 

— 

— 

N 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

9 

SW-Boen, Temp. = 20.3 in Bach, (g)"ap. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


- 0.9 

— 

— 

— 

NW 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

W 

s 

V 10 

V = 11-55, nach 20 min. 

— 

— 

— 

— 

w 

s 

10 


“ 2.7 

— 

— 

— 

NW 

s 

10 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

4 

Temp. = 9.6 in Fluss. 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

0 


- 3-1 

— 

— 

— 

NW 

3 

8 


— 

— 

— 

— 

w 

2 

2 






N 

2 

0 


- S -4 

— 

— 

— 

ESE 

I 

0 


- 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

Temp. = 14.2 im See. 

— 



— 

— 

SE 

2 

2 


~ 2.7 

— 

— 

— 

NW 

3 

6 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

5 

Temp. = 12.4 im See. NW ^ 3 — 5 p, ^*4.45 — 5 p. 

— 



— 

— 

W 

4 

8 


— 2.2 

— 

— 

— 

ESE 

3 

2 


— 

— 

— 

— 

WNW 

I 

6 

A2p. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

6 


- 5.1 

— 

— 

— 

SE 

i 

0 

( 1 

— 

— 

— 

— 

E. 

I 

10 

Temp. = 12.0 in Bach, ii — 0.30 pNW 7 2 — 4P3«. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 


- 5.5 

— 

— 

— 

NNW 

7 

0 

Vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

NNW 

6 

0 

Temp. = 12.4 im See. ^ ap. 

— 

— 

— 

— 

NNW 

3 

0 


- 6.6 

— 

— 

— 

ESE 

I 

I 



— 

— 

— 

SSW 

3 

9 

Temp. = 9.5 im See, ®3fSW8 11.40 — ip, .^.SW^ 
1-30 — 3 Pi @ SW 4—4.30 p, A.K 6 — 7 p, ®= 

7.30 . . . 

— 

— 

— 

— 

WNW 

2 

^ 10 

- 0.7 

— 

— 

— 

N 

1 

10 


— 

— 

— 

— 

N 

7 

10 

"V = 9 - 9 i ^ Sp. 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

10 



Hedin^ yourmy, in Central Asia. V: j. 
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Breite. 

X. 

1 

1 

i Lange 

Seehohe. 

Monat 


Liift- 
diuck bei 

Liifl- 

lempera- 

tur. 

Feucbles 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

O r t 

!E. V Gr 



und Tag. 

Stunde 

Normal- 

schwere 

mm. 

meter. 

Dampf- 

druck 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm 




Meter. 


1900 


Cels. 

Cels. 


Lager XLIII (ganz nahe 
dem Lager XXXVI) 

34- 48'; 90- 7' 

4,865 

5 

Sept. 7 

7 a 

423-5 

- 0.3 

- 2.9 

3-0 

65 

1.6 

Lager XLIV 

34 48 

89 56 

1 

4,888 

3 

* 7 

I P 

421.5 

9-7 

2.5 

3-6 

39 

S -5 

» 

» 

1 » 

» 

» 

» 7 

9 P 

421.4 

O.o 

- 3 -S 

2.6 

56 

2.0 



» 


» 


» 8 

8 a 

421. 1 

0.7 

- 2.8 

3 -« 

64 

1-7 

Halbwegs 

— 

— 

4,922 

I 

» 8 

IP 

418.4 

8.0 

3-6 

4-7 

58 

3-4 

Lager XLV 

34 41 

89 49 

4,973 

2 

» 8 

9 P 

417.0 

— 2.2 

- 5-3 

2.2 

56 

1-7 

» 

» 

» 

» 


» 9 

7 a 

416.S 

- I.o 

- 6.7 

1-3 

30 

3-0 

Sekundarer Pass . . . 

34 38 

89 42 

S.097 

I 

» 9 

IP 

409.1 

7-4 

0.9 

2.1 

27 

5-6 

Lager XLVI 

34 36 

89 40 

S.143 

2 

» 9 

9 P 

407.6 

0.4 

- 5-4 

1.4 

30 

3-3 

» 

» 

» 

» 

» 

» 10 

7 a 

407.9 

- 1.8 

- 6.4 

1.6 

40 

2.4 

Pass-Schwelle .... 

34 37 

89 36 

5,349 

I 

» 10 

Ip 

397-3 

5.6 

0.4 

2.9 

42 

3-9 

Hauptpass 

34 37 

89 34 

5,426 

I 

» 10 

4 P 

393-7 

O.S 

- 4.6 

2.0 

41 

2.8 

Lager XLVII 

34 37 

89 30 

5,263 

2 

» 10 

9 P 

402.3 

- 3-6 

- 6.7 

1-9 

54 

1.6 

» 


» 

» 

» 

» II 

8 a 

402.7 

- 5.1 

- 8.8 

1-3 

43 

1.8 

Kleinerer Pass .... 

34 39 

89 27 

5,282 

I 

» II 

Ip 

400.8 

- I-S 

- 6.9 

1.8 

44 

2-3 

Lager XLVIII .... 

34 40 

89 23 

5,073 

5 

» II 

9 P 

411.4 

- 1.2 

- 6.8 

1-3 

31 

2.9 

» .... 

» 

» 

» 

» 

» 12 

8 a 

41 1-3 

O.I 

“ 5*9 

1-4 

31 

3-2 

^ .... 


» 

» 


» 12 

I P 

410.5 

8.8 

1.2 

1-7 

19 

6-9 

» .... 


» 

» 


» 12 

9 P 

409.4 

1.4 

- 2.1 

3-0 

59 

2.1 

» .... 

» 


y> 

» 

» 13 

7 a 

408.8 

- 0.4 

- 1.9 

3-5 

79 

1.0 

Pass 

34 41 

89 17 

5,107 

I 

» 13 

12 a 

407-S 

— 

— 

— 

— 

— 

Unterhalb desselben . . 

34 41 

89 16 

5,079 

I 

» 13 

Ip 

408 8 

5.6 

0.9 

3.6 

52 

3-3 

Lager XLIX 

34 42 

89 9 

4,903 

2 

» 13 

9 P 

420 .O 

1.4 

— 2.4 

2.8 

56 

2.2 

» 


» 

» 

» 

» 14 

7 a 

419.7 

- 0.5 

- 2.2 

3-4 

76 

I.i 

Kleiner See 

34 50 

89 4 

4.883 

I 

» 14 

IP 

421.4 

10.7 

4.0 

4.2 

43 

5.5 

Lager L 

34 54 

88 59 

4,890 

2 

» 14 

9 P 

420.9 

~ 2.1 

— 

— 

— 

— 

» 

» 


» 

» 

» 15 

7 a 

423.3 

- 3-2 

— 

— 

— 

— 

Kleiner Pass 

— 

— 

4,977 

I 

» 15 

IP 

417-9 

- 0.5 

- 0.6 

4-3 

96 

0.2 

I vager LI 

34 59 

88 53 

4,997 

5 

» 15 

9 P 

417.0 

~ 3-9 

5-3 

2.6 

74 

0.9 

» 





» 16 

7 a 

417.8 

- 4.0 

- 4.9 

2.8 

81 

0.6 

» 





» 16 

I P 

417.2 

3.0 

— 

— 

— 

— 

» 


» 



» 16 

9 P 

417.3 

~ 3.0 

- 5-4 

2.3 

63 

1.4 

» 


» 

» 

» 

» 17 

7 a 

417-9 

- 2.7 

- 45 

2.7 

71 

I.I 

Kleiner Pass 

— 

— 

5,072 

I 

» 17 

Ip 

413.7 

3.9 

- 2.2 

24 

40 

3-7 

Lager LII 

35 7 

88 49 

4,966 

2 

» 17 

9 P 

418 0 

O.o 

~ 4-9 

1.9 

41 

2.7 

» 



» 

» 

» 18 

7 a 

418.1 

— 1.6 

- 5-3 

2.1 

50 

2.1 

Halbwegs 

— 

— 

4,899 

I 

» 18 

IP 

422.2 

12.5 

1-7 

2.0 

18 

8.9 

Lager LIII 

35 15 

88 44 

4,879 

2 

» 18 

9 P 

422.2 

0.9 

- 5.4 

1-5 

30 

3-5 

» 





» 19 

7 a 

422.4 

- 0.7 

~ 5-3 

1.9 

42 

2-5 
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1 Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind 

Bewolkung 
0 — 10 line! 
Nieder- 
schlag. 

B e m e r k u n g e n 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

lilank- 

kugel. 

Cels. 

Richiung. 

Starke 

- S-6 




w 

4 

2 

^“11. 

— 

— 

— 

— 

S7o''W 

4 

3 

Temp. = 12.5 ill Strom. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

6 


- 3-9 

— 

— 

— 

NW 

6 

10 


— 

— 

— 

— 

W 

6 

^ 10 

Dichte Wolken, 4^ \V 8 zeitweilig p. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

0 

NE4 7—8 p. 

- 10.7 

— 

— 

— 

W 

5 

0 

Vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

w 

6 

I 

^ a — 6.30 p. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

10 


- 6.2 

— 

— 

— 

w 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

8 

7 


— 

— 

— 

— 

w 

9 

9 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

0 

Vollkommen heiter. 

- II.9 

— 

— 

— 

w 

2 

0 

Der Boden und alle Bache gefroren. 

— 

— 

— 

— 

wsw 

5 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

0 

Vollkommen heiter. 

- II. I 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 

Vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

WSW 

2 

I 

Stosswinde. TemiD. = 44.1 in Sand, vor Wind ge- 






NNE 

2 

^ 10 

schtitzt, 41.1 in Sand ungeschutzt, 9.6 in Bach, 



J J'T- 





9 p dichte Wolken, 7 a diinne Wolken. 

- 4-9 

— 


— 

ssw 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

w 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

NNE 

4 

10 


“ 3.3 

— 

— 

— 

E 

4 

8 

[* bis 12 p. 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

6 

1-30 — 3 P Abbrtichen, NE 5 nach 3.30 p. 

— 

— 

— 

— 

NE 

9 

^ 10 

4^.2, z/ = 9.1, 5.30 -8.30 p. Niederschlag = 13 mm. 

“ 7-9 

— 

— 

— 

NNE 

2 

6 

• 5 a. 

— 

— 

— 

— 

W 

3 

5 

3 — 3.10P 4^ WNW s, Bewcilk. 10. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

Vollkommen heiter. 

- 1 1.9 

— 

— 

— 

— 

0 

— 

D:o d:o, l-j 

— 



— 



NW 

2 

3 

Stosswind; nur ^/s des letzten Schneefalles ist am 

— 

— 

57-3 

32.0 

W 

I 

0 

Boden zuriick geblieben. 9p Ausserord. heiter. 

- 10.4 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

Vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

D:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 

D:o d:o. 

- 10.6 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

uj, D:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

S 

3 

0 

D:o d:o. 

~ 8.2 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

D:o d:o, Bach gefroren. 



Breite 

Lange. 

SeeEohe. 

Monat 


Luft- 
dnick bei 
0° und 
Normal- 
schwere. 

Liifl- 

tempeia- 

Feuchtes 

Thermo- 

Liiftfeuclitigkeit. 

O r t. 

i 

N. 

E. V. Gr 



und Tag 

1900 

Stunde 

tur. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 




Meter. 

n. 


mm. 

Cels. 

mm. 


deficit 

mm. 

Halbwegs 

— 

— 

4,891 

1 

Sept. 19 

ip 

421.3 

12.3 

O.o 

1.2 

U 

9-5 

Lager LIV 

35 ’ 21 ' 

88 ’ 27 ' 

4,917 

5 

» 19 

9 P 

418.4 

1.9 

- 4.8 

l-S 

29 

3-7 

» 

» 



» 

» 20 

8 a 

418.6 

1.2 

- 4-4 

1.9 

37 

3-1 

» 

» 

» 


» 

» 20 

Ip 

417-5 

II. I 

0.2 

1.8 

18 

8,1 

» 

» 

» 


» 

» 20 

9 P 

417.2 

1.8 

- 4.1 

1.9 

36 

3-3 

Schwelle zwischen zwei 

» 

» 


» 

» 21 

7 a 

417-5 

0.9 

- 4.0 

2.2 

44 

2.8 

Becken 

35 22 

88 21 

4,971 

I 

» 21 

ip 

414-1 

10.9 

0.4 

1.8 

19 

8.0 

Lager LV 

35 23 

88 13 

4,838 

5 

» 21 

9 P 

420 .O 

1-9 

- 3-6 

2.1 

40 

3-2 

» 





» 22 

7 a 

421.1 

I.i 

- 3-1 

2.5 

51 

2.4 





■S) 


» 22 

Ip 

42O.O 

13-0 

0.7 

1.6 

15 

9.6 

^ 

» 



» 

» 22 

9 P 

419.4 

5.0 

- 2.8 

1.8 

28 

4-7 





:» 

y> 

» 23 

7 a 

4190 

5.0 

- 1.6 

2-5 

38 

4.1 

Das Seeufer 

35 23 

88 9 

4,804 

I 

» 23 

11.30 a 

421.8 

17-5 

7-1 

4.6 

31 

10.4 

W. vom See 

35 24 

88 d 

4,804 

I 

» 23 

I p 

421.8 

12.4 

3-9 

3-7 

34 

7*1 

Lager LVI 

35 27 

88 3 

4,828 

2 

» 23 

9 P 

422.0 

4.0 

0 2 

3-4 

55 

2.8 

» 



» 

» 

» 24 

7 a 

422.6 

09 

- 0.7 

3-9 

79 

I.o 

Hiigel 

— 

— 

4^944 

1 

» 24 

11 a 

417.2 

— 

— 

' — 

— 

— 

Unterhalb desselben . . 

— 

— 

4,90s 

I 

» 24 

— 

418.7 

— 

— 

— 

— 

— 

Eingang zu Thai . . . 

— 

— 

4 , 9 ” 

I 

» 24 

Ip 

4180 

13-6 

3.1 

2.9 

24 

8.9 

Der Pass 

— 

— 

5,095 

I 

» 24 

2.30 p 

• 407-7 

8,9 

0.3 

2.4 

28 

6.2 

Lager LVII 

35 37 

87 59 

5,102 

2 

» 24 

9 P 

408.9 

— 1.2 

~ S.I 

2.1 

50 

2.1 

» 



» 

» 

» 25 

7 a 

409.1 

- 2.2 

— 

— 

— 

— 

Erster Pass 

35 41 

88 0 

5,138 

I 

» 25 

930 a 

407.2 

- 3-1 



— 



— 

Saj-Senkung 

— 

— 

5,074 

I 

» 25 

— 

409.9 








— 

Zweiter Pass 

35 43 

88 2 

5,151 

I 

» 25 

0.30 p 

405.7 

9-3 

0.7 

1-9 

20 

7-0 

Dritter Pass ..... 

35 44 

88 2 

5,093 

I 

» 25 

— 

408.6 







— 

Senkung 

— 

— 

5,o6g 

I 

» 25 



409.8 









— 

Vierter Pass 

35 45 

88 2 

5,112 

I 

» 25 

I P 

407.6 

11.7 

1.2 

2.3 

22 

8.1 

Kajirs Boden 

35 49 

88 2 

4,988 

I 

» 25 

4 P 

413-4 

9.1 

■■ 



— 

Lager LVIII 

35 53 

88 2 

4,991 

2 

» 25 

9 P 

416 0 

— 2.0 

“ 3-9 

2.8 

71 

1.2 

» 

Niedrigster Teil eines 

» 



» 

» 26 

8 a 

415.8 

- 3.2 

“ 2.6 


lOJ 

-O.i 

Saj 

— 

— 

4,948 

I 

» 26 

— 

419-5 

12. 1 





Kleine Schwelle . . . 

35 58 

88 4 

4,993 

I 

» 26 



416.5 







Lager LIX 

36 I 

88 6 

4,964 

3 

» 26 

Ip 

41 7-5 

12.3 

1.4 

2.1 

20 

8.6 







» 26 

9 P 

417.1 

1.2 

- 2.4 

2.9 

58 

2.1 

^ • • • 

Kleine Schwelle nahe 



» 


» 27 

7 a 

416.6 

2.6 

- 1.8 

2.9 

52 

2.7 

dem Lager .... 

— 

— 

4,969 

1 

» 27 

— 

416.3 

__ 


. 

— 

— . 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 








WNW 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

S 

2 

0 

Vollkommen heiter. 

- 7-9 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

d:o d:o. 

— 

— 

— 

— 

s 

2 

3 

Stosswind. 

— 

— 

64.0 

39-0 

s 

2 

I 


- 8.1 


— 

— 

— 

0 

0 


— 


— 

— 

w 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

s 

2 

0 


- 7-4 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

sw 

3 

I 

77 = 40. 

— 

— 

53-4 

32.3 

sw 

4 

0 

Ein Paar Wolkchen im N. 

- 0.7 


— 

— 

s 

s 

2 

V = 10.5. 

— 

, 

— 

— 

w 

3 

5 

Temp. = 16.6 im See. 

— 

— 

— 

— 

w 

6 

6 

ji, W ^ 2 — 3 p, 6 p V =r 1 2.1. 

“ 7-2 

— 

— 

— 

E 

U 

2 

I 

I 



I 


— 

w 

3 

2 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

NNE 

4 

0 

V = 8.1. 

- 8.3 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

u_i, NE 4 8a... 

— 

— 

— 

— 

s 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

sw 

7 

I 


— 

— 

— 

— 

ssw 

6 

I 


— 

— 

— 

— 

NW 

S 

I 


— 

— 

— 

— 

NNE 

. 2 

0 

Vollkommen heiter. 

- 9*8 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

S-Boen 9 a 

— 

— 

— 

— 

WNW 

3 

I 


— 







SW 

4 

2 

I p z; = lo.i, sp V = 10.7. 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

I 

Wolkchen im W. 

- S -2 

— 

— 

— 

SSW 

S 

3 

Um 7 a begann plotzlich ein frischer Wind. 

— 

_ 

— — 

, 

I 







O r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehdhe 

Monat 

und Tag. 

1900. 

Meter. 


Grbsserer See .... 

1 



4946 

I 

Sept 27 

, Pass W von einem klei- 






nen See 

! 36 “ 7 ' 

88° 8' 

4,986 

I 

» 27 

Senkung N davon. . . 

— 

— 

4.907 

I 

» 27 

, Ebener Pass 

— 

— 

5. 042 

I 

» 27 

1 Hauptpass 

36 9 

88 10 

5,203 

I 

» 27 

I Wasserscheide in Lan- 






1 genthal 

— 

— 

5.183 

I 

» 27 

I Lager LX 

36 12 

88 8 

5, in 

2 

» 27 

j » 


» 

» 

» 

» 28 

1 Lager LXI 

36 17 

88 5 

4-907 

6 

» 28 

» 

» 


» 


» 28 

» 



» 


» 29 

» 



» 


29 

» 




» 

» 29 

» 





» 30 

Halbwegs 

36 22 

88 I 

4,950 

I 

» 30 

Arka-tagh-Pass .... 

36 29 

88 I 

5,203 

I 

» 30 

Lager LXII 

36 31 

88 I 

4.977 

2 

» 30 

» 

» 

» 

» 

» 

Okt I 

Lager LXIII 

36 32 

87 59 

4,899 

3 

» I 

» 

» 




» I 

» 

» 




» 2 

Halbwegs 

— 

— 

4.753 

I 

» 2 

Lager LXIV 

36 45 

87 56 

4.598 

2 

» 2 

» 



» 

» 

» 3 

Saj 

— 

— 

4,456 

I 

^ 3 

Lager LXV nahe Atschik- 






kol 

37 6 

87 56 

4,251 

S 

» 3 

» 

» 

» 


» 

» 4 


y> 




» 4 

» 

y> 


» 


» 4 






» 5 

Halbwegs 

— 

— 

4,287 

I 

» 5 

Lager LXVI 

37 18 

87 SI 

4.548 

2 

» S 

s 





» 6 

Hohlweg 

— 



4,878 

I 

» 6 

Der Pass 

— 

— 

5,143 

I 

» 6 

Lager LXVII 

37 28 

87 53 

5,108 

2 

» 6 

» 




» 

» 7 


Stuncle. 

Lufl- 
clruck bei 
0® und 
Noniial- 
schwere 
mm. 

Liift- 

tempera- 

tiir. 

Cels. 

Feu elites 
Thermo- 
meter. 

Cels 

Luftfeuchtiglceit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relal. 

' Satli- 
guugs- 
deficit 
uiiu. 

— 

417.2 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

414-7 


7-4 

— 





— 

418.S 


— 

— 

— 

— . 

— 

Ip 

411.0 


10.4 

1.8 

2.9 

31 

6.6 

— 

402.2 


6.8 

— 

— 

— 

— 

— 

403.1 


— 

— 

— 





9 P 

405 .S 

— 

1.2 

- 2.1 

3*6 

85 

0.6 

7 a 

405.6 

— 

1.2 

- 2.9 

3-2 

75 

I.i 

ip 

415.7 


7-4 

0.4 

2.9 

37 
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I 

4 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

SE 

4 

4 

Temp. == o.o im Bach. 

— 

— 

— 

— 

SE 

2 

8 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

10 


- 15.0 

— 

— 

— 

SW 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

W 

10 

9 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

Temp. = O.o im See. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

I 

Temp. = 4.5 im See. 



_ 





SE 

I 

0 


— 20.0 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

Temp. = 0.4 im See. 

— 

— 

— 

— 

W 

1 

0 


— 

— 

— 

— 

SE 

2 

0 


- 20.2 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

E 

1 

3 


- 18.0 

— 

— 

— 

E 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

5 


— 


— 

— 

E 

1 

0 


- 19*0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 




IJreite Lange ' Seehuhe. 

< ) r t 

X E V. Gr.' 

' [ 

Meter. | n 

Gandjuluk 37 y-/' 90' 4fi6y i 

Lager 37 57 '90 1^13^704 2 


Unterwegs . . 
Temirlik . . . 
I Soughluk-saj . 


; Halbwegs . . . 
Sekundarer Pass 
■ Kisil-tschap . . 


38 5 1 90 13 3, OSS I 

38 11 i 90 19 2,961 3 

I I 

38 o' 90 IS 3.^^/ 2 


— I — 3 ,p-^^ I 

— I — 4 ,/od I 

I 37 SS i 90 8 3,3po 2 


V » » 

I Kleiner Bel ' _ 3^873 i 

'Pass des Tschimen-tag! — — 4,034 i 

' Lager LXXX, Molle- j j 

I I 37 47 89 S 5 3-594 2 


j Grosse Furche .... _ 3 774 j 

I Lager LXXXI, Tus- 

! 37 41 89 43 4,043 3 


» » 

j Pass des Kalta-alagan . — _ 4 438 i 

I Nahe MUndung .... _ _ 4 078 j 

j Lager LXXXII, Unter- 
I halb des Passes . . 37 34 89 38 3,878 5 


Nahe dem See Kum-kol 37 34 89 jj 3,870 1 
Lager LXXXIII, Unterer 
Kum-kSl 37 36 89 30 3,867 2 


Auf dem See . . . . z 7 32 Sg 2^ 3,867 i 
Lager LXXXIV, Ufer 37 27 89 21 3,867 2 


» » 


2 

» » 


Auf dem See . . . . 37 jj 89 /p 3,867 i 
Lager LXXXV, Ufer . 37 37 89 11 3,867 8 


» I » 


Monat 

und Tag Stunde. 
1900 . 

Nov. 3 I p 

» 3 9 P 

’ 4 7a 

•* 4 ip 

j " 4 9 P( 

1 bis II ip| 

Nov. II 9p 

» 12 8 a 

» 12 Ip 

» 12 2 p 

» 12 9 p 

® 13 7 - 3 ° a 

» 13 I p 

* 13 3 P 


» 13 9 p 4939 
» 14 8 a 495.8 

» 14 ip 485-5 

*14 9p 468.0 
» 1 5 8 a 467.3 

» IS 11 . 30 a 443.4 
» IS ip 463-8 

» U 9 P 475.8 

» 16 9.30 a 474.6 
» 16 I p 472.5 

» 16 9 p 472.0 

*17 10 a 471.2 

» 17 ip 472.1 

» 17 9 P 473 o 

» 18 7.30 a 474.0 

*18 ip 473.3 

» 18 9p 471 6 

*19 7 a 471.8 

*19 Ip 472.0 

» 19 9 P 472.2 

* 20 9.30 a 472.8 
» 20 I p 472.1 


Luft- , -. 
drucU bei 
0° und tempera 
Normal" lui. 
scliwere. ^ , 


Feu elites 
Thei mo- 
rn etcr. 
Cels 


Aiftfeiichtigkeit 


S 2 S.S I 8-5 
Siehe uiitcn. 


12.9 - 14.0 

6-5 - 9-3 

3 -< - 4 -S 

10.5 - T1.6 

2.2 — 7.0 

S.o 0.7 

5-4 — 8.4 

1 1-3 - 1 1.8 


- 19 2 

- 4.9 

- 10.8 

- 9.6 

- 6.9 


nf- 

Satti- j 

t Kelat. , 

gungs- 

1 . 

deficit j 
* mm 1 


3-3 72 1.3 

3 2 74 0.8 

^•3 16 7.1 


40 1.8 

28 3.0 

61 2.1 

40 2.6 

28 2.4 

37 1.7 

41 3-1 


1.0 74 0.4 

0.7 43 1.0 

1 -4 26 4.0 

0.6 35 i.i 

0 8 34 I.s 

f-i 30 2.7 

3.9 88 0.5 

1.1 62 0.7 

1-3 .47 1-5 

1.2 21 4.6 

1.4 67 0.7 


» 


Tempei alurextreme. 

Aktino meter. 

W i n d. 

Bewolkung 
0— -lo und 

Nieder- 

schlag. 

B e m e r k u 11 g e n. 

Mm 

Cels 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtimg. 

Stiirke 


1 

1 





SW ' 

4 

8 

[ 

— 

— 

— 

~ 

NW ! 

I 

9 


-12 0 

i 

— 

— 

s . 

I 

0 




— 


E ■ 

I 

I 


— 




ssw 

I 

0 

1 

- 9.9 

— 

— 

— 

ssw 

I 

0 



— 

— 

— 

N 

4 

6 

Wolken im S. | 

! — 


— 

— 

w 

8 

3 


— 


— 

— 

w 

2 

0 

1 

1 

- 11.2 


— 

— 

w 

2 

2 

Wolken itn E. j 

1 


— 

— 

w 

10 

2 

i 

— 


— 

— 

w 

9 

I 

j 

— 







NE 

I 

0 

Vollkommen heiter. 

- 21.9 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 


— 


— 

— 

W 

2 

0 


— 


— 



SW 

I 

0 

Vollkommen heiter. 

- 17.9 

— 

— 

— 

E 

2 

0 


— 

— 

— - 

— 

S 

7 

0 

0 

1 


- 19*7 

— 



SE 

0 

1 

0 

8 

Dumier Schleier. 

— 

— 

— 

— 

S 

I 

9 

D:o d:o. 

— 

— 

— 

— 


0 

2 

Wolken in W und E. 

- 14*4 

— 

— 

— 

E 

3 

2 


— 

— 

— 


SSW 

I 

5 

Diinne Wolken. 









N 

2 

3 


- 197 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

Wolken im N, Temp. = — 1.5 im See. 

— 

•— 

— 


S 

I 

2 

Temp. = — 0.3 im See. 

— 

— 

— 

— 

S 

3 

0 


- 22.1 

— 

— 

— 

w 

I 

3 


— 

— 

— 

1 

E 

I 

8 

Temp, = — 0.45 im See. 

— 

— 

— 

j 

w 

2 

4 

i 

- 194 

— 

— 

i — . 

NW 

I 

I 


! 

— 

— 

j — 

E 

3 

5 

Temp. = o.o im See. 
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1 Arrmnt 


lAlft- 
druck bei 

Luft- 

P'euchtes 

Luflfeuchtigkeit 

1 

i llreite 

1 Lanee. 

■ beehohe 





tempera- 

tiir. 

Thermo- 




O r t. 

X. 

E V Gr.l 


imd Tag 

Stand e 

Normal- 

schwere 

mm. 

meter. 

Dampf- 

druck 

mm 

Kelat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

! 

' 

1 

1 

Meter. 


j 1900 


Cels. 

Cels. 

% 

Lager LXXX\; Ufer . 

37 ' 37 ' 

1 

89 ’ ir; 3,867 

8 

Nov 

20 

9 P 

472.8 

- 5-8 

- 8.4 

1.6 

52 

1-5 

i 

V 


i » 

1 



21 

8 a 

473-4 

- 90 

— 10.6 

1.4 

61 

0.9 

1 

J 

1 

! 



>t 

21 

Ip 

473-0 

i — 2.0 

- 5-9 

1.8 

44 

2.2 

i 

' 

! ^ 

1 

» 


21 

9 P 

471.6 

- 10.2 

~ 12.6 

0,9 

44 

1.2 

1 » 


1 


S 

!> 

22 

7.30 a 

473-6 

- 9-7 

- 1 1.5 

1.2 

55 

I.O 

iNahe Gebirgsfuss . . . 

— 

— 

4,106 

S> 


22 

Ip 

458.8 

- 1-9 

- 4-3 

2.5 

63 

i-s 

1 Pass des Kalta-alagan . 

— 

— 

4400 

V 


22 

3 P 

440.9 

- lO.i 

— 

— 

— 

— 

Lager LXXXVI . . . 

37 43 

88 57 

4.348 

ft 


22 

9 P 

445.2 

- 12.6 

- 14.6 

0.8 

45 

I.O 

' » ... 

1 . . . 



'ft 


» 

23 

8 a 

443-4 

- 13-2 

- 14.5 

I 0 

58 

0.7 

i Miindungf 

i Der hochste Punkt eines 

— 

— 

4,292 

1 

» 

23 

II a 

447-3 

— 

— 

— 

— 

~~ 

1 Langenthales .... 
(Wo der Saj verlassen 

— 

— 

4,372 

I 


23 

ip 

442.6 

- 4.6 

- 8.8 

T.I 

33 

2.2 

w'ird 

— 


4,197 

I 

» 

23 

4-30 p 

453-2 

- II. I 


— 





Pass des Tschimen-tag ' — 


4,194 

I 


23 

6p 

453-3 

— 14.0 


— 





; Lager LXXXVII, Kum- 














! bulak 

i 

37 SS 

89 10 

4,051 

2 


23 

9 P 

461.6 

- 13-6 

-- 15.8 

0.6 

38 

I.o 

i 

'S 


'ft 



24 

8 a 

463-0 

- 8.9 

- 9-7 

1.8 

75 

0.6 

Am Gebirgsfuss . . . 

— 


3,702 

I 

» 

24 

Ip 

484.2 

0.8 

- 2.5 

28 

57 

2.1 

Das ebene Thai . . . 
Jusup-alik, derselbe 

— 


3.582 

I 

[ 

i 


24 

2p 

i 

491-5 

0.8 




— 

Punkt wie Lager 
LXXIV 

38 5 

89 10 

3,475 



24 

9 P 

498.0 

- 1 1.8 

- 12.7 

1*3 

68 

0.6 







25 

8 a 

496.2 

- 1 1.6 

- 13-1 

1. 1 

55 

0.9 

» 



» 



25 

Ip 

496.1 

- 5-3 

- 8.6 

1-3 

42 

1.8 

» 


» 

'ft 

» 


25 

9 P 

496.8 

- lO.o 

- 1 1.8 

1.2 

S3 

I.o 

» 






26 

8 a 

496.6 

- II.8 

- 12.9 

1.2 

63 

0.7 

Lager LXXXIX . . . 

38 9 

89 21 

3,455 

6 


26 

I P 

497-6 

2.4 

- 1-9 

2.7 

49 

2.8 

^ ... 


» 

» 

» 


26 

9 P 

4994 

- II.o 

- 12.5 

1.2 

58 

0.9 

» ... 

» 

» 

» 



27 

7-30 a 

500.1 

- n.i 

- 12.2 

1-3 

65 

0.7 

» ... 






27 

Ip 

499-4 

~ 5.9 

- 10.6 

0.6 

20 

2.4 

» ... 


It 

'ft 

' 1 ^ 

» 

27 

9 P 

501.3 

- 16.6 

- 17-1 

0.9 

69 

0.4 

» ... 
Grosser breiter Saj . . 



4,044 

I 

» 

28 

28 

7.30 a 

IP 

SOI. I 

463 -s 

16.3 

- S -5 

- 18.S 

— 9.9 

0.3 

08 

23 

26 

I.o 

2.3 

Lager XC, SE von Pass 

38 IS 

89 27 

4,42s 

2 


28 

9 P 

438.4 

~ 16.7 

- 19.0 

0.3 

25 

0.9 

» 

Ghopur-aluk davan . . 

Paschalik-saj 

Lager XCI, Paschalik- 



4 ^P 2(5 

4,279 

» 

I 

I 


29 

29 

29 

7a 

12 a 

IP 

437-4 

4.10.8 

447-S 

~ 16.1 

- 15.1 

- 10.6 

- 18.7 

- 1 5-8 

- 12.4 

0.3 

1.0 

1. 1 

20 

68 

53 

1. 1 

' 0.5 

I.o 

saj, weiter unten . . 

38 18 

89 18 

4,057 

2 


29 

9 P 

460.O 

- 17-4 

- 18.6 

0.6 

30 

1.4 


191 


Temperalurextreme 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkimg 
0 — 10 and 

Nieder- 

schlag. 

j 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 

Bemerkungen 1 

1 



— 

37-6 

16.0 

\v 

3 

10 

! 

- 19.1 

— 

— 

— 

E 

I 

0 

1 

i 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

I 

Wolken im S. I 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

3 

Wolken in S und W. ! 

- 16.9 

— 

— 

— 

E 

3 

9 

Klar im W. 

— 

— 

— 

— 

NW 

7 

3 


— 

— - 

— 

— 

W 

6 

4 


— 

— 

— 

— 

w 

3 

0 

Boen bis zur Starke 5 . 

— 20.9 

— 

— - 

— 

SSE 

6 

0 

Vollkommen heiter. 

— 

— 

— 

— 

E 

4 

I 


— 

— 

— 


SW 

3 

2 


— 

— 

— 


SW 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 






— 

■ ■ 

Boen 



0 


- 16.8 

— 

— 

— 

SE 

2 

10 

Dichte Wolken. 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

10 


— 

— 

— 


W 

5 

4 






w 

I 

1 

Wolken am Horizont. 

- 16.4 

— 

— 

— 

E 

I 

10 




— 

— 

— 

E 

I 

10 

Dichte Wolken, Schneefall auf den Gebirgen. 

— 18.0 






W 

0 

1 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

WSW 

6 

7 

V = 1 1.2. 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

0 


- 17.1 

— 

— 

— 

W 

4 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

6 

2 


— 

— 

— 

— 

w 

2 

0 


- 24.6 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

SW 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

2 

0 

Vollkommen heiter. 

- 18.4 

— 

— 

— 

w 

6 

2 

Boen. 

— 

— 

— 

— 

w 

4 

I 

Wolken im S. 

— 

— 

— 

— 

w 

2 

0 










s 

4 

0 
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j 

MnnJit 


Liift- 
clruck bei 

Lufl- 

Feuchtes 

Luftfeucliligkeit. 


Rreite. 

N. 

Liinge. 

E. V. Gr. 

Seeliuhe. 





lempeia- 

tur 

Thermo- 




O r t. 



und Tag 

1900. 

Stimde 

0 unci 
Noimal- 
schwei e. 
mm. 

meter 

Dampf- 

clruck 

mm 

Relat 

Satti- 
gungs- 
d elicit, 
mm. 




Meter. 



Cels. 

Cels. 

% 

Lager XCI, Paschalik- 














saj, weiter unten . . 

38’ 18' 

89° 18' 

4,057 

2 

Nov. 30 

7.30 a 

459-3 

- 16.9 

- 18.7 

0.4 

35 

0.8 

Paschalik-saj, noch wei- 














ter unten 

— 

— 

3,645 

I 


30 

Ip 

486.1 

- 5-5 

- 7-6 

1.8 

58 

1-3 

Grosse Saj-Kreuzung . 

— 

— 

3.S13 

I 

» 

30 

3 P 

494.1 

- 5-0 

— 

— 

— 

— 

Lager XCII 

38 31 

89 18 

3,453 

2 

» 

30 

9 P 

497.1 

- lO.S 

- 13.3 

0.7 

34 

1 4 

» 

» 

» 

» 

» 

Dec. 

I 

7.30 a 

497 -S 

- 14.0 

— 16.2 

05 

34 

1.0 

Ilve-tschimen 

38 34 

89 21 

3,236 

3 


I 

Ip 

511.2 

- 0.6 

- 6.8 

09 

20 

3-6 

» 



V 

» 

» 

I 

9 P 

512.8 

- 15.0 

- 15-9 

09 

61 

0.6 

» 

» 

» 

» 


» 

2 

7.30 a 

512.9 

- 12.0 

- 13-3 

1. 1 

58 

0.8 

Kleiner Bel 

— 

— 

3,303 

I 

» 

2 

II a 

508.2 

- 1.2 

— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

— 

— 

3,328 

I 


2 

Ip 

506.3 

- 0.5 

- 6.5 

0.9 

20 

3 -S 

Mandarlik • 

38 29 

00 

VO 

3,255 

2 


2 

9 P 

508.3 

- II-S 

- 14.0 

0.7 

35 

1-3 

» 

» 

» 


» 


3 

7.30 a 

509-0 

- I 1.2 

- 14.0 

0.6 

30 

1.4 

Halbwegs 

— 

— 

3,090 

I 

» 

3 

ip 

521-3 

I.o 

- 4.6 

T -5 

30 

3 -S 

Lager XCV, Usun-schor 

38 24 

89 S 7 

2,941 

2 


3 

9 P 

53O4 

- 6.8 

- 8.2 

1.8 

67 

0.9 

» 



» 

» 


4 

7.30 a 

530.3 

- 9-1 

- 10.2 

1.6 

68 

0.8 

Akato-davan 

— 

— 

3,154 

I 

» 

4 

Ip 

513.3 

- 2.1 

- 6.0 

1.6 

41 

2-3 

Kurgan-saj 

38 20 

90 II 

3,002 

2 

» 

4 

9 P 

524.2 

- 10.6 

- 12.6 

1.0 

47 

1. 1 




» 


» 


5 

8 a 

524.9 

- 84 

- 12. 1 

0.6 

23 

1-9 

Halbwegs 

— 

— 

2,974 

I 

1 * 

1 bis 

5 

IP 

526.3 

5 2 

- 2.0 

1.7 

26 

4-9 

Temirlik 

38 11 

90 19 

2,961 

» 

5 

12 

9 Pl 

7 pf 

siehe unten. 

— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

— 

— 

2,970 

I 

Dec. 

12 

IP 

534-7 

- 2.1 

- 3-4 

3.0 

76 

0.9 

Julgun-dung I . . . . 

00 

i-i 

00 

CO 

90 20 

2,930 

2 


12 

9 P 

536.3 

- 12. 1 

- 14.8 

0.5 

27 

1*3 

» . . . , 



» 

» 


13 

7 a 

536.1 

- 18.4 

- 19-9 

0.3 

32 

0.7 

Akatone-saj 

38 20 

90 30 

2,907 

I 

» 

13 

Ip 

538.3 

- 3.8 

- 8.6 

0.8 

23 

2.7 

Tschiggelik-kusch . . . 

38 19 

90 37 

2,899 

2 


13 

9 P 

539.3 

- 17.6 

— 19.2 

0.4 

32 

08 

» ... 


» 

1 > 

» 

» 

14 

7a 

539-0 

- 25.8 

— 

— 

— 


Halbwegs 

— 

— 

2,831 

I 

» 

14 

Ip 

543-0 

- 7.2 

- 10.6 

o.s 

32 

1.8 

Tschimen-k 5 l 

38 10 

90 38 

2,837 

2 


14 

9 P 

543.1 

- 16.4 

- 17-9 

O.s 

40 

0,8 

» 




» 


15 

7 a 

542.2 

- 22.5 

— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

Lager Cl, Julghun-dung 

— 

— 

2,847 

I 


15 

Ip 

542.9 

- 6.9 

9.8 

1. 1 

41 

1.6 

II 

38 17 

90 42 

2,86s 

5 


15 

9 P 

539.3 

- 19.6 

- 20.2 

0.6 

59 

04 

» 




» 

» 

16 

7 a 

S 37 .I 

- 23.8 

- 24.9 

0.2 

25 

0.5 


» 



» 


16 

Ip 

538.8 

- 6.8 

- lO.l 

1.0 

35 

1.8 







16 

9 P 

538.0 

- 19.6 

-- 20.0 

0.7 

67 

0.3 




» 

» 


17 

7 a 

535.5 

- 26.3 

- 27.8 

O.o 

0 

0.6 

Thalmiindung 

38 19 

90 49 

2,968 

I 


17 

— 

5 30.6 


— 

1 — 

— 

— 
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Temperaturextreme 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

B e m e r k u n g e n. 

Mm. 

Cels. 

Max. 

Cels 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

- 20.1 

— 

— 

— 

s 

s 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

3 

Wolkenschleier. 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

0 


Mondring. 

- 21.0 

— 

— 

— 

— 

0 

I 


— 

— 

— 

— 

W 

8 

0 

v=ii, Stosse bis 15 — 20 ™/sek 


— 

— 

— 

W 

I 

2 

Diinner Schleier. 

- 19.0 

— 

— 

— 

— 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

5 

0 


- IS -5 

— 

— 

— 

— 

U 

0 

9 


— 

— 

— 

— 

w 

8 

3 

Sturm bis 6 p. 

— • 

— 

— 

— 

w 

I 

9 


- 12.7 

— 

— 

— 

NE 

I 

9 


— 

— 

— 


W 

8 

8 

Nachher W 10. 

— 

— 




W 

s 

7 


- 15.6 

— 

— 

— 

W 

10 

0 

die gauze Nacht, uiiklare Luft 

— 



— 

— 

W 

8 

5 

1 8..: 





SE 

I 

3 


•— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 

Temp. = o.o in Quelle. 

- 22.9 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

Temp. = — 0.5 in Quelle. 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

s 0 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

Temp. = 2.6 in Quelle. 

- 26.1 

— 

— 

— 

NW 

I 

2 

Temp. = 2.1 in Quelle. 

— 

— 



— 

SSE 

I 

0 


— 

— 



— 

NW 

I 

0 

Temp. = 0.2 in Strom. 

- 21.9 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

Temp. = — 0.7 in Strom. 

— 

— 


— 

NE 

I 

0 









NE 

I 

0 

Temp. = 5.4 In Quelle. 

- 28.5 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

Temp. = — 0.7 in Quelle. 

— 

— 



— 

— 

0 

0 


— 

— 

35*0 

I 2 .S 

NW 

I 

0 

Temp. = 0.8 in Quelle. 

“ 29.6 

— 

— 

— 

NW 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ — 
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Breite 

N. 

Lange 

E. V. Gr 

Seehohe 

IMonat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 



imd Tag. 

1000. 

Stand e 

0 unci 
Normal- 
schwere. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

druck 

Relat. 

Salli- 

gungs- 




Meier 

n . 




mm. 

mm. 


deficit. 

mm. 

Halbwegs 



— 

3.030 

I 

Dec. 

17 

I p 

526.5 

- 10.3 

— 

13.2 

0.6 

30 

1.5 

Lager CII 

38’ 2S' 

90“ so' 

3,345 

2 


17 

9P 

505.6 

- 15.8 

— 

16.9 

0.7 

54 

0.6 

» 



» 

» 


18 

7 a 

S04.8 

- 18.3 

- 

19.6 

0.5 

41 

0.7 

Kleiner Pass 

38 26 

90 SI 

3,4^^6 

2 

:» 

18 

— 

498 6 

- 9-* 

- 

12.4 

0.7 

31 

1.6 

Thalschlucht 

— 

— 

3,230 

2 


18 

I P 

512.3 

- 5-8 

- 

9-9 

0.8 

28 

2.2 

Lager CIII 

38 25 

go 58 

3,086 

2 

» 

18 

9P 

522.0 

- 12.3 

- 

14-S 

0.7 

38 

1. 1 



Thalschlucht, derselbe 

» 

» 


» 


19 

7 a 

520.9 

- 15-4 


17.0 

0.6 

41 

0.8 

Punkt wie gestem . . 
Kleiner Pass, derselbe 

— 

— 

3-230 

2 


19 

I P 

511.2 

- 3*9 

— 

92 

0.6 

18 

2.8 

wie gestern .... 
Lager CIV, nahe Lager 

38 26 

90 SI 

3.466 

2 


19 

— 

495 -S 

- 4-5 

— 

9.6 

0.7 

20 

2.7 

CII 

38 26 

90 50 

3,364 

2 


19 

9P 

503.O 

- 15.2 

- 

17.0 

0.5 

38 

0.9 

» 






20 

7 a 

503-3 

- 20.6 

— 

21.4 

0.5 

51 

0.4 

Sekundarer Pass . . . 

— 

— 

3,587 

I 


20 

II a 

489.2 

- 10.4 

— 

I3-J 

0.8 

36 

1-3 

Akato Hauptpass . . . 

38 29 

90 49 

3,698 

I 


20 

0.30P 

482.4 

- 92 

- 

12.3 

0.8 

34 

1-5 

Saj 

— 

— 

3,377 

I 


20 

— 

502.8 

— 


— 

— 

— 

— 

Vorgebirge 

— 

— 

3,450 

I 


20 

— 

498.0 

— 


— 

— 

— 

— 

Lager CV 

38 35 

*90 50 

3 455 

4 


21 

7a 

496.8 

- 23.2 

- 

24 6 

O.I 

17 

06 

» 


» 

» 



21 

I p 

498.8 

- II.9 

- 

13-9 

0.8 

45 

1.0 

» 




» 


21 

9P 

498-5 

- 18.8 


19.2 

0.7 

69 

0.3 

» 






22 

7 a 

497.2 

- 22.4 

— 

23-9 

O.I 

18 

0.6 

Anfang des Lager-Saj 

— 

— 

3,308 

I 


22 

— 

506.0 

— 


— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

— 

— 

2,997 

I 


22 

I P 

527-3 

- 9-* 

— 

11-5 

I.o 

44 

1-3 

Lager CVI 

38 35 

90 s8 

3,021 

2 


22 

9P 

526.2 

— 16.8 


17.6 

0.7 

59 

0.5 

» 

Wo der erste Saj ver- 




» 

>> 

23 

7 a 

525-> 

- 17.6 


18.9 

0.5 

42 

0.7 

lassen wird .... 

— 

— 

2,89s 

I 


23 

— 

534-4 










__ 

Zweiter Saj 

— 

— 

2,694 

I 


23 

— 

548-7 






— 




Kleiner Pass 

— 

— 

2.928 

I 


23 

— 

532.2 





— 





Halbwegs 

— 

— 

2,758 

I 


23 

I P 

544.1 

- 7-8 



9-3 

1.6 

63 

1.0 

Lager CVII 

38 40 

91 10 

2,694 

2 


23 

9P 

549.9 

— 10.2 


1 1.9 

1. 1 

53 

1.0 

» 





» 

24 

7 a 

547-S 

— 20.6 


21.4 

0.4 

48 

0.5 

Halbwegs 

Lager CVIII, Fuss des 

— 

— . 

2,710 

I 


24 

I P 

547-6 

- 4-9 

- 

9-0 

0.9 

28 

2.3 

Astin-tagh 

38 46 

91 27 

2,860 

2 


24 

9P 

538.1 

- 14.9 

— 

16.8 

0.5 

34 

1.0 







25 

7 a 

535-8 

- 15.6 

— 

17.9 

0.3 

21 

1. 1 

Erster sekundarer Pass 

38 48 

91 29 

2,918 

I 


25 


532.9 








Halbwegs 

— 

— 

3,158 

I 


25 

I P 

516.2 

- 4-3 

— 

8.9 

0.9 

26 

2.5 

Pass 

38 S2 

91 35 

3,247 

1 


25 

2p 

S10.2 

- 3-1 


7-8 

1. 1 

29 

2.6 
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Temperaturextreme 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

B e in e r k u n g e n. 

Mm. 

Cels 

Max. 

Cels. 

Scliwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Stlirke. 

_ 







SE 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 


— 20.9 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 


— 

— 

— 


E 

2 

5 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

7 


— 

— 

— 

— ■ 

NE 

I 

0 


- 17-9 

— 

— 

— 

NW 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

NW 

1 

7 


— 

— 

— 

— 

N 

5 

9 








— 

NW 

I 

0 


— 20.8 

— 

— 

— 

N 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

W 

7 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

I 


- 25.1 

— 

— 

— 

NW 

1 

2 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

7 


— 

— 

32.5 

8.8 

NW 

I 

0 


- 25.5 

— 

— 

— 

NW 

I 

2 










SE 

1 

I 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

0 


- 19.5 

— 

— 

— 

NW 

2 

5 

Temp- = 2.5 in Quelle. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

9 


- 23.5 

— 

— 

— 

NE 

1 

3 

Temp. = 0.5 in Quelle. 

— 

— 

— 

— 

NE 

1 

I 









NW 

2 

I 


- 18.9 

— 

— 

— 

NW 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

S 

3 

6 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

— 




1 

i 

j 

I Breite. 

1 N. 

Lange. 

iE. V. Gr 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Feuchtes 

Thermo- 

Luftfeiichtigkeit. 

: 0 r t. 



und Tag. 

Stunde 

0 unci 
Normal- 
schwere. 
mm. 

meter. 

Dampf- 

druck 

mm. 

Relat 

Satti- 

gungs- 

deficit 

mm 




Meter. 


1900. 


Cels. 

Cels. 


Saj nahe Lager CIX . . 



— 

3.104 

I 

Dec. 25 

— 

519-9 

— 

— 

— 

— 



Lager CIX 

38° 55 ' 

91" 38' 

3.076 

2 

» 25 

9 P 

521.2 

- 12.2 

- 13-0 

1-3 

69 

0.6 

» 


» 



s* 26 

7 a 

522.2 

- 20.4 

— 22.6 

O.o 

0 

0.9 

Erster Saj 


— 

3.037 

I 

» 26 

— 

523-9 

— 

— 

— 

— 

— 

Untenvegs 

— 

— 

3,107 

I 

» 26 

Ip 

S19.1 

- 64 

- 8.6 

1.6 

55 

1-3 

Zweiter Saj 

— 

— 

3.199 

I 

» 26 

— 

5 13-0 

— 

— 

— 

- 

— 

Bel in Langenthal. . . 

— 

— 

3.223 

I 

» 26 

— 

5 1 1.4 

- II 7 

- 12.8 

1.2 

63 

0.7 

Lager CX 

39 0 

91 S 9 

3.092 

2 

» 26 

9 P 

520 .S 

- 150 

— 16.4 

0.7 

48 

0.8 

» 





» 27 

7 a 

5198 

- 14.4 

- 15.6 

0.8 

55 

0.7 

Unterwegs 

— 

— 

2.963 

I 

27 

ip 

5291 

- 6.3 

- 7-8 

1.9 

66 

1.0 

Sekundarer pass . . . 

39 3 

92 9 

2,978 

I 

» 27 

— 

528.0 

— 

— 

— 

— 


Lager CXI 

39 4 

92 11 

2,910 

7 

» 27 

9 P 

532.0 

- 17.6 

— 184 

0.7 

57 

o-s 

» 





» 28 

7 a 

530-7 

- 19.4 

- 20.6 

04 

38 

0.6 

» 


» 



» 28 

I P 

533-8 

- 7-5 

“ 9-3 

l-s 

58 

I.I 

» 

» 




» 28 

9 P 

534.5 

- 15-S 

— 16.8 

0.7 

48 

0.7 

» 





» 29 

7 a 

533-0 

- 20 2 

- 22 5 

O.o 

0 

0-9 

Kleiner Pass 

39 5 

92 II 

2.915 

2 

'» 29 

1 P 

533-0 

- 7-1 

“ 93 

I 4 

52 

1-3 

Quelle des Lap-chi-tschen 

39 7 

92 12 

2.770 

I 

» 29 

— 

542-6 

— 6.2 

- 8.6 

I-S 

51 

1.4 

Kleiner Pass, derselbe 
wie oben 

39 5 

92 II 

2,91s 

2 

» 29 


5-2.9 






Lager CXI 

39 4 

92 11 

2,910 

7 

» 29 

9 P 

534.1 

- 14.6 

- 15.0 

I.I 

74 

0.4 

» . . . • . 





» 30 

7 a 

53 I-I 

- 19.8 

“ 20.1 

0.7 

70 

0.3 

Erster Bel 

— 

— 

2,930 

I 

» 30 

— 

531-3 

- 5-4 

- 8.2 

1.5 

47 

1.6 

Saj 

— 

— 

2.867 

I 

» 30 

— 

535-8 

— 

— 

— 



— 

Zweiter Bel 

— 

— 

2,882 

I 

» 30 

— 

534-8 

— 

— 

— 



— 

Halbwegs 

— 

— 

2,849 

I 

» 30 

IP 

537-0 

- 4.8 

- 6.4 

2.2 

67 

I.I 

Lager CXII 

39 8 

92 23 

2,669 

2 

» 30 

9 P 

549.2 

- 7-8 

“ 9‘9 

1*3 

52 

1.2 

» 




» 

. 31 

7a 

550.6 

- 6.5 

~ 9.8 

I.o 

35 

1.9 

Halbwegs 

— 

-- 

2,790 

I 

» 31 

IP 

S412 

- 2.9 

— 6.2 

1.7 

47 

2.0 

Ja-ma-tschan 

39 II 

92 31 

3,024 

2 

» 31 

9 P 

526.9 

- 8.1 

- 10.2 

1-3 

52 

1.2 

» ! 



» 

» 

1901. 

Jan. I 

7a 

522.8 

- 8.6 

- 9.1 

1.9 

80 

0.5 

Halbwegs, W von Bel 
Bel 

— 

— 

3.051 

I 


I 

I P 

523-7 

— 2.8 

- 6.7 

1.5 

39 

2.3 

— 

— 

3494 

I 


I 

— 

493 -S 

- 9.6 

- 12.1 

0.9 

42 

1-3 

Kan-ambal 

39 16 

92 56 

2,878 

13 

> 

I 

9 P 

533.0 


— 




» 


» 

£ 

» 


2 

7 a 

533-6 

- 15-2 

- 16.6 

0.7 

47 

0.8 

» 






2 

Ip 

534-9 

- 6.4 

“ 9-3 

1.2 

43 

1.6 

> 




> 


2 

9 P 

535.1 

- 16.6 

- 18.2 

0.5 

36 

0.8 

■ » 



> 


* 3 

7 a 

532-6 

- 22,5 

- 23*4 

0.3 

39 

O.s 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 



Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

B e m e r k u n g e n 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 



- 23-9 

— 

— 

— 

N 

I 

2 



— 

— 

— 

— 

NNE 

5 

9 



— 

— 

— 

— 

E 

I 

4 

I 



- 18.5 

— 

— 

— 

NW 

2 

^ 10 



— 

— 

— 

— 

S 

3 

5 



— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 



- 24.7 

— 

— 

— 

NE 

I 

2 



— 

— 

— 

— 

S 

2 

3 



— 

— 

— 

— 

sw 

I 

I 



- 24.5 

— 

— 

— 

NW 

I 

2 



— 

— 

— 

— 

SSE 

7 

I 

Kleiner Buran. 


— 

— 

— 


W 

s 

I 

Temp. = 3.5 in der Quelle. 




— 

— 



S 

I 

0 



- 22.4 

— 

— 

— 

W 

I 

2 



— 

— 


— 

SW 

4 



3 



— 

— 

— 

— 

SE 

3 

2 



— 

— 

— 

— 

SE 

10 

2 

Buran. 


- 15.1 

— 

— 


SE 

9 

2 



— 

— 

— 

— 

S 

8 

0 



— 

— 

— 

— 

SE 

3 

0 



- 10.5 




SE 

10 

2 

Buran. 


— 

— 

— 

— 

SSE 

10 

2 

Orkan; dunner Wolkenschleier, 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

s 



— 







N 

I 

3 

Dunner Wolkenschleier. 


“ 17-9 

— 

— 

— 

E 

9 

2 

Temp. = 4.1 in Quelle. 

% 

— 

— 

— 

— 

NW 

3 

I 

Wolken im S. 


— 

— 

29.2 

10.6 

NE 

I 

I 

Temp, = 0.2 in Strom. 


- 25.5 

— 

— 

— 

E 

I 

I 
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ATnnat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

Feiichtes 

Luftfeuchtigkeit. 


Breite 

N 

Lange 

Seehdhe 





tempera- 

tur. 

Thermo- 




0 T t 

E V. Gr. 



und Tag 

Stunde 

Normal- 

schwere. 

mm. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gimgs- 

deficit. 

mm. 




Meter. 

72 

1901. 


Cels. 

Cels. 

%. 

Halbwesfs 





3-301 

I 

Jan. 

3 

I p 

505 .0 

- 8.3 

— II 6 

0.8 

32 

1-7 

Lager CXV 

39’ 15' 

93° 10' 

3.700 

2 


3 

9 P 

480.O 

- 24.5 

- 25.4 

0.2 

34 

0.4 

» 

» 


» 



4 

7 a 

478.2 

- 23.6 

- 2S-I 

O.i 

13 

0.6 

Pass nahe Lager CXV 

39 15 

93 II 

3-718 

I 


4 

— 

477.8 

— 

— 

— 


— 

Durchbruchsmundung . 

— 

— 

3.585 

I 


4 

— 

486.3 

— 

— 

— 


— 

Halbwegs 

— 

— 

3,800 

I 

» 

4 

Ip 

472.7 

- 10.6 

- I2.S 

1. 1 

52 

I.O 

Hauptpass 

39 15 

93 18 

3,888 

I 

» 

4 

— 

467.3 

- 1 1.4 

- 13-7 

0.8 

42 

1. 1 

Lager CXVI 

39 12 

93 22 

3819 

2 

» 

4 

9 P 

472.0 

- 16.6 

- 17-5 

0.8 

59 

0.5 

» 



» 

» 


5 

7 a 

471.0 

- 20.2 

— 21.8 

0.3 

27 

0.7 

W 0 der ausgehende Saj 














verlassen wird . . . 

— 

— 

3-705 

I 

» 

5 

— 

478.8 

— 

— 

— 

— 

— 

Kleiner Pass 

— 

— 

3.754 

I 


5 

— 

476.6 

— 

— 

— 

— 

— 

Im ostlichen Saj . . . 

— 

— 

3-771 

I 

» 

5 

ip 

474 -S 

- 1 5-3 

- 16.1 

0.9 

6s 

0.5 

Hauptpass 

39 9 

■93 35 

3.929 

I 


5 

— 

464.8 

- I 7 -I 

— 18.6 

o-s 

42 

0.7 

Lager CXVII .... 

39 9 

93 38 

3.903 

2 

» 

5 

9 P 

466.4 

- 20.2 

— 

— 

— 

— 

.... 




» 


6 

7a 

466.1 

- 22.2 

- 23.6 

0.2 

25 

0.6 

Halbwegs 

— 

— 

3.529 

I 

» 

6 

IP 

490.1 

- 12.S 

- 13-9 

I.O 

56 

0.8 

Lager CXVIll .... 

39 0 

94 0 

2,807 

2 


6 

9 P 

537.8 

- 17.6 

- 19.2 

0.4 

32 

0.8 

» • . . . 



'» 

» 


7 

7 a 

540-3 

— 21.0 

- 2 r,g 

0.4 

43 

0.5 

Sirting-Ebene .... 

— 

— 

2,729 

I 


7 

IP 

544.6 

- 4.8 

- 7.8 

1-5 

45 

1.8 

Lager CXIX, Sando . . 

38 56 

93 59 

2,786 

II 


7 

9 P 

541.9 

- 17-4 

- 18.6 

05 

45 

07 

» . . 



» 


» 

8 

7a 

539-8 

- 19.0 

- 20.5 

0.3 

29 

0.7 

» . . 



» 



8 

Ip 

540.8 

- 8.8 

- 1 1.4 

0.9 

40 

1.4 

^ . . 






8 

9 P 

541.1 

- 19.8 

- 19-9 

0.7 

76 

0.2 

» . . 




» 


9 

7a 

538.9 

— 24.1 

- 25.2 

0.2 

22 

0.5 

» . . 





» 

9 

Ip 

540.5 

- 8.9 

- 12.0 

0.7 

31 

1.6 

» . . 


y > 




9 

9 P 

540.2 

- 19-4 

-- 19.8 

0.7 

67 

0.3 

» . . 






10 

7 a 

538.S 

- 29.1 

- 29.6 

0.2 

38 

0.3 

» . , 

» 





10 

Ip 

5390 

- 7-6 

- 10.9 

0.8 

32 

1.8 

» . , 






10 

9 P 

539.7 

- I9.I 

— 20.6 

0-3 

28 

0.7 

» . . 



» 



II 

7 a 

538.7 

- 25.2 

~ 25.6 

0.3 

56 

0.3 

Hojte-kovo 

39 3 

94 2 

2,816 

I 


II 

Ip 

537-8 

- 7-4 

- 105 

I.O 

36 

1.7 

Lager CXX, Eken-schirik 

39 6 

94 4 

2,798 

2 


II 

9 P 

538.9 

- 23.0 

— 24.2 

0.2 

23 

0.6 

» 




> 


12 

7a 

539-3 

- 25.6 

- 26.S 

O.I 

26 

0.4 

Halbwegs 

— 

— 

3,081 

I 


12 

Ip 

518.3 

- 3-6 

- 8.2 

I.O 

40 

1-5 

L. CXXI, Gurvun-tang 

39 20 

94 6 

3,519 

2 


12 

9 P 

490.1 

- 19.6 

- 20.8 

0.4 

45 

0.5 

■» 

Schovoto-Pass .... 



» 

3.667 

» 

I 

>> 

13 

13 

7 a 

II a 

488.6 

479-7 

- 17.6 

- II. I 

- 19-9 

0.2 

19 

0.8 

L. CXXII, Schovoto-Aul 

39 24 

94 4 

3,068 

3 


13 

IP 

518.4 

- 7.2 

- 10.4 

I.O 

47 

I.i 





» 


13 

9 P 

520.O 

- 13-3 

— 14.2 

1.1 

69 

0.5 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0— 10 und 

Nieder- 

schlag. 

B e m e r k u n g e n 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel 

Cels 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

Richtung 

Starke 

_ 







w 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


- 28.5 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

N 

1 

0 


- 23.S 




NW 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

sw 

4 

0 


— ' 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 

Duntijer Schleier. 

— 26.5 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

2 


- 27.9 

— 

— 

— 

N 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

I 

Wolkchen im S. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

I 


- 22.5 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

I 

Dunner leichter Schleier. 

— 

— 

3O.0 

17-5 

NE 

1 

I 


- 28.9 

— 

— 

— 

SW 

I 

3 


— 

— 

— 


s 

I 

I 

Dunner Schleier. 

— 

— 

39-6 

18.6 

— 

0 

I 

Wolkchen im N. 

- 31*7 

— 

— 

— 

sw 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

3 

Dunnes Gewolk. 

— 

— 

346 

204 

NE 

I 

0 


“ 29.5 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

Temp. = o.o in Strom. 

— 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 


06 

1 

— 

— 

— 

W 

c 

I 

2 




___ 

___ 



NW 

I 

I 

3 

0 


- 20.1 

— 

— 

— 

NE 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

SE 

10 

5 

Buran. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

9 
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Brelte. 

N. 

Lange 

Seehohe 

Monat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Feuchtes 

Thermo- 

Liiflfeuchtigkeit. 

() r t. 

E- Y Gr. 



und Tag 

Stimde 

Normal- 

schweie. 

mm. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 




Meter. 


1901 


Cels. 

Cels. 


L. CXXII, Schovoto-Aul 

39 ° 24' 

94’ 4' 

3,068 

3 

Jan. 

14 

7 a 

519-9 

- 15-1 

- 17-9 

0 2 

15 

1.0 

Nahe und oberhalb La- 
ger CXXIII .... 



2,583 

I 


14 

Ip 

553-6 







_ 


Lager CXXIII .... 

39 26 

94 I 

2,543 

6 


14 

1.30 p 

555-7 

- 10.3 

- 12.S 

0.9 

51 

0.9 

. . . . . 



» 



14 

9 P 

557.1 

- 14-4 

- 15-6 

0.8 

59 

0.6 

» . . . . 






15 

7a 

555-8 

- 14-3 

- 15.6 

0.8 

57 

0.6 

» .... 






IS 

IP 

5549 

— I 2 .I 

- 13-6 

I.o 

59 

0.7 

» .... 



» 



IS 

9 P 

558.0 

- iS-i 

— 16.8 

o-s 

43 

0.7 

» .... 






16 

7a 

557 -s 

- 17.1 

— 18.2 

0.6 

53 

0.5 

Sekundarer Bel .... 

— 

— 

2,877 

I 


16 

2p 

532.5 

- 15.2 

- 15-S 

I.i 

78 

0.3 

Lager CXXIV, Davoto 

39 24 

93 58 

2,805 

2 


j6 

9 P 

537.4 

- 15.6 

- 17-1 

0.6 

48 

0.6 

» 



» 

» 

» 

17 

7 a 

538.0 

- 14.6 

- 15-S 

0.9 

66 

0.5 

Ike-eregeto 

— 

— 

2,540 

I 


17 

Ip 

556.7 

- II.8 

— 12.2 

I-S 

80 

0.4 

L. CXXV, Tsagan-davo 

39 27 

93 46 

2,551 

2 


17 

9 P 

555.8 

— 19.6 

— 20.0 

0.7 

68 

0.3 



» 




18 

8 a 

556-1 

- 13-1 

- 13-7 

1.2 

75 

0.4 

Kleiner Pass 

— 

— 

2,61 1 

I 


18 

— 

551-S 

— 

— 

— 

— 

— 

L. CXXVI, Dschong-Duntsa 

39 28 

93 41 

2,591 

6 


18 

I p 

555-4 

- lO.o 

- 10.7 

1.6 

78 

0.5 

» 






18 

9 P 

555-9 

- 13-0 

- 14.1 

1.0 

65 

0.6 




» 

» 


19 

10 a 

553 -° 

- 5-9 

- 9.2 

I.I 

48 

1.2 

» 



» 



19 

I P 

552.2 

- 5-8 

- 9.2 

I.I 

46 

1.2 

» 

» 

» 

» 

I ^ 

» 

19 

9 P 

552.0 

- 14-5 

- 15-6 

0.8 

61 

0.5 





V 


20 

7a 

549-3 

— 16.9 

- I 7 -S 

0.8 

68 

0.4 

Scho-lo“go 

— 

— 

2,431 

I 


20 

Ip 

565.0 

— 5.4 

- 7-1 

1.0 

73 

0.7 

L. CXXVII, Lu-tschuentsa 

39 30 

93 34 

2,441 

2 


20 

9 P 

563.9 

- II.9 

- 13-8 

0.8 

50 

0.8 

» 



» 



21 

7 a 

564-3 

- 10.6 

— 12.9 

0.8 

47 

0.9 

Saj 

— 

— 

2,095 

I 


21 

— 

590.6 

— 







— 

Nebenstehender Jar . . 

— 

— 

2,105 

I 


21 



589-9 











Halbwegs 

- 

— 

2,177 

I 

» 

21 

Ip 

584.2 

- 3-6 

- 7-4 

1.2 

46 

14 

L. CXXVIII, Gaschun-gol 

39 32 

93 24 

2,274 

2 


21 

9 P 

577.0 

- 13-3 

- 14.6 

0.9 

52 

0.8 



i 

» 



22 

7 a 

S 77 -S 

- I 3 -I 

lS -5 

0.4 

26 

1.3 

Lager CXXIX, Holussta 

39 32 

; 93 20 

2,407 

3 

» 

22 

I P 

566.9 

- 7-6 

“ 8.0 

2.2 

83 

0.5 

y> 



» 


1 » 

22 

9 P 

568.1 

— 10.5 

- 12.5 

0.9 

45 

I.I 

» 



7> 

» 


23 

7 a 

567-3 

- 1 1.2 

- I 2 .I 

1*3 

67 

06 

Saj 

— 

— 

2,278 

I 


23 



577-0 

— — 

_ 





Halbwegs 

— 

— 

2,420 

I 

» 

23 

Ip 

566.3 

7.6 

~ 9.5 

1.4 

55 

1.2 

Lager CXXX, Sa-go 

39 23 

93 8 

2,809 

2 


23 

9 P 

538.0 

- I9.I 

~ 20.2 

0.4 

43 

0.6 

» 





» 

24 

7 a 

538.1 

- 21. 1 





■- 

— 

Tschin-to 

— 

— 

3 . 0 S 4 

I 


24 

Ip 

520.6 

- 13-2 

— 14.6 

0.9 

53 

0.8 

Mobaruin-gol 

— 

— 

2,991 

I 


24 


525.1 




- 

Kleiner Pass 

— 

— 

3,095 

I 


24 

— 

517-8 

— 



— 

— 

— 


Temperaturextreme. Aktinometer. 

Win 

d 

Bewdlkung 

B e m e r k u n g e n. 

Min. Max. Schwarz- 

kugel. 

Cels. Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

- l8.i — — 

— 

w 

I 

8 


— 



NW 

2 

10 


— , — — 

— 

NE 

I 

10 


— — — 

— 

NW 

I 

10 


- i6.s — — 

— 


0 

10 


— — — 

— 

NW 

I 

9 


— — — 



NW 

I 

9 

^ den ganzen Tag. 

- 19.9 — — 

— 

NW 

I 

^ 10 


— — — 

— 

N 

2 

6 



— 

sw 

10 

0 

Fohnartiger Sturm. 

- 16.9 — — 

— 

sw 

10 

0 


— — — 

— 

NNW 

I 

I 

Dunne Wolkchen, c». 

— — — 

— 

SW 

I 

0 


- 21.2 — — 

— 

s 

I 

1 

Wolken auf den Bergen. 

— — — 

— 

N 

I 

0 


— 



s 

2 

0 

Vollkommen heiter. 

— 16.9 — — 

— 

N 

I 

0 


— — 


N 

2 

0 

Vollkommen heiter; aufsteigender Thalwind. 

_ _ _ 

— 

S 

I 

0 


- 18.1 — — 

— 

s 

I 

0 


— — _ 

— 

Var. 

— 

I 

DUnne Wolkchen im S. Umspringende Winde. 

— — — 

— 

S 

I 

0 


- 15.9 — — 

— 

SW 

I 

2 


— — — 

I 

W 

I 

2 


_ — __ 

— 

SE 

I 

0 


- 16.5 ~ ~ 

— 

SW 

I 

3 


— — — 

— 

SW 

2 

2 

Temp. = 5.4 in der Quelle. 

— — — 

— 

W 

4 

0 


~ 13*5 — — 


SW 

4 

4 


— — — 

— 

W 

I 

2 



— 

S 

I 

0 


- 24.5 — — - 

— 

SE 

I 

0 


— — ““ 

— 

W 

I 

I 


He din, Journey in 

Central Asia. V: /. 

— 

— 

26 
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O r t. 




1 

i 

Breiie. 

Lange. 

E V. Or 

Seehohe. 

Monal 

und Tag 

1901. 

Stunde 

Luft- 
druck bei 
0° und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Liift- 

tempera- 

lur. 

Cels 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 


N. 

Dampf- 

driick. 

mm 

Relat. 

%■ 

Satti- 

gungs- 

deficit 

mm. 

Meter 

n . 

Kan-ambal . . 




39 16 ’ 

92 ’ 56 ' 

30 

00 

CO 

13 

Jan. 

24 

9 P 

536.0 

- 22.1 

- 23.0 

0-3 

40 

0.5 





1 

' i) 


» 



25 

7 a 

535 9 

- 20.1 

— 

— 

— 

— 

» . . 




: ^ 


V 

» 

» 

25 

I P 

537-6 

- 8.2 

— 10.2 

1-3 

53 

1.2 

>; . . 









25 

9 P 

535.9 

— 19.8 

— 20.6 

0.5 

51 

0.5 

» . . 




» 

» 

» 



26 

7 a 

535-3 

- 204 

- 21. 1 

o-s 

53 

0.4 

» . . 




» 


» 



26 

I P 

534-6 

- 2.5 

- 3-4 

3-1 

82 

0.7 

^ . . 




» 





26 

9 P 

534.3 

- 21. 1 

-- 21.9 

0.4 

48 

0.5 

» . . 






» 



27 

7 a 

533-7 

- 17-S 

- 19-9 

O.i 

8 

I.I 

Halbwegs . . . 




— 

— 

2,594 

I 


27 

I P 

553-9 

- 25 

- 3-6 

3-0 

78 

0.8 

Lager CXXXII . 




39 24 

92 48 

2,340 

2 

» 

27 

9 P 

571.9 

- 15-S 

— 16.9 

0.6 

44 

0.8 

» 







» 


28 

7 a 

573-5 

- is-s 

— 16.9 

0.6 

44 

0.8 

Haupt-Saj . . . 






1,996 

I 


28 

I P 

599-2 

- 35 

- 4.6 

2.7 

76 

0.9 

Kleiner Pass . . 






2.051 

I 


28 

— 

595-0 

- 32 

— 

— 

— 

— 

Lager CXXXIII 




39 35 

92 43 

2 064 

2 


28 

9 P 

594.9 

— 16.6 

— 18.9 

O.I 

10 

I.I 

» 









29 

7 a 

593-0 

— 18 6 

- 19.9 

0.4 

34 

0.7 

Saj 




— 

— 

1,870 

I 


29 

— 

610.7 

- 3-6 

— 

— 

— 

— 

Pass 




— 


1,950 

I 


29 

I P 

605.2 

- 2.9 

- 3-8 

3-0 

80 

0.7 

Lager CXXXIV 




39 44 

92 44 

1,766 

2 

V 

29 

9 P 

622.7 

- 8.1 

— 10 6 

I.o 

40 

I-S 






» 


» 


30 

7 a 

624.9 

- 136 

- I4-S 

I.o 

60 

0.6 

Halbwegs . . . 




— 

— 

1,501 

I 


30 

IP 

643-9 

- 5-6 

- 8.9 

1.0 

33 

2.1 

Lager CXXXV 




39 S 3 

92 40 

1,246 

2 

» 

30 

9 P 

664.0 

- 9.0 

— 10.2 

1.5 

63 

0.9 

» 







» 

» 

31 

7 a 

664.0 

— 10. 1 

- II-S 

1.2 

55 

I.o 

Halbwegs . . . 




— 

— 

1,073 

I 


31 

I P 

677.7 

- 3-5 

- 5 4 

2.2 

61 

1.4 

Lager CXXXVI 




40 3 

92 47 

1,006 

2 


31 

9 P 

684.4 

— 10.2 

— 12.6 

0.7 

31 

1*5 

» 






» 


Febr, 

. I 

7 a 

684.1 

- 13-3 

- 14.6 

0.8 

48 

0.9 

Halbwegs . . . 




— 

— 

890 

I 


I 

I P 

696.1 

- 5 -S 

- 6.3 

2.4 

77 

0.7 

Lager CXXXVII 




40 10 

92 S 3 

868 

2 


I 

9 P 

700.O 

- lO.S 

- II.s 

1-3 

63 

0.8 

D 








2> 

2 

7 a 

703.1 

— 16.9 

- 17-9 

0.6 

46 

0.7 

Halbwegs . . . 




— 

— 

871 

I 

:d 

2 

I P 

703-9 

- 2.3 

- 3-6 

2.8 

73 

I.o 

Lager CXXXVIII 




40 21 

92 50 

865 

6 


2 

9 P 

706.6 

- 8.2 

- 96 

1.5 

59 

I.o 







» 



3 

7 a 

710.3 

- 19-9 

— 20.1 

0.7 

72 

0.3 










3 

I P 

708.9 

- 4 -S 

- 5-6 

24 

73 

0.9 









» 

3 

9 P 

706.3 

- I 5 -I 

— 16.8 

0.4 

28 

I.o 








» 


4 

7a 

705.6 

- 25.S 

— 

— 

— 

— 








» 


4 

I P 

702.7 

- 5.6 

— 6.8 

2.1 

69 

I.o 







» 



4 

9 P 

702.3 

- I 1.2 

— 12.6 

I.o 

51 

I.o 

» 







» 


5 

7 a 

703-9 

— 20.1 

- 2 I.S 

O.I 

IS 

0.8 

Halbwegs . . . 




— 

— 

83s 

I 


5 

I P 

704.6 

- 2.1 

— 4.2 

2.4 

60 

1.6 

Atschik-kuduk . 




40 30 

92 SO 

833 

2 

» 

5 

9 P 

704.O 

- II. I 

- 12.3 

I.i 

56 

0.9 

» 









6 

7 a 

703-4 

— 16.8 

- 17.2 

0.9 

68 

0.4 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

— 

— 

— 



E 

I 

0 


- 25.S 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


- 24.5 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


- 22.5 

— 

— 

— 

S 

I 

5 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


- 22.1 

— 

— 

— 

SE 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

I 


- 20.1 

— 


— 

sw 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

9 


- lS -5 


— 

— 

N 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

NW 

4 

2 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


- 14.5 

— 

— 

— 

S 

I 

I 


— 

— 

1 

— 

NNE 

2 

2 


— 

— 


— 

SE 

I 

I 


- I7-I 

— 

— 

— 

E 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

E 

4 

7 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


- I8.I 

— 

— 

— 

E 

I 

4 


— • 

— 

— 

— 

SE 

2 

3 

r-s 

— 

— 

— 

— 

W 

I 

9 

9.30 p: E4. 

- 20.1 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


- 27.1 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 

2 — 7 p: W 6. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 


- 27.5 

— 



— 

E 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

I 

CX) 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


- I9.I 

— 

— 

— 

E 

I 

2 

s 


;o4 


0 r t. 

Breite. 

N. 

Liinge. 

K. V. Gr. 

Seehdhe 

Meter 


Halbwegs 

— 



832 

I 

Toghrak-kuduk . . . . 

40° 30 

92° 39' 

822 

5 

» .... 



» 


» .... 





» .... 


» 


» 

» .... 





Halbwegs 

— 

— 

824 

I 

Lager CXLI 

40 35 

92 37 

826 

2 

^ 

» 



» 

Saj 

— 

— 

1,069 

I 

Saj 

— 

— 

1,103 

I 

Lager CXLII 

40 46 

92 39 

1,128 

2 

» 





Kleiner Pass 

— 

— 

1.229 

I 

Hauptpass 

— 

— 

1,244 

I 

Saj 

— 

— 

1,204 

I 

Unterwegs 

— 

— 

I.214 

I 

Lager CXLIII .... 

40 56 

92 33 

1,464 

2 

» .... 

» 


» 

» 

Kleiner Pass 

— 

— 

1,658 

1 

Unterwegs 

— 

— 

1.490 

I 

Saj 

— 

— 

1,432 

I 

Kleiner Pass 

— 

— 

1,535 

I 

Lager CXLIV .... 

41 7 

92 34 

1,378 

2 

» .... 


» 


» 

Saj 

— 

— 

1,304 

I 

Kleiner Pass 

— 

— 

1,343 

I 

Halbwegs 

— 

— 

1,257 

I 

Lager CXLV .... 

41 21 

92 43 

1,137 

2 

» .... 

* » 

» 

» 

» 

Saj 

— 

— 

1,030 

I 

Halbwegs 

— 

— 

1,043 

I 

Lager CXLVI .... 

41 28 

92 24 

1,086 

2 

» .... 



i 


Kleiner Pass 

— 



1,001 

I 

Halbwegs 

— 

— 

1,012 

I 

Lager CXLVII .... 

41 21 

92 6 

972 

2 

» .... 




» 

Halbwegs 

— 

— 

9II 

I 

Lager CXLVm. . . . 

41 8 

91 SI 

950 

2 


Monat 

und Tag 

1901. 

Stunde. 

Liift- 
druck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes- 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat 

%. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Febr. 6 

ip 

700.6 

- 3.1 

— 

4-5 

2.6 

70 

1. 1 


6 

9 P 

698.9 

- 10.3 

- 

11.9 

I.o 

49 

1. 1 


7 

7a 

698.4 

- 20.0 

— 

21. 1 

0.3 

31 

0.7 


7 

IP 

697.1 

- 1.6 

— 

52 

1.6 

39 

2.5 


7 

9 P 

697.0 

- lO.i 

— 

12.2 

0.8 

38 

1-3 


8 

7 a 

698.8 

- 17.2 

- 

18.8 

0.3 

22 

0.9 


8 

IP 

695.6 

- O.s 

- 

4.4 

1.7 

38 

2.8 


8 

9 P 

696.0 

- 8.6 

- 

10.2 

1-3 

S 3 

I.i 

» 

9 

7a 

697.2 

- 9-5 

- 

lO.i 

1.7 

75 

0.6 


9 

IP 

675-3 

2.9 

— 

2.4 

1.8 

32 

3-9 


9 

— 

672.6 

— 


— 

— 

— 

— 

» 

9 

9 P 

672.0 

- 8.5 

- 

lO.o 

1-4 

57 

1.0 


10 

7a 

673-4 

— 14.2 

- 

15.1 

0.9 

57 

0.7 


10 

— 

664.6 

2.1 


— 

— 

— 

— 


10 

— 

663-5 



— 

— 

— 

— 


10 

— 

666.7 

— 


— 

— 

— 

— 


10 

IP 

665.1 

1.5 

- 

2.6 

2.2 

43 

3*0 

» 

10 

9 P 

646.0 

“ 7.5 

— 

9.0 

1.6 

60 

I.I 


II 

7a 

646 9 

- 7-2 

- 

9 -x 

1.4 

S 3 

1-3 


II 

— 

6297 

- 3 -x 

- 

6.6 

1.4 

39 

2.3 


II 

Ip 

642.6 

2.2 

- 

3-6 

I 4 

25 

4.0 


II 

— 

646.7 

— 


— 

— 

— 

— 


II 


6395 

— 


— 

— 

— 

— 


II 

9 P 

652.3 

- 6.9 

- 

8.5 

1.6 

59 

I.I 


12 

7a 

653-3 

- 12.1 

- 

13.4 

1.0 

S 3 

0.9 


12 

— 

658.7 

— 

- 

— 

— 

— 

— 


12 

— 

654.1 

— ■ 


— 

— 

— 

— 


12 

IP 

660.5 

2.6 

- 

3 -x 

1-5 

27 

4.1 


12 

9 P 

672.0 

- 8.6 

- 

10.3 

1.3 

52 

1.2 


13 

7a 

672.5 

-* I6.I 

- 

17-7 

0.4 

29 

0.9 


13 

— 

6798 

— 

- 

— 

— 

— 

— 


13 

ip 

678.2 

4 -S 


1.6 

1.8 

28 

4.6 


13 

9 P 

674.7 

- 4-5 

- 

7-2 

1-5 

45 

1.8 


14 

7a 

674-4 

- lOo 

- 

II . I 

l.^ 

62 

0,8 


14 

— 

o^ 

00 

l-l 

— 

- 

— ■ 

— 

— 

— 


14 

Ip 

679.0 

- 1.6 

- 

S -9 

1.2 

29 

2.9 


14 

9 P 

683.7 

- S.6 

- 

6.9 

2.0 

67 

1.0 


IS 

7 a 

685.4 

- 14.2 

- 

IS.6 

0.7 

43 

0.9 


IS 

ip 

688.5 

45 

- 

3-6 

0.4 

6 

6.0 


IS 

9 P 

688.5 

- 25 

- 

3-4 

3-x 

79 

0.8 
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neter. 

Wind. 

Bewolkung 
o — lo und 
Nieder- 
schlag. 

j 

Bemerkungen. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Rich tun g 

Starke 



sw 

3 

2 

1 

— 

w 

I 

I 

Triibe Luft. ! 

— 

E 

I 

2 

1 

— 

SW 

I 

2 

1 

— 

E 

2 

2 


— 

W 

I 

I 


— 

SE 

I 

2 


— 

SE 

I 

2 


— 

E 

I 

3 


— 

SE 

I 

5 


— 

NW 

I 

o 


— 

NW 

I 

I 


— 

s 

I 

2 


— 

N 

2 

O 


— 


1 

2 


— 

E 

2 

4 


— 

E 

2 

4 


— 

SW 

I 

1 

I 


— 

w 

2 

I 

. :: 

— 

sw 

I 

o 


— 

E 

I 

o 






o 


— 



o 


— 


II 

o 




E 

3 

o 

Windig den ganzen Tag. 

— 

NW 

I 

o 


— 

E 

I 

2 


— 

N 

3 

2 


— 

E 

3 

2 
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Breite. 

Lange. 

Seehohe. 

Monal 


Luft- 
driick bei 
0“ und 
Normal- 
schwere 

mm 

Luft- 

tempera- 

Feuchtes 

Thermo- 

Liiftfeuchtigkeit. 

O r t. 

N. 

E. V. Gr 



imd Tag. 

Stunde 

tur. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 




Meter 

n. 


_j 


Cels. 

Cels, 


Lager CXLVIII . . . 

41’ 8' 

91° SI' 

950 

2 

Febr. 16 

7 a 

689.1 

— 

9-3 

- 11.4 

09 

42 

1-3 

Kleiner Pass 

— 

— 

1,016 

I 

» 

16 

— 

683.1 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

Kleiner Pass 

— 

— 

i,iS 5 

I 

p 

16 

— 

670.9 


0.6 

- I 4 

3-7 

84 

0.7 

Saj unterhalb desselben 

— 

— 

1,007 

I 

» 

16 

— 

683.4 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

— 

— 

956 

I 

p 

16 

Ip 

687.1 


2 I 

- 3-2 

1-5 

29 

3-8 

Lager CXLIX .... 

41 0 

91 36 

861 

2 

p 

16 

9 P 

696.0 

- 

6.8 

- 99 

0.8 

28 

2.0 

» .... 

•p 

p 

P 

p 

p 

17 

7 a 

696.9 

- 

12.2 

- 13-3 

I.o 

57 

0.8 

Saj 

— 

— 

797 

I 

p 

17 

— 

700.1 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

— 

— 

792 

I 

p 

17 

I P 

699.9 


1-5 

- 4 * 

I.i 

22 

4.0 

Lager CL 

41 s 

91 16 

829 

2 

p 

17 

9 P 

695 2 

- 

4.8 

- 7-6 

1-3 

41 

1.9 

» 

p 

p 

P 

» 

p 

18 

7 a 

698.5 

- 

12.5 

- 13-4 

I.I 

61 

0.7 

Kleiner Pass 

— 

— 

887 

I 

p 

18 

— 

691.0 

- 

— 

— 

— 

- 

— 

Halbwegs 

— 

— 

824 

1 

p 

18 

I P 

696.1 


0.8 

" 3*5 

0.8 

36 

3 -« 

Lager CLI 

41 9 

90 52 

821 

2 

p 

18 

9 P 

697.9 

- 

8.6 

— lO.l 

1.4 

56 

I.I 

» 

p 

p 

P 

p 

p 

19 

7 a 

699.7 

- 

ii-S 

- 13-3 

0.8 

40 

1.2 

Halbwegs 

— 

— 

844 

I 

p 

19 

I P 

698.0 

- 

2.2 

- 6.1 

1-3 

32 

2.7 

Lager CLII, Quelle N:o i 

41 4 

90 38 

84s 

8 

p 

19 

9 P 

699.7 

- 

9.8 

- 10.5 

1.6 

71 

0.6 


P 

P 

P 

P 

p 

20 

7 a 

702.8 

- 

15.1 

- 17.0 

0.3 

22 

I.I 

» 

» 

P 

P 

P 

p 

20 

Ip 

702.2 

— 

3-1 

~ 7-2 

0.9 

26 

2.7 



P 

P 

P 

p 

20 

9 P 

699.1 

— 

8.2 

- TO.5 

1.0 

39 

1-5 

» 

» 

P 

P 

P 

p 

21 

7 a 

697.2 

- 

12. 1 

— 14.2 

06 

30 

1-3 

» 

P 

P 

P 

» 

p 

21 

IP 

696.1 


0.6 

~ 4.7 

I.I 

23 

3-7 


P 

P 

P 

P 

p 

21 

9 P 

697.8 

— 

8.5 

— lOo 

1.4 

56 

1.1 


P 

P 

P 


p 

22 

7a 

700.2 

- 

12.5 

- 14.4 

0.6 

33 

1.2 

Saj 

— 

— 

864 

I 

p 

22 

— 

697.3 


— 

— 

— 

— 


Halbwegs 

~ 

— 

979 

1 

p 

22 

Ip 

686.1 


3-6 

— 2.2 

1.6 

28 

4-3 

Lager CLIII 

41 4 

90 26 

991 

2 

p 

22 

9 P 

687.1 

- 

6.5 

- 9.2 

I.I 

•38 

1.8 

» 

» 

P 

P 

p 

p 

23 

7 a 

6890 


1O.9 

- 12.2 

I.I 

55 

0.9 

Quelle N:o 2 

41 2 

90 23 

912 

I 

p 

23 

— 

694.5 

— 

0.2 

- 4-8 

1.3 

29 

3-2 

Lager CLIV 

41 0 

90 19 

935 

3 

p 

23 

ip 

692.3 


4-7 

- 1.8 

1-5 

23 

4.9 

» 

p 

P 

p 

p 

p 

23 

9 P 

692.0 

- 

4.0 

- 6.5 

1.7 

49 

1.7 

» 

p 

P 

p 

p 

p 

24 

7 a 

692.3 

- 

8.9 

- 10.5 

1-3 

S 3 

I.I 

Halbwegs 

Lager CLV, Altmisch- 

— 


1,077 

I 

p 

24 

Ip 

678.2 


l-s 

- 4.9 

0.7 

14 

4-7 

bulak 

40 57 

89 59 

1,033 

26 

p 

24 

9 P 

6^.8 

- 

3-5 

- 5-6 

1.9 

55 

1.6 


» 

p 

p 

p 

p 

25 

7 a 

682.7 


9.2 

- II.5 

0.7 

32 

1.6 


p 

p 

p 

p 

p 

25 

Ip 

680.6 


8.6 

0.9 

1.6 

18 

6.9 


p 

p 

p 

p 

p 

25 

9 P 

680.7 

- 

4.2 

- 7-9 

0.8 

22 

2.6 


p 

p 

p 

p 

p 

26 

7 a 

682.2 

- 

6.2 

“ 9*5 

0.6 

22 

2.3 


p 

p 

p 

p 

p 

26 

I P 

681.8 


II . 2 

41 

3-0 

30 

7.0 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

W i n d. 

Bewolkung 
0— 10 und 

Nieder- 

schlag. 


Min. 

Cels. 

Max 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels 

Richtung 

Starke 

B e m e r k u n g e n. 

— I 2.2 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 


- 14-5 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


- I4.I 

— 

— 

— 

E 

3 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

N 

4 

3 


— 

— 

— 

— 

N 

10 

5 

Sturm. 

- 14-4 

— 

— 

— 

N 

10 

2 

Sturm. 

— 

— 

— 

— 

NE 

9 

2 


— 

— 

— 

•— 

N 

3 

0 


- 17.8 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 


- 14.9 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

SSE 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

NW 

r 

0 


- 14.9 

— 

— 

— 

NW 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

SW 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 


- 13.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

SW 

2 

0 

...f, Temp. = 1.4 in der Quelle. 

— 

— 

— 

— 

sw 

4 

0 

:::: 

— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 

Temp. = 1.7 in der Quelle. 

- 13*5 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

sw 

4 

0 

1901 Febr. 24. 9 p. Von dieser Stunde ab wird 
das Psychrometer nicht mehr ventiliert. 

— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


- 12.4 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 


— 

— 

47^6 

254 

sw 

5 

10 

11 

do 

— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


- lO.s 

— 

— 

— 

w 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

4 

4 
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O r t. 

Creite 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag 

1901. 

Stuude. 

Luft- 
Iruck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere, 
mm 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels 

Feu elites 
Thermo- 
meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 

« 

Lager CLV, Altmisch 














bulak 

40 ° 57 ' 

89 ’ 59 ' 

1.033 

26 

Febr. 26 

9 P 

680.7 

o.s 

- 3-6 

1.6 

33 

3-2 

» 




» 

» 

27 

7 a 

6794 

- 7*5 

— 10.9 

0.4 

14 

2-3 

» 



» 

» 


27 

3 P 

676.0 

9.2 

15 

1-5 

17 

7-3 






» 

27 

9 P 

675.6 

- 2.5 

“ 6.5 

I.o 

25 

2.9 







28 

7 a 

676.3 

- 3-5 

- 4-6 

2.6 

73 

0.9 

» 

» 



» 

» 

28 

I P 

676.1 

12.2 

4.2 

2.3 

21 

8.4 





» 

» 

28 

9 P 

677.5 

- 2.4 

— 6.0 

1.2 

32 

2.6 



» 


» 

Marz 

I 

7 a 

678.4 

- 7-7 

- 9.8 

I.I 

42 

I-s 

Lager CLVI, Quelle . . 

40 52 

00 

VO 

00 

904 

3 


1 

IP 

688.1 

99 

2 0 

i-s 

16 

7-7 

» . . 





» 

I 

9P 

687.0 

- 1.5 

- 5-6 

I.I 

26 

3-0 

» . . 


» 

» 

» 

» 

2 

7 a 

687.2 

- 2.5 

- 4-4 

2.3 

60 

1-5 

Lager CLVII .... 

40 40 

89 53 

840 


» 

2 

3P 

694.8 

149 

S -5 

2.5 

20 

10.2 

» .... 


» 


» 


2 

9P 

695.1 

0.6 

- 1.7 

2.9 

61 

1.9 

» .... 

» 


» 

» 

» 

3 

7 a 

695-5 

- 2.5 

- 5-7 

1.4 

37 

2.4 

Halbwegs 

— 

— 

830 

— 

» 

3 

ip 

695.2 

11.9 

3-5 

1.8 

17 

8.7 

Lager CLVIII .... 

40 33 

89 48 

820 

— 


3 

9P 

693.1 

0.8 

- 2.9 

2.0 

40 

2.9 

» .... 




» 


4 

7 a 

695.2 

- 1.6 

- 3 -S 

2.5 

62 

1.6 

Lager CLIX, Ruinen,die- 














selben wie Lager XVI 














am 28 — 29 Marz 1900 

40 32 

89 51 

818 

136 


4 

I P 

697.7 

10.3 

3 -S 

2.8 

30 

6.6 


y> 




» 

4 

9P 

697.2 

- 1-4 

- 4-5 

1.8 

42 

2.4 

» 


» 


» 


5 

7 a 

695.7 

- 4-5 

- 8.6 

0.4 

13 

2.9 

» 

» 



» 

» 

5 

. 'P 

696.4 

13-4 

4-4 

1.9 

16 

9-7 

» 




» 

» 

5 

9P 

694.0 

- 1.8 

- 4-7 

1-8 

45 

2.2 


» 

» 



» 

6 

7 a 

692.6 

- S-o 

- 7-9 

I.I 

34 

2.1 

» 

» 


» 



6 

I P 

691.4 

II-3 

3-7 

2.3 

23 

78 




» 



6 

9P 

690.1 

- i-s 

- 4-7 

1.7 

41 

2.7 


» 


» 


» 

7 

7 a 

691.7 

- 6.5 

- 10.4 

0.2 

7 

26 





» 

» 

7 

9P 

692.0 

- 2.6 

- 6.9 

0.8 

22 

3-0 

» 



» 



8 

7a 

695.1 

3-1 

- 4.9 

O.l 
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— 

— 

— 

0 

2 

Temp. == 0.2 in Quelle. 
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O r t. 

Breile. 

N. 

Lange. 

E V. Gi 

Seehohe 

Monal 

unci Tag 

1901. 

Sluiule 

lAlfl- 

Lliuck bei 
0” und 
Noi nial- 
'^chwcre 

mm 

Luft- 

tcmpcia- 

lur. 

Cel^. 

Feuclites 

'^I'henno- 

mctci. 

CeL. 

1 

Luftfeuchligkeit. i 

Melei 1 

n 

Danipf- 

clruck. 

mm 

Kelat 

% 

Satti- 

giings- 

deficit 

mm. 

Tollak-kullu 

39 ’ 13 ' 

88" 

48' 

896 

1 

2 

April 7 

7 a 

688.2 

lO.o 

5-9 

5.0 

1 

55 

4*2 

Halbwegs j 

— 

- 

- 

906 

I 

5 > 

7 

1 p 

688.0 

19.0 

10.2 

5-4 

33 

II.i 

Jangaschkak 

39 7 

88 

22 

910 

2 

'> 

7 

9 P 

687.1 

13.6 

5.0 

2.6 

22 

9-1 

1 

» 1 

- 




‘'1 

> 

8 

7 a 

689.0 

84 

4*1 

4.2 

51 

4.0 

Halbwegs 

— 

- 

- 

911 

J 


8 

I P 

686.7 

23.0 

14-5 

8.4 

40 

12.8 







" 

8 

9 pl>isl 

siehc 






Tscharklik 

39 2 

88 

0 

925 

"1 

iMai 

17 

7 a( 

unten 



— 

— 

Lager I, Jigdelik-tokaj 

38 5 S 

88 

I 

1,165 

3 


17 

J P 

657-1 

15.9 

3-2 

0.5 

4 

13-0 

» 




» 



17 

9 P 

660 . 5 

20.3 

lO.o 

4.9 

27 

I 3 -I 

» 



> 


» 


18 

7 a 

664.6 

11.0 

3-6 

2.4 

23 

8.1 

Anfang des Thales . . 

— 

- 

- 

1,503 

I 


18 

12 a 

634.8 

20.5 

— 

— 

— 

— 

Korumluk 

38 44 

87 

58 

1,594 

I 


18 

1 p 

627.7 

17.2 

10.3 

6.1 

42 

8.6; 

Der Pass 

38 43 

88 

3 

1,956 

I 


18 

3 P 

601.6 

17.2 

9-1 

5.6 

38 

9.1' 

Lager II, Tscharklik-su 

38 44 

88 

5 

1,644 

5 


18 

9 P 

624.2 

9.0 

5-9 

5-5 

64 

3-2 


» 






19 

7 a 

622.0 

16.2 

13.2 

9.8 

71 

4.0 

» 



•> 

J'l 

» 

V 

19 

1 P 

624.S 

23.6 

13-5 

7*3 

33 

14.6 

» 




‘> 



19 

9 P 

626.0 

15.4 

10.8 

7-7 

58 

5-5 : 

» 

- 



.> 

'> 

", 

20 

7 a 

625.6 

1 1.6 

8.9 

7.2 

70 

3 * 1 , 

Lager III, Mastschit . . 

38 44 

88 

7 

1,686 

3 


20 

1 P 

621.3 

15-7 

9.2 

6.0 

45 

7.41 

» . . 

» 



ys 

» 

V 

20 

9 P 

621 .y 

f 2.7 

7-2 

5-1 

46 

5-9, 

» . . 




» 

'> 

b 

21 

7 a 

630.1 

12.0 

7-3 

5-s 

52 

5.0 i 

Jaman-davan 

38 45 

88 

T 3 

3 ,I 3<5 

I 


21 

1 P 

522.5 

2.6 

0.5 

3-3 

60 

2.2! 

Sekundarer Pass . . . 

— 

- 

— 

2,861 

I 


21 

3.15 p 

540.4 

7 -s 

2.4 

3 -^> 

46 

4.2 1 

Koschlasch 

38 45 

88 

17 

2,394 

2 


21 

9 P 

572.2 

6.S 

1.3 

2.8 

37 

47' 

» 

» 




V 


23 

7 a 

571.8 

7-2 

4-3 

5 -° 

66 

2.6 i 

Unterwegs 

— 

- 

— 

3,757 

1 


22 

1 P 

547-2 

13.1 

S .9 

4-3 

38 

7.0 

Tblkblik 

38 47 

88 

29 

2,922 

2 


22 

9 P 

536.9 

5-4 

04 

2.9 

43 

3 - 9 ' 

» 



:> 

» 

» 


23 

7 a 

535 -S 

3 -f> 

2.0 

4.6 

77 

14 

Pass 

— 

- 

— 

2,944 

I 

b 

23 

8 a 

534-8 

8.8 

2.1 

2.8 

33 

5 - 7 ! 

Lajdang 

38 42 

88 

38 

3,177 

I 

J', 

23 

I p 

519.9 

4-9 

0.2 

3-0 

46 

3-5 

Haschaklik 

38 31 

88 

30 

2,894 

s 

:> 

23 

9 P 

537.5 

3-4 

1.3 

2.4 

40 

3 - 5 ' 

1 

» 

» 



» 

>) 

'A 

24 

7 a 

538.2 

5-1 

1.4 

3 -<'« 

55 

3.0 

■» 

» 


» 


» 

V 

24 

1 P 

538.S 

12.9 

4.8 

3-3 

30 

7 - 8 ! 

» 

» 



» 

V 

:> 

24 

9 P 

539.8 

3-2 

0.6 

3-8 

65 

2.0! 

j 

» 

» 


» 




25 

7 a 

537-2 

4*6 

2.3 

4-4 

70 

1.9 

Pass I 

— 


■— 

3,418 

I 

>> 

25 

0.4s P 

' 504-7 

3.9 

02 

3-4 

56 

2.71 

I 

Pass 2 

38 22 

88 

29 

3,493 

I 


25 

I P 

499.9 

2.7 

- 0.4 

3-4 

61 

2.2 I 

Unkurluk 

38 19 

88 

30 

3,629 

5 


25 

9 P 

492.0 

~ 1.2 

- 2.4 

3-3 

79 

0.9 

» 

» 


» 

» 



26 

7a 

49 1. 8 

- 0.8 

- 2.1 

3-4 

78 

T.o 

» 

» 


» 

7 ) 



26 

Ip 

492.7 

9.6 

5*1 

4-9 

55 

4.1 
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Temperaturexlreme 

Aktino meter. 

W 1 n d 

Bew ulkung 
0 — 10 und 

Xiedei- 

schlag 

n e m e r k u n g e n 

Min. 

Cels. 

Max 

Cels. 

Sch\varz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kiigel 

Cels. 

Richtung 

Starke. 

O.i 


— 

— 

NE 

3 

2 


— 

— 


— 

NE 

5 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 


1.4 

— 

— 


E 

I 

3 


— 

— 

— 


NE 

2 

2 






N 

8 

5 

, Sturm begann uin 6 p. 

— 

— 

— 


NE 

10 

0 


9.2 

_ 

— 

— 

NE 

s 

8 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

3 


, — 

— 

— 

— 



0 

5 

^9.30 — 10.30 p. 

— 

— 

— 

— 

S 

2 

2 


' — 

— 

— 

— 

ssw 

I 

0 

Temp. = 10.5 im Fluss. 

7-5 



— 

— 

NE 

I 

I 

@11, 9.15 — 10.15 p, Temp. = 10.2 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

7 

^ ap mit Abbriichen, T emp. = 1 5 im Fluss. 

— 

— 

63.1 

SS-i 

NE 

2 

0 

Temp. = 1 1.3 im Fluss. 

8.7 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

Temp. = 6.9 im Fluss. 

1 

— 

— 


NE 

3 

6 

Temp. = lo.o im Strom. 

1 

— 

36.0 

26.0 

SE 

I 

0 

Temp. = 8.6 im Strom. 

6.3 

— 

— 

— 

SW 

I 

3 

Temp. = 10.9 im Strom. 

i — 

— 

— 

— 

NE 

3 

— 



— 

— 

— 

NE 

2 

6 


i 

— 

— 

— 

S 

I 

I 

Temp. = 6.5 im Fluss. 

3.1 

— 

■— 

— 

SW 

2 

4 

Temp. = 5.6 im Fluss. 


— 

— 

— 

s 

3 

8 j 

Temp. = 12.5 im Fluss, 

; — 

— 


— 

s 

2 

I 

Temp. = 5.2 in Bach. 

1 — 6.2 

— 


— 

NW 

I 

7 

Temp. = 1.9 in Bach. 

1 — 

~ 

— 

— 

s 

I 

4 

9 40 a. 

1 

— 

— 

— 

N 

2 

10 

CO 

j — 

— 

— 

— 

S 

I 

I 

Temp. = 4.6 in Strom. 

-4-5 

— 

— 

— 

SW 

I 

5 

Temp. = 5.1 in Strom. 


— 

— 

— 

E 

I 

10 

Temp. = 9.5 in Strom. 

1 

— 

— 

— 

SE 

2 

5 


, — 2.1 

— 

— 

— 

S 

I 

8 

Temp, = 4.1 in Strom. 

— 

— 

— 

— 

NE 

3 

0 

< 


— 

— 

— 

— 

N 

4 

A? 10 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

10 

8 p. 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

3 

96® 4— 4.30 p. 


2i6 


O r 

t. 



Rreite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 
1901. 

Stunde 

Lufl- 
driick bci 
0” und 
Normal- 
scliwerc 
mm. 

Lufi- 

tempeia- 

tur. 

Cels. 

Feu elites 

Thermo- 

metei . 

Cels. 

Luftl 

Oampf- 

druck. 

mm 

euchtig 

Relat. 

% 

keit 

Satti- 

gungs-i 

deficit. 

nim. 

Meter. 


Unkurluk . 




38 " 19 ' 

88 ’ 30 ' 

3-629 

5 

Mai 

26 

9 P 

493.3 

- 0.2 

- 2.2 

3-2 

70 

1-4 






:> 

» 

'> 


27 

7 a 

493-8 

3-1 

0.4 

3-5 

60 

2 - 3 ' 

Pass I . . 




— 

— 

3.676 

I 

- 

27 

9 a 

49O.O 

— 

— 

— 

— 

— 

Pass 2 . . 




38 17 

88 24 

3,692 

I 


27 

10 a 

489 0 

3-2 

1-3 

4-3 

74 

I-S- 

Pass 3 . . 




38 15 

88 21 

3,797 

I 

- 

27 

0.15 p 

482.9 

7.6 

0.2 

2.3 

29 

S. 6 ' 

Pass 4 . . 




38 14 

88 21 

3,784 

I 


27 

I p 

483.6 

9.2 

5.6 

5-5 

63 

3 - 3 ' 

Kar-jaghdi . 




38 9 

88 20 

3,860 

2 

'> 

27 

9 P 

479 6 

0.2 

0.3 

4-2 

90 

0.4 i 





» 

» 

:> 



28 

7 a 

478.7 

- 0.6 

- 1.4 

3-8 

85 

0.6' 

Pass . . . 




38 6 

88 27 

4,079 

I 


28 

TO.isa 

466.6 

3-2 

^•3 

44 

75 

1.4 

Herabfahrt zu Saj 



— 

— 

3,880 

I 


28 

I p 

478.0 

lO.i 

2.3 

3-0 

32 

6.4 

Kakir . . . 




38 1 

88 34 

3,800 

5 

)> 

28 

9 P 

482.0 

2.4 

- 1.6 

2.7 

50 

2.7 i 

» ... 




» 

y > 

'> 

'> 


29 

7 a 

482.5 

1.2 

- 1.8 

3-1 

61 

1 

2.0; 

» ... 




» 





29 

ip 

483-8 

15.2 

5*3 

3-6 

27 

9-4; 

» ... 




J'l 

ys 

:> 



29 

9 P 

482.9 

- 0.2 

““ 0.4 

4-3 

94 

0.3 

» ... 




» 



>7 

'> 

30 

7 a 

482.1 

0.8 

0.3 

4.0 

83 

0.8' 

Lager X . 




37 52 

88 37 

4,078 

6 

>7 

30 

IP 

468.9 

14.0 

4*7 

3-6 

29 

8.5! 

» 




2> 


'> 


>7 

30 

9 P 

467.5 

2.4 

0.5 

3 -S 

64 

2.0 

» 




» 

» 

» 

>> 

» 

31 

7 a 

466.9 

2.6 

1.3 

3.8 

SI 

2.7 

» 







» 


31 

Ip 

466.8 

10.4 

3.4 

3-6 

38 

S.81 

» 




» 


‘> 

» 

5 > 

31 

9 P 

465.6 

1.9 

- 2.4 

2-5 

48 

2.7 

» 





» 

3 


Juni 

I 

7 a 

464.6 

- 1.6 

- 2.4 

3-4 

84 

0.6 

Pass I . . 




37 50 

88 37 

4,159 

I 

» 

I 

8.5 a 

462.2 

S -3 

0.8 

3-4 

SO 

3-4 

Pass 2 . . 




37 49 

88 37 

4,159 

I 


I 

9.40 a 

462.3 

4 -Jt 

0.7 

3-7 

60 

2.4 ! 

Pass 3 . . 




37 46 

00 

00 

4,326 

I 

)> 

I 

II a 

4 S 2.8 

s-c 

~ 2.7 

1-5 

22 

5-3 i 

Unterwegs . 




— 

— 

4,264 

I 

j> 

I 

I P 

456.2 

lO.i 

S -3 

5-1 

55 

4.2 1 

Unterer Kum-k 5 l . 



37 36 

88 53 

3,867 

14 

V 

1 

9 P 

476.8 

4.1 

T .4 

2.4 

40 

1 

3-7 j 

» 

- 



» 

J> 

» 

» 


3 

7 a 

476.9 

8.2 

4-3 

4.9 

60 

3-3! 

» 








» 

2 

I P 

476.5 

4.9 

2.6 

4-1 

63 

2.4 

» 




» 

» 

» 



2 

9 P 

476.0 

4.2 

0.5 

2.9 

47 

3-3 

» 




» 



» 

» 

3 

7 a 

475-7 

4.8 

2.4 

4-5 

70 

1.9 

» 







» 


3 

I P 

474-3 

5-4 

4.6 

6.0 

89 

0.8 

» 




» 

» 

)> 



3 

9 P 

474.3 

- 0.5 

- 2.4 

3-1 

70 

1.3 

» 




» 




» 

4 

7 a 

474-0 

4.6 

3.1 

5-> 

80 

1-3 

» 





» 

» 


» 

4 

IP 

472.6 

21.0 

8.9 

4.8 

26 

13-9 





» 

» 



J> 

4 

9 P 

472.3 

8.2 

S.6 

5-9 

72 

2.3 

» 





» 

» 



5 

7 a 

472.1 

4*3 

1.2 

3-9 

62 

24 






» 

» 

» 


5 

ip 

474.2 

14.8 

5-9 

4-1 

33 

8.5 









'f 

5 

9 P 

473.9 

4-5 

0.6 

3 -S 

56 

2.8 







» 

» 


6 

7 a 

475-4 

9.8 

4-3 

4-4 

49 

47 

Unterwegs . 

. 



— 

— 

3,979 

I 


6 

IP 

472.1 

f iS-i 

4-2 

2.8 

21 

10.1 
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Temperaturextreme 

Aktinometer. 

1 

W 1 n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 








B e m e r k u n g e n. 

Min. ' 

Max. 

Schwarz- 

Blank- 


! 

Nieder- 

Cels. 

Cels 

kugel. 

Cels. 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke, 

schlag. 







NW ' 

2 

I 

7 


- 

— 






— 

w 

I 

~ 

8 


— 


— 

— 

sw 

2 

5 




— 

— 

NW 

I 

5 


— 


— 

— 

S 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 


— 

— 


— 

W 

2 

5 


-- 

— 

— 

— 

W 

3 

7 




— 

— 

W 

I 

0 



— 

— 

— 

W 

2 

3 


— 

— 


— 

W 

4 

3 


— 

— 

58.1 

44-5 

w 

I 

0- 


- 8.7 

— 

— 

— 

w 

2 

0 


— 


— 

— 

NW 

4 

3 


— 

— 

— 

— 

w 

3 

7 


- I 2 .I 

— 

— 

— 

s 

I 

8 

Zeitweilig a. 

— 

— 

— 

— 

s 

2 

10 


— 


40.1 

31-2 

NW 

2 

3 


— 12.8 


— 

— 

s 

I 

4 


— 

1 

— 


w 

I 

0 


— 


— 

— 

sw 

2 

0 


— 


— 

— 

NW 

S 

2 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

3 



— 

— 

— 

NW 

3 

3 


" 5*1 

— 

— 

— 

E 

3 

S 

Temp. = 7.8 im See, 00. 

— 

— 

— 

— 

W 

4 

10 

Zeitweilig a- 

— 


63.1 

4 S .6 

w 

3 

4 

Temp. = 6.1 im See, c5o. 

- 2.5 


— 

— 

N 

I 

0 

Temp. = 6.7 im See, 00. 


— 

— , 

— 

NE 

2 

S 

Temp. = 13.1 im See, cso. 

— 

— 

SI.0 

38.9 

w 

I 

4 

Temp. = 6.0 im See. 

- 7-9 

— 

— 

— 

E 

I 

2 

Temp. = 9.7 im See. 

— 

1 

— 

— 

NE 

4 

• 6 

Temp. = 12.0 im See. 

— 

— 

61.0 

45-9 

E 

5 

10 

Temp. = 5.2 im See. 

~ 6.9 

— 

— 

— 

NE 

I 

4 

Temp. = 7.7 im See. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

3 

Temp. = 10. 1 im See. 

— 

— 

S8.0 

41-3 

W 

S 

2 

Temp. = 7.8 im See. 

' 6.5 

— 

— 

j — 

E 

2 

3 

Temp. = 9.1 im See. 

— 

— 

— 

1 — 

N 

2 

10 

2 — 2.15 Pa W 8. 


Hedin^ yourney in Central Asia. V: /. 


28 


2i8 


0 r t. 

Breite. 

N. 

Lange 

E. V. Gr. 

Seehohe, 

Monat 

und Tag 

1901. 

Stuncle. 

Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

lempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luflfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm 

Meter. 


Fluss 

• 

37 ° 25 ' 

89’ 3' 

3-983 

I 

Juni 

6 

6p 

471-3 

. — 

— 



_ 


Pass 

37 24 

89 3 

4,026 

I 

» 

6 

6.20 p 

469.4 

10.2 

3-4 

3-7 

39 

S -7 

Lager XII 

37 22 

89 3 

4,002 

2 


6 

9 P 

470.8 

4-9 

1.6 

4.0 

61 

2-5 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

7 

7a 

470.7 

3-2 

1-3 

2.6 

46 

3-1 

Lager XIII 

37 I8 

89 0 

4,058 

3 

» 

7 

Ip 

467.5 

II -5 

6.7 

5-8 

S6 

4-5 

» 

» 

» 


» 

» 

7 

9 P 

468.0 

- 1.2 

- 2.3 

3-4 

81 

0.8 

» 

» 





8 

7 a 

468.0 

— 1.2 

- 1.9 

3-6 

86 

0.6 

Pass 

37 IS 

89 0 

4.171 

I 

» 

8 

ip 

461.3 

6.4 

1.6 

3-6 

SO 

3-6 

Lager XIV 

37 15 

88 58 

4,113 

s 

» 

8 

9 P 

464.0 

0.8 

- 0.9 

3-7 

77 

I.I 

» 

» 

» 


» 

» 

9 

7 a 

464-3 

5.2 

1.8 

4.0 

61 

2.6 

» 

» 


» 

» 


9 

I P 

464.2 

9-8 

3-1 

3-7 

40 

S -4 

» 

» 

» 



» 

9 

9 P 

465.2 

0.3 

- 0.8 

3-9 

83 

0.8 

» 

» 

» 


» 

» 

10 

7 a 

465.0 

1.2 

- 2.4 

2.8 

SS 

2.3 

Pass I 

37 II 

88 58 

4,268 

I 

» 

10 

— 

4 SS -9 

— 

— 

— 

— 

— 

Unterwegs 


— 

4,228 

I 


10 

IP 

458.2 

14.2 

4.0 

3-0 

24 

9.2 

Saj I 

— 

— 

4 ,iS 9 

I 


10 

1.20 p 

462.0 

— 

— 

— 

— 

— 

Saj 2 

— 


4.259 

I 


10 

1.30 p 

456.4 

— 

— 


— 

■— 

Pass 2 

— 


4,166 

I 

5 > 

10 

— 

461.6 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager XV 

37 7 

89 8 

4.146 

II 

» 

10 

9 P 

462 .S 

0.4 

- I.o 

3-7 

78 

I.I 

» 

» 

» 

» 

» 

5 > 

II 

7 a 

462.2 

5*9 

0.4 

2.9 

41 

4-1 

» 

» 




» 

II 

I P 

460.9 

14.4 

2.9 

1.9 

16 

10.4 

» 


» 



» 

II 

9 P 

461.0 

2.9 

-2.1 

2-5 

43 

3-2 1 

» 

» 

» 

» 

» 


12 

7 a 

460.9 

9.8 

4.6 

4.6 

SO 

4.5 

» 






12 

I P 

460.0 

I4.I 

4-4 

2.8 

23 

9*3 

» 

» 

» 

» 


» 

12 

9 P 

459.1 

7.2 

0.7 

1.8 

23 

5-9 

» 


» 

» 

» 


13 

7 a 

459.8 

6.3 

3.9 

5-1 

72 

2.0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13 

ip 

460.0 

10.6 

7.9 

6.9 

72 

2.7 

y > 


» 


» 

» 

13 

9 P 

461.2 

2.3 

0.4 

4.0 

74 

1.4 

» 


» 

» 



14 

7a 

461.3 

5.2 

0.9 

3-4 

S2 

3-2 

Unterwegs 

— 

— 

4 i 304 

I 


14 

Ip 

453-7 

12. 1 

5.8 

4.8 

46 

S.8 

Lager XVI 

36 ss 

89 2 

4452 

8 


14 

9P 

446.6 

4.0 

1.3 

2.6 

42 

3-6 

» 

» 



>; 


IS 

7a 

446-3 

3-9 

0.2 

3-2 

S2 

2.9 

» ■ 






IS 

ip 

44 S -7 

15.1 

5.4 

3-8 

30 

9.1 

» 


» 

» 

» 

» 

IS 

9P 

445.7 

4-3 

1.9 

4-5 

72 

1.8 

» 


» 


» 


16 

7a 

443-9 

0.3 

- 0.6 

4.1 

86 

0.7 

» 





» 

16 

Ip 

444.6 

4.1 

2.2 

4-7 

77 

14 

» 

» 

» 

» 


» 

16 

9P 

446.0 

3*6 

0.8 

4.0 

66 

2.0 

» 




» 

» 

17 

7a 

446.3 

0.3 

“ 1.4 

3-7 

82 

0.8 

Unterwegs 

— 

— 

4,543 

I 


17 

I P 

440.6 

8.9 

4.0 

4-5 

52 

4-1 

Lager XVII 

36 47 

88 57 

4,668 

2 

» 

17 

9P 

434.1 

0.4 

-0.3 

4.2 

89 

0.5 
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Temperaturextreme 

Aktinometer. 

Wind 

Cewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag 

"■ ■ ' 

B e m e r k u n g e n. 

Min. 

Cels. 

IMax. 

Cels 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

— 



— 


E 

2 

8 


— 

— 

— 

— 

N\V 

I 

10 

^ 9.10 p. 

- 1.6 

— 

— 

— 

NW 

I 

10 

ii^3—4P, ® = ii-S- 



— 

— 

— 

NE 

2 

10 

00 

— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 


- 8.9 

— 

— 

— 

SE 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

9 

^ 3 — ^4 p. 

— 

— 

— 

— 

E 

6 

8 


- 3-5 

— 

— 

— 

E 

I 

10 

*7— 7 - 30 p- 

— 

— 

— 

— 

NW 

4 

8 

^ ^ 9 — 10 a* 

— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 

1 

1 

— 6.1 

— 

— 

— 

SW 

3 

0 

00 j 

— 

— 

* — 

— 

NW 

2 

2 

i 

— 6.7 

— 

— 

— 

NW 

0 

I 

0 

I 

Zeitweise heftige Windstosse von W. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

7 


— ! 

— 

— 

— 

SW 

2 

I 


- S -9 

— 

— 

— 

s 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

3 


— 

— 

70.1 

58.6 

NW 

I 

I 


1*3 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

5 

¥: 2 .ISp. 

— 

— 

S 4‘4 

40.5 

w 

I 

I 


- S-I 

— 

— 

— 

s 

1 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

2 


1.9 

— 


— 

NNE 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

8 


— 

— 

0 

06 

60.5 

E 

5 

4 

® 8.50 p. 

- 1-3 

— 

— 

— 

NE 

6 

^ 10 

vom Sonnenaufgang bis 4 p. 

— 

— 

— 

— 

W 

9 

8 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

10 

Vom 15. 10 a bis 16. 9p Niederschlag = 8.6 mm. 

- 2.3 

— 

— 

— 

N 

I 

5 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

8 

¥: I-30 P- 

— 

— 



— 

NW 

4 

10 

00 
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O r t. 

Breile. ' Lunge 

N ;E V Gr 

i 

! 

Seeholie. 

Monat 

und Tag. 

1901. 

Stunde 

Luft- 
ilruck bei 
0° und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Liiftfeuchtigkeit. j 

i 

3 ampf- 

druck 

mm. 

Relat. 

% 

Satti- 

gungs- 

deficit 

mm. 

Meter 


Lager XVII . . . 



1 

36 4;'' 88' 57' 

4,668 

2 

Juni 18 

7 a 

433-4 

~ 0.3 

- 0.6 

4.2 

93 

0.3 

Pass 



36 44 

88 56 

4.779 

I 


18 

10 a 

428.0 

2.9 

0.2 

3-8 

66 

1.9 

Lager XVIII . . . 



36 42 

88 52 

4.733 

9 

i> 

18 

I p 

429-3 

10.9 

8.4 

7-3 

75 

2-5 

» ... 



» 



S) 


18 

9 P 

429.0 

0.9 

“ 1.4 

3-S 

70 

1-5 

» ... 




>> 

» 


» 

19 

7 a 

429-3 

- 4-3 

- 5-4 

2.6 

77 

0.8 

» ... 



» 




» 

19 

I P 

430.3 

7-1 

0.4 

2.8 

37 

4.8 

i 

» ... 



» 

» 

» 

» 


19 

9 P 

430.O 

- 2.1 

“ 4-3 

2.6 

66 

1.4 

>' ... 



» 

» 

» 



20 

7 a 

430.7 

0.3 

- 0.2 

4-3 

91 

04 

» ... 






» 


20 

ip 

430.8 

10.2 

3-9 

4.1 

43 

5-3 

» ... 



» 


» 

» 

» 

20 

9 P 

430.7 

- 0.4 

- 2.S 

3-1 

69 

1.4 

» ... 



» 


» 


» 

21 

7 a 

430.8 

- o.s 

- 0.7 

4.2 

94 

0.3 

j Grosser Saj . . . 



— 

— 

4,772 

1 

» 

21 

Ip 

428.4 

12.9 

3-9 

3-5 

31 

7-7 

1 Lager XIX . . . 



36 28 

00 

00 

4,937 

2 

» 

21 

9 P 

419.9 

2.3 

- 1.2 

3-2 

59 

2.2 

» ... 



» 


y > 

» 

» 

22 

7 a 

419-7 

2.4 

0.8 

3-4 

62 

2.1 

iUnterwegs .... 



— 


5 066 

I 

» 

22 

I P 

413.2 

1.4 

0.5 

3-8 

76 

1.2 

■ Pass des Arka-tag 



36 22 

88 34 

5,189 

I 


22 

3 P 

407.2 

- 0.2 

- 0.9 

4.0 

88 

0.5 

Lager XX .... 



36 20 

88 32 

5,091 

2 


22 

9P 

411.0 

- 3-2 

- 4.1 

3-0 

81 

0.7 

1 .... 



» 

» 

» 

» 

>'> 

23 

7a 

411.8 

- 0.8 

- 2.4 

3-3 

75 

1. 1 

Bel 



— 

— 

5,126 

I 


23 

9a 

410.2 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager XXI . . . 



36 16 

88 30 

5,109 

3 

» 

23 

Ip 

412.1 

14.2 

8.6 

6.6 

54 

5.6 

1 > ... 




» 




23 

9P 

411.1 

- O.i 

- 2.3 

3-2 

70 

1.4 

» ... 



» 

» 

» 

» 

» 

24 

7 a 

410.8 

- 2.1 

- 7-0 

1.4 

35 

2.6 

Lager XXII . . . 



36 12 

88 28 

5,069 

3 

» 

24 

IP 

412.8 

15.2 

8.3 

6.2 

48 

6.8 

» ... 








24 

9P 

413.0 

3-1 

06 

40 

70 

1.7 

» ... 




» 

» 

» 

» 

25 

7a 

413.0 

5.6 

3-4 

5-1 

74 

1.8 

Grosser Strom . . 



— 

— 

5»034 

I 

» 

25 

I P 

4147 

16.9 

5-8 

3-9 

27 

10.6 

Lager XXIII . . . 



36 14 

88 IS 

5,073 

2 

» 

25 

9P 

413.6 

8.9 

2.4 

3-7 

43 

4 * 9 . 

» ... 




» 

» 

» 

s> 

26 

7 a 

41 2.5 

3-6 

1-4 

4-4 

74 

1.6 

Lager XXIV . . . 



36 17 

88 5 

4,990 

6 

» 

26 

IP 

418.2 

19.9 

7.2 

4.2 

24 

13-3 

» ... 






» 


26 

9P 

416.3 

32 

0.4 

3-9 

67 

1.9 

» ... 





» 



27 

7 a 

0 

06 

6.3 

2.4 

4.2 

59 

3-0 

» ... 







» 

27 

Ip 

418.0 

15-1 

3-2 

2-5 

19 

10.4 

» ... 




y > 

» 


» 

27 

9P 

417.0 

2.3 

- 1.2 

3-2 

59 

2.2 

» ... 



» 


» 

» 

» 

28 

7 a 

4>5-S 

3-6 

0.4 

3-8 

64 

2.2 

Pass 



36 15 

88 0 

S,o8o 

I 


28 

— 

412.6 

15-4 

4-5 

34 

25 

9.8 

Lager XXV . . . 



36 II 

00 

00 

4,980 

3 


28 

ip 

417.0 

18.1 

5-3 

3-3 

21 

12.4 

» ... 



» 





28 

9P 

417.9 

4.8 

0.9 

3-8 

58 

2.7 

» ... 




» 

» 



29 

7 a 

418.6 

- 1.4 

- 3-7 

2.8 

66 

1.4 

Grosser Pass . . . 


• 

36 7 

87 51 

S,ii6 

I 


29 

II a 

410.7 

16.4 

3-2 

2.2 

16 

1 II.8 


Temperaturextreme. 

Aktino meter. 

Wind 

Bewolkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

Bemerkungen. 

; Min. 

! Cels. 

Max. 

Cels 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

1 

; - 5-1 





— 

— 

0 

7 

^ n. 

1 

— 

— 

— 

NNW 

I 

10 


! 

1 

— 

— 

— 

NE 

I 

^ 7 


i 

1 

— 

— 

— 

N 

3 

4 


- 5*9 

— 

— 

— 

NW 

3 

* 4 


1 

— 

— 

— 

NW 

3 

4 


— 

— 

55-4 

38 9 

NNW 

2 

0 


- 8.1 

— 

— 

— 

NW 

2 

5 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

5 


— 

— 

63.1 

47.2 

N 

I 

2 


- 8.2 

— 

— 

— 

S 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

s 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

10 


- 2.3 

— 

— 

— 

E 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

N 

5 

i-i 

0 

^ ^ beginnt um 10 a, dauert den ganz 

— 

— 

— 

— 

NE 

7 

^ 10 


- 5-1 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


1 




— 

SW 

I 

5 

^ 3 p- 

— 

— 

70.3 

$2,6 

N 

3 

I 


- 3-2 

— 

— 

— 

NNE 

3 

8 

1.30 p. 

— 

— 


— 

NW 

2 

7 


— 

— 

SS.O 

42.6 

N 

3 

0 


- 4.1 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

NNE 

10 

10 


- 3-8 

— 

— 

— 

NE 

4 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

8 

6 


— 

— 

53-1 

40-3 

N 

4 

I 


~ 3-6 

— 

— 

— 

N 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

NNW 

2 

4 


— 

— 

60.5 

50.3 

N 

4 

0 


- 3-8 

— 

— 

— 

NE 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

7 


— 

— 

— 

— 

W 

6 

A 


— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

8 


- 10.8 

— 

— 

— 

N 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

S 

3 

8 
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1 

Breite. 

Lange. 

Seehohe. 

Monat 


Liift- 
druck bei 
0° iind 
Normal- 
schwere. 

Liift- 

tempera- 

tur. 

Feuchtes 

Thermo- 

Liiflfeuchtigkeit. 

0 r t. 



N 

E. V. Gr. 



und Tag 

TOr>T. 

Stunde 

meter. 

Dampf- 

druck. 

Relat 

Satti- 

gungs- 






Meter 


* 7 



mm. 

Cels. 

Cels. 

mm. * 


deficit. 

mm 

Saj N vom 
kleinen Pass 

mittleren 



5,008 

1 

Juni 29 

I p 

416.1 

17.2 

4.1 

2.6 

18 

I 2 .I 

Pass .... 

. 


36’ 4’ 

87’ 49' 

5 >oi 3 

I 


29 

3 P 

415.9 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager XXVI . 

. . . 


36 I 

87 46 

4.946 

2 

» 

29 

9 P 

419.3 

3-1 

0.5 

4.0 

69 

1.8 

» 

. . . 



» 

» 

» 

» 

30 

7 a 

419.4 

6.7 

2.5 

4.2 

56 

3-2 

Pass .... 

. . . 


35 S8 

87 46 

5,002 

I 


30 

— 

416.5 

— 

— 

— 

— 

— 

Grosser Pass . 

* • • 


35 57 

87 46 

5.125 

I 


30 

I P 

410.3 

15.1 

3-4 

2.8 

22 

lO.i 

Beginn von Herabfahrt 
zu Strom 



5.051 

I 


30 

2 P 

413.8 








Lager XXVII 

. . . 


35 53 

87 46 

5.070 

2 

» 

30 

9 P 

413.0 

4.9 

0.9 

3-7 

57 

2.8 

» 

. . . 



» 

» 

» 

Juli 

I 

7 a 

412.9 

9.4 

4.2 

4.6 

52 

4-3 

Der nbrdliche Saj . . 


— 

— 

5,220 

I 

» 

I 

I P 

405-5 

17.1 

7.6 

5-2 

36 

9-4 

Pass .... 

... 


— 

— 

5.337 

I 

» 

I 

— 

399-6 

16.8 

3-9 

2.7 

19 

II.7 

Lager XXVIII 

. . . 


35 40 

87 SI 

5.213 

2 


I 

9 P 

406.1 

5.6 

T .4 

3-9 

57 

3-0 


. . . 


» 


» 

» 


2 

7a 

405.7 

6.7 

2.9 

4.4 

60 

2.9 

Kleiner See . 

. 




— 

5.172 

I 


2 

— 

•407.9 

— 

— 

— 

— 

— 

Beginn von Herabfahrt 
zu Bach 

___ 



5,125 

I 

» 

2 

Ip 

410.4 

16.4 

3-2 

2.3 

16 

II.8 

Lager XXIX . 

. 


35 31 

87 45 

4.959 

5 


2 

9 P 

418.0 

6.4 

1-9 

4.0 

55 

3-2 

» 

. . . 



» 

» 

» 


3 

7 a 

419.0 

8.9 

4-9 

S -3 

62 

3-3 ■ 


. . . 



» 



?> 

3 

Ip 

418.3 1 

23.6 

6.7 

2.9 

13 

19.0 

» 

. . . 


» 

» 


» 

» 

3 

9 P 

418.6 1 

5-4 

- 3-6 

1-3 

19 

5.5 

» 

. . . 







4 

7 a 

419-9 

4-5 

— 2.8 

^•9 

29 

4-5 

Sekundarer Pass . . 


— 

— 

5,025 

I 


4 

I P 

415-5 

10.5 

0.4 

1.8 

18 

7.8 

Pass . . , . 



— 

— 

5,210 

I 


4 

— 

406.1 

10.1 

0.3 

1-7 

. 18 

7.6 

Lager XXX . 



35 19 

87 42 

5,054 

5 

» 

4 

9 P 

413.9 

7-3 

0.4 

2.9 

37 

4.8 


• • • 







5 

7 a 

414.6 

- 0.5 

- 5-6 


34 

2.9 

» 

• * • 




» 



5 

Ip 

414.8 

13-9 

1.7 

1.9 

16 

lO.o 






y> 

» 


5 

9 P 

413.7 

4.1 

- 3-2 

i 1.8 

t 29 

44 






» 

» 


6 

7 a 

412.8 

- 0.9 

- 5-4 

1.7 

40 

2.6 

Langenthal . 

. * . 


— 

— 

4,970 

I 


6 

12 a 

418.2 

— 






— 

Der Weg N. von Pass 

— 



4,975 

I 


6 

I P 

417-9 

15.2 

3-5 

2.6 

20 

10.3 

rass .... 




— 

5,056 

I 


6 

— 

413-9 

16.2 

4-5 

2.9 

21 

II.o 

Lager XXXI . 



35 7 

87 41 

5,020 

2 

» 

6 

9 P 

416.0 

4.5 

- 3-4 

1.6 

24 

4.8 

> 



'S> 

» 


» 

y> 

7 

7 a 

415-5 

2.5 

- 3-2 

2.1 

39 

34 

Das Ufer . . 



— 

— 

4,923 

I 


7 


420.7 

lO.i 

6.8 

6.4 

69 

2.9 

Lager XXXII 



34 56 

87 45 

4943 

2 


7 

9 P 

419.7 

2.8 

1.3 

4-5 

80 

I.i 





» 


» 


8 

7 a 

420.0 

S .2 

2.8 

4.8 

73 

1.8 

Pass .... 



— 

— 

5,059 

I 


8 

— 

413-8 

13*1 

6.2 

5.0 

45 

6.3 

Kleiner See . 


• 

— 

— 

5,057 

I 


8 

Ip 

413-9 

10.4 

5-1 

5.0 

53 

44 
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Teinperaturextreme. 

Aktmometer. 

Wind. 

1 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag 

1 

B e m e r k u n g e n. 

Min 

Cels 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kiigel. 

Cels. 

Blank- 

kiigel. 

Cels 

Richtung. 

Starke 

i 




ssw 

4 

6 

i 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Um 7.30 p begaiin der Sturm. 1 

— 

— 

— 

— 

NNE 

10 

I 


- 1-5 

— 

— 

— 

NE 

I 

9 


i 

— 

— 

— 

SSW 

6 

2 


1 

— 

— 

— 

E 

2 

4 

1 

- 5-3 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

S 

3 

I 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

2 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

2 


- S-i 

— 

— 

— 

— 

0 

4 



— 

— 

— 

— 

— 

— 

Temp. = 14.2 in See. 

— 

— 

— 


SSW 

3 

4 


— 

— 



— 

N 

9 

2 


1. 1 

— 

— 

— 

E 

2 

4 


— 

' — 

— 

— 

SW 

6 

s 


— 

— 

6 S -3 

47-5 

N 

10 

0 

Von 7.30 p ab N Sturm. 

! - S-o 

— 

— 

— 

NE 

3 

I 










IN 

NW 

1 

2 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

N 

8 

I 

Von 7.45 p ab N Sturm. 

- 10.7 

— 

— 

— 

N 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

W 

4 

3 


— 

— 

57-4 

36.9 

N 

3 

0 

Aktinometer 6p. 

- 10.5 

— 

— 

— 

E 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

8 ' 


— 

— 

— 

— 

N 

3 

I 


- 6.3 

— 

— 

— 

N 

S 

7 

^ W-Sturm 2.15 — 2.45 P- 

— 

— 


— 

NW 

2 

8 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


- 4.2 

— 

— 

— 

E 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

2 

12 a. 

1 — 

— 

— 

— 

N 

2 

6 
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0 r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 

1901 

Stunde 

Luft- 
druck bei 
0° und 
Nornial- 
schwere. 
mm 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

F euchtes 
Thermo- 
meter 

Cels 

Lufti 

Dampf- 

druck 

mm. 

euchtig 

Relat 

keit. 



Satti- 

gungs- 

deficit 

mm 

Meter 


Lager XXXIII . . 



34 ’ SI' 

8;’ 50' 

5,041 

5 

Juli 

8 

9 P 

414.0 

3-6 

0.4 

3-8 

63 

2.21 

» . . 





» 

» 

» 

9 

7 a 

4144 

5-8 

3-4 

5.0 

73 

1 

1-9 i 

» 



» 


» 

'>> 


9 

I P 

414.7 

9-3 

6.4 

6 2 

71 

2.6 

» . . 



» 

» 

» 


» 

9 

9 P 

415.2 

2.8 

1.9 

4.9 

87 

07 

yy mm 



» 

» 

» 

» 

» 

10 

7 a 

415.4 

2.5 

0.4 

4.1 

74 

1-5 

Pass I 



— 

— 

S,o 83 

I 

» 

10 

— 

412.8 

— 

— 

— 

— 

— 

Grosser Pass . . . 

. 


— 

— 

S,i86 

I 


10 

— 

407-5 

7-7 

S-i 

5 7 

72 

2.2 

Wo der Jak geschossen 














wurde 



— 

— 

S ,073 

I 

» 

10 

I P 

4 ^ 3 -s 

78 

43 

5.2 

65 

2.8 

Lager XXXIV . . 



34 40 

87 SS 

4,982 

2 

» 

10 

9 P 

418.0 

38 

2.6 

5-1 

84 

I.o 

» . . 



» 

r> 

* 

» 


II 

7 a 

417.6 

62 

4-3 

5-6 

78 

1.6 

Kleiner See links . 



— 

— 

4952 

I 


II 

I P 

419.4 

9-4 

6.3 

6.2 

70 

2-7 

Lager XXXV . . 



34 35 

88 7 

4>954 

2 


II 

9 P 

419.6 

45 

3-1 

5*2 

82 

I.i 

» . . 




» 

» 

» 

» 

12 

7 a 

419.0 

5.2 

3-8 

5-5 

83 

1.2 

Halbwegs .... 



— 

— 

4.972 

I 

» 

12 

I P 

419.8 

12.3 

6.4 

5-4 

50 

5-4 

Lager XXXVI . . 



34 29 

88 i8 

S.057 

2 


12 

9 P 

415.3 

7-9 

5-2 

5-8 

72 

2-3 

» . . 





» 

» 


13 

7 a 

4158 

5-4 

2.3 

4-5 

66 

2.3 

Halbwegs .... 



— 

— 

4.999 

I 

» 

13 

I P 

417-0 

8.9 

3-4 

4-3 

SO 

43 

Lager XXXVII . . 



34 23 

88 29 

00 

5 


13 

9 P 

417.0 

2.3 

0.4 

4.1 

76 

1*3 

» . . 



» 

» 

» 

» 


14 

7 a 

418.2 

9-1 

6.3 

6.2 

71 

2.5 

» . . 



» 

» 



» 

14 

I P 

418.4 

13-5 

6.8 

5 5 

47 

6.1 

» . . 



» 

» 

» 


>> 

H 

9 P 

419.2 

0.7 

- 0.9 

3-8 


I.I 

» . . 



» 

» 

» 



‘S 

7 a 

419 s 

2.8 

0.9 

43 

76 

1.4 

An grossem Strom 



— 

— 


I 


IS 

I P 

422.0 

II. I 

4.8 

4-5 

45 

54 

Lager XXXVIII . 



34 17 

88 41 

1 

4.929 

8 


IS 

9 P 

418.7 

5-6 

2.8 

4-7 

68 

22 

» 




I 




16 

7 a 

4198 

8.5 

2.6 

3-9 

46 

. 4-5 

» 




» 




16 

Ip 

419.2 

9-1 

6.2 

6.2 

71 

2.5 

» 




» 




16 

9 P 

419.7 

5-4 

3-2 

S-i 

75 

1.7 

» 




» 

» 

» 


17 

7 a 

421.0 

5-6 

4.1 

5-6 

82 

1*3 

» 





» 



17 

I P 

421.2 

10. 1 

3-8 

4.2 

45 

S.i 

» 



» 



» 


17 

9 P 

419.8 

3-6 

1.3 

2.8 

47 

3-2 









18 

7 a 

419.0 

3-4 

0.8 

4 * 

69 

1.8 

Halbwegs .... 



— 

— 

5.017 

I 


18 

I P 

416.0 

IS -4 

3-4 

2.5 

19 

10.6 

Lager XXXIX . . 



34 II 

88 SS 

5.124 

2 

» 

18 

9 P 

410.6 

5-3 

0.6 

3-4 

SO 

3-3 

» . . 







y> 

19 

7 a 

410.7 

3-0 

~ 1.2 

3-1 

54 

2.6 

Nahe dem Lager in 

Saj 

— 

— 

S.236 

I 

» 

19 

I P 

405.0 

8.3 

3-2 

4-3 

52 

39 

Lager XL .... 

• 

• 

34 0 

88 57 

5,288 

2 


19 

9 P 

402.9 

! 

O.S 

— 2.1 

3 -a 

66 

1.6 

» .... 

• 

• 


» 

» 

» 


20 

7 a 

402.2 

3-8 

1.6 

4-5 

74 

1.6 

Kleiner Strom . . 

• 

• 

— 

— 

5,368 

j 


20 

I P 

398.5 

! 

8.4 

5-3 

5-7 

69 

2.5 

Der Pass .... 

• 


33 52 

00 

oo 

5,462 

I 


20 

3 P 

394-0 

7.2 

2.5 

4-2 

55 

3*4 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung , 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 









E 

2 

I 

1 

- 7-9 

— 

— 

— 

E 

I 

3 

... 7 a, Niederschlag 6.0 mm. | 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

9 

1 

— 

— 

47-3 

35 1 

NE 

2 

10 


- 0.9 

— 

— 

— 

SE 

2 

7 

A ^ n, Niederschlag = 2.4 mm. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

10 

*“ 4 — 7 p. 

— 

— 

— 

— 

s 

1 

7 


0.2 

— 

— 

— 

SE 

2 

8 

Niederschlag = i .2 mm. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

9 

II — 11.30a. 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

4 


- 0.3 

— 

— 

— 

W 

3 

9 

^ 11. Niederschlag = 2.6 mm. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

8 


— 


— 

— 

NW 

2 

10 

® 7 p. 

- 2.S 

— 

— 

— 

W 

2 

9 

Niederschlag = 3.3 mm. 

— 

— 

— 

— 

w 

2 

9 

^8^2 2 — 2.30 p. 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

4 


O.i 

— 

— 

— 

sw 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

sw 

4 

9 

3 P* 


— 

66.4 

48.9 

w 

2 

3 


- 3-4 

— 

— 

— 

w 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

^ 7 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

3 


- 2.1 

— 

— 

— 

S 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

E 

4 

4 


— 

— 

68.4 

SI.I 

N 

2 

7 

W 4 5 p. 

- 4-1 

— 

— 

— 

N 

2 

6 

Niederschlag = 4.8 mm. 

- 

— 

— 

— 

N 

2 

3 


— 

— 

70.6 

48.3 

N 

I 

0 


“ 5*3 

— 

— 

— 

SE 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

7 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

4 


- 2.1 

— 

— 

— 

NW 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

2 


- 3.6 

— 

— 

— 

SE 

3 

5 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

6 

II a — o.3op. 

— 

— 

— 

— 

NW 

3 

5 

% 


He din,, Jattrney in Central Asia, V: i. 
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Monat 


LufL- 
druck bei 

Luft- 

Feiichtes 

Luftfeiichligkeit. 


Breite 

Lange. 

Seehohe. 



tempera- 

Thermo- 




0 r t. 



und Tag. 

Stand e 

Normal- 

tur. 

meter. 

Dampf- 

Relat 

Satti- 


N. 

E V. Gr. 



1901. 


schwere 

Cels. 

Cels. 

cl ruck. 

gungs- 

deficit. 

mm. 






% 




Meter. 

n. 



mm 



mm. 

Lager XLI 

33° SO' 

88“ 54' 

5,375 

2 

Juli 20 

9P 

397.8 

4.2 

0.9 

3-9 

63 

23 

» 


» 

» 

» 

» 21 

7 a 

398-5 

2.4 

— 1.2 

3-3 

60 

22' 

Auf dem Eise .... 

33 44 

88 53 

5,237 

I 

» 21 

I P 

4049 

8-4 

2.1 

3 6 

44 

47 1 

Lager XLII 

33 43 

88 49 

5,268 

2 

» 21 

9P 

4028 

2-3 

I 2 

4.6 

85 

0.8 

» 




» 

» 22 

7 a 

403-9 

3-6 

2 I 

4.8 

81 

1.2 ' 

Pass 

33 39 

88 49 

S,3<57 

I 

» 22 

— 

398-4 

3-S 

1.4 

4-4 

75 

'•5 

Der grosse Saj .... 

— 

— 

5,222 

I 

» 22 

I P 

405.7 

6.3 

2-S 

4*3 

60 

2.9 

Lager XLIII 

33 34 

88 51 

5,146 

5 

» 22 

9P 

409.O 

2.3 

1.2 

4.6 

84 

0-9 

» 

» 



» 

» 23 

7a 

409.1 

5-4 

3-1 

5.0 

73 

1.8 

» 





» 23 

I P 

409-3 

8.3 

5-2 

5-6 

68 

2.6 

» 

» 


» 


» 23 

9P 

410 5 

5-3 

2.4 

4.6 

69 

2.1 

» 

» 


» 

» 

» 24 

7 a 

41 1-3 

6.4 

3-« 

4.8 

C6 

2-5 

Lager XLIV, Haupt- 
quartier 

33 32 

88 52 



1 » 24 

lAug. 8 

ip( 
7 a( 

siehe unten. 





_ 


Exciirsion gegen Lassa; 











Halbwegs 

— 

— 

3,038 

I 

Juli 27 

I P 

4 ^ 3 -s 

16.4 

— 

— 

— 

— 

Lager XLV 

33 27 

89 5 

3,038 

2 

» 27 

8p 

4132 

8-s 

— 

— 

— 

— 

» 

» 


» 

» 

» 28 

5 a 

413.8 

- 0.2 

— 

— 

— 

— 

Kleiner Pass 

33 25 

89 12 

3,007 

1 

» 28 

— 

416.6 

10.7 

— 

— 

— 

— 

Untenvegs 

— 

— 

3,080 

I 

» 28 1 

I P 

413.0 

18.4 

— 

— - 

— 

— 

See 

— 

— 

4,973 

I 

» 28 

— 

417.0 


— 

— 

— 

— 

Lager XLVI 

33 

89 22 

4,973 

I 

» 28 

9P 

41S.6 

lO.l 

— 

— 

— 

— 

Unterwegs 

— 

— 

4,983 

I 

» 29 

7 a 

4x7.8 

8.3 

— 

— 

— 

— 

Pass 

33 12 

89 28 

3,003 

I 

» 29 

— 

416.S 

— 

— 

— 

— 

— 

Nahe detn Lager XLVII 

— 

— 

3,078 

1 

» 29 

I P 


12.4 

— 

— 

— 

— 

Lager XLVH 

33 S 

89 42 

3,117 

2 

» 29 

10 p 

4.12,0 

4*0 

— 

— 

— 

— 

» 

» 




» 30 

6 a 

4T0.J 

— 

— 

— 

— 

■— 

Ebene 

— 

— 

3,117 

1 

» 30 

7 a 

411.1 

4.8 

— 

— 

— 

— 

Pass I 

Niedrigster Teil des siid- 

33 2 

89 47 

3,246 

2 

» 30 

— 

404.6 

4*9 

— 

— 

— 

■ 

lichen Saj 

— 

— 

3,083 

I 

» 30 

— 

412,8 

— 


— 

— 

— 

Pass 2 

32 57 

89 54 

3,133 

I 

» 30 

— 

410.S 

— 

— 

— 

— 

-- 

Lager XLVIII .... 

32 55 

89 57 

3 , 03 <^ 

2 

» 30 

9 P 

413-4 

6.9 

— 

— 

— 

— 

» .... 

» 


■% 

» 

» 31 

5 a 

414.9 

4.8 

— ‘ 

— 

— 

— 

Pass I 

32 52 

90 0 

3,100 

I 

. 31 

7 a 

412-0 

4-3 

— 

— 

— 

— 

Pass 2 

32 49 

90 4 

3,113 

I 

» 31 

— 

4 II-S 

— 

— 

— 

— 

— 

Unterwegs 

— 

— 

3,039 

I 

» 31 

I p 

413-4 

8.9 

— 

— 

— 

— 

Lager XLIX 

32 40 

90 IS 

3,003 

I 

» 31 

9 P 

416.7 

S-J 

— 

— 

— 

— 

Ebene 

— 

— 

4,893 

I 

Aug. I 

— 

421.9 

— 

— 

— 

— 

— 

Hugel 

32 35 

90 19 

4,963 

I 

» I 

I P 

418.9 

9.0 

— 

— 

— 

— 


TempercLturextreme. 

Aklino meter. 

Wind. 

Bewolkung 

1 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

Richlung. 

Starke. 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag 

Bemerkuncen. 1 

1 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

3 

^ p, jk® 4 p. * 

- 1.9 

— 

— 

— 

S 

3 

10 

! 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

s 

II a— p. ! 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

10 


— 

— 

— 



E 

I 

4 


- 1.9 

— 

— 

— 

NE 

I 

10 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

8 

1 

— 

— 

66.5 

50.6 

NE 

s 

10 


— 2.0 

— 

— 

— 

NE 

4 

6 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 


— 

E 

2 

I 




— 

— 

— 

SE 

3 

I 

Temp. = 13. 1 in Quellentumpel. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 

Temp. == 7.4 » » 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

0 

7 a Lufttemp. =9.1. 

— 

— 

— 

— 

SE 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 


— 

N 

10 

5 

6p — 12 p 

— 

— 


— 

— 

0 

0 






— 



SE 

3 

10 


— 

— 

— 


NW 

3 

10 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

^ die Ganze Nacht. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

10 

10 — 10.30 a. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

S p— n. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

#= 10 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

10 


— 

— 

— 

— 

SE 

3 

10 


— i 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

m 10 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

— 


— 

sw 

4 

# 10 
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Breite. 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehohe. 

Mon at 


Luft- 
druck bei 
0° imd 
Normal- 
schwere. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

Liiftfeuchligkeit. 

O r t 

N. 



und Tag. 

1901. 

Slunde 

meter. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs 




Meter. 



mm. 

Cels. 

mm 


deficit 

mm. 

Lager L 

32“ 29' 

90' 23' 

4.^864. 

2 

Aug. I 

9P 

423.6 

6.0 

— 

— 

— 


» 



» 

» 

» 2 

5.30 a 

424.1 

7-1 

— 

— 

— 

-- 

Pass 

32 27 

90 25 


I 

» 2 

— 

419.8 

— 

— 


— 

— 

Thalsohle 

— 

— 


I 

» 2 

Ip 

4 H -9 

13-5 

— 

— 

— 

— 

Lager LI 

32 19 

90 33 


4 

5^ 2 

9P 

4 H -9 

6.1 

— 

— 

— 

— 

» 

» 

» 

» 


» 3 

Ip 

426.2 

14.6 

— 

— 

— 

— 

» 

» 




» 3 

9P 

425.7 

S-9 

— 

— 

— 

— 

» 



'S> 

» 

» 4 

6a 

425-7 

2.9 

— 

— 


— 

Pass 

32 10 

90 36 

4-^837 

I 

» 4 

— 

425-3 

14.2 

— 

— 

— 

— 

Unterwegs 

— 

— 

4 ’ 7<^7 

I 

» 4 

Ip 

429.0 

15.2 

— 

— 

— 

— 

Lager LII 

32 3 

90 39 

4^736 

2 

» 4 

9P 

430-0 

6.7 

— 

— 

— 

— 

» 



'}> 

» 

» 5 

6.30 a 

430.9 

7-2 

— 

— 

— 

— 

Nahe Tsonak .... 

— 

— 

4 y <^97 

I 

» 5 

— 

432.8 

— 

— 

— 

— 

— 

Pass 

31 52 

90 44 

4,823 

I 

» 5 

Ip 

426.1 

21. 1 

— 

— 

— 

— 

Pass 

31 Sr 

90 45 

4.918 

I 

» 5 

— 

421.3 

— 

— 

— 

— 

— 

Pass 

31 48 

90 46 

4,898 

I 

» 5 

— 

422.2 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager LIII 

31 46 

90 46 

4,845 

12 

^ S 

9P 

426.9 

7.8 

— 

— 

— 

— 

» 


» 


» 

» 6 

9P 

425-4 

3-2 

— 

— 

— 

— 

» 





» 7 

7 a 

424.1 

4-7 

— 

— 

— 


» 



» 


» 7 

Ip 

424.8 

7-2 

— 

— 

— 

— 

» 





^ 7 

9P 

424.1 

3-9 

— 

— 

— 

— 

» 




» 

» 8 

9 a 

424-3 

6.2 

— - 

— 

— 

— 

» 





» 8 

Ip 

424.3 

14.6 

— 

— 

— 

— 

» 




» 

» 8 

9P 

424.3 

— 

— 

— 

— 

— 

» 





. 9 

8 a 

4 ^ 5-2 

1 1-3 

— 

— 


— 

» 


1 

» 

» 

» 9 

Ip 

424-9 

16.2 

— 

— 

— 

— 

» 


» 1 



» 9 

9P 

4 ^ 5-3 

4.2 

— 

— 

— 

— 

» 


» 

» 


» 10 

7 a 

426.3 

7-S 

— 

— 

— 

— 

Lager LIV 

31 55 

90 43 

4,823 

2 

» 10 

8.30 p 

426.1 

8.9 

— 

— 

— 

— 

» 

Tsonak, etwa 20 m iiber 




» 

» II 

6.30 a 

426.3 

7-2 

— 

— - 

— 

— 

dem See 

— 

— 


I 

» II 



431-3 







Unterwegs 

— 

— 


I 

» II 

I P 

430-1 

-■ 

_ 

■ 




Lager LV 

32 8 

90 37 

4,861 

2 

» II 

9P 

423-9 

9.1 

— 

— 

— 

— 

» 



» 

» 

» 12 

7 a 

424-3 

7-1 

■ ■■ 




— 

Der Obo-pass .... 

— 

— 

4,917 

I 

» 12 


4 - 2 I^j 





— 

Unterwegs 

— 

— 

4,882 

I 

» 12 

Ip 

^23.1 

19.1 

— 

___ 



— . 

Lager LVI, Digo . . . 

32 19 

90 33 

4,904 

2 

» 12 

9P 

4.21.6 

9.1 

— 

— 

— 

— 

» ... 



1 ^ 

» 

» 13 

7 a 

422.0 

7.8 

— 

— 

— 

— 
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Temperaturexlreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
o — lo und 
Nieder- 
schlag. 

B e m e r k u n g e n. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kiigel. 

Cels 

Richtung. 

Starke. 





— 

— 

Var. 



lO 

^ zciUveise, meistens N-Wind. 

— 

— 

— 

— 

N 

2 

lO 

m R- 

— 

— 

— 

— 

SE 

I 

8 

▲ # 3 — 6 p, bisweilen ausserst gewaltsani. 

— 

— 

— 

— 

SE 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

0 

O 

o 

Kein Regeii diesen Tag, weisse Wolkchen. 

_ 







SSE 

2 

o 


— 

— 

— 

— 

SSE 

I 

o 


— 







— 

O 

0 

5 

2 

Gleich bevor 9 p zogen Wolken aus N. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

Var. 

— 

5 


— 

— 

— 

— 

— 

0 

lO 

den gaiizen Tag, seit 2 p 

— 

— 

— 

— 

sw 

2 

lO 


— 

— 

— 

— 

w 

s 

lO 


— 

— 

— 

— 

s 

4 

9 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

lO 

% bis II a. 

— 

— 

— 

— 

w 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

sw 

6 

® 10 


— 

— 

— 

— 

s 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

w 

2 

lO 


— 

— 

— 

— 

sw 

4 

@ lO 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

10 

j:^ im E. 

— 

— 

— 

— 

s 

2 

lO 

@ n. 

— 

— 

— 

— 

s 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

— 

O 

3 

Dunner Schleier, 

— 

— 

— 

— 

SSE 

2 

8 


— 

— 

— 

— 

. s 

1 

2 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

6 
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Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 


Monat 


Luft- 
druck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels 

Feucliles 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 



und Tag. 

TOQI. 

3 tunde. 

Dampf- 

druck. 

Relai. 

%. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 




Meter. 

». 




mm. 

mm. 

Pass I 






I 

Aug. 13 

— 

4.21,6 

— 

— 

— 

— 

— 

Pass 2 

— 

— 


I 

» 

13 

— 

420.2 

— 

— 

— 

— 

— 

Fluss 

— 

— 


I 

» 

13 

ip 

425-3 

19.8 

— 

— 

— 

— 

Lager LVII 

32’ 31' 

90" 23^ 

^.^99 

2 


13 

9 P 

421.4 

3-0 

— 

— 

— 

— 

» 


» 

» 

» 

» 

14 

10 a 

422.8 

17.1 

— 

— 

— 

— 

Lager LVIII 

32 39 

90 15 


2 

» 

14 

Ip 

420.7 

16.4 

— 


— 

— 

9 

» 


» 



14 

9 P 

419.4 

6.8 

— 

— 

— 

— 

Halbwegs 

— 

— 


I 


15 

Ip 

418.S 

I6.I 

— 

— 

— 

— 

Lager LIX 

32 48 

90 5 


2 


15 

9 P 

420,1 

4 -S 

— 

— 

— 

— 

» 

» 

» 


» 


16 

7 a 

479.3 

7-1 

— 

— 

— 

— 

Pass 

32 52 

90 2 


I 

» 

16 

— 

414.9 

14.2 

— 

— 

— 

— 

Nahe dem Lager XLVIII 

32 54 

89 57 


I 

» 

16 

I P 

417.1 

1 1.8 

— 


— 

— 

Lager LX 

32 57 

89 48 

5^114- 

2 


16 

9 P 

411.1 

2.8 

— 

— 

— 

— 


» 



'h 


17 

7 a 

4 II-S 

6.1 

— 

— 

— 

— 

Pass 

32 59 

89 41 


I 


17 

— 

406.S 

10.8 

— 

— 

— 

— 

Unterwegs 

— ' 

— 

A 0 J 7 

I 


17 

IP 

4 ^ 5-3 

I 3 -I 

— 

— 


— 

Lager LXI 

33 7 

89 24 

4 ,pa 4 

2 

» 

17 

9 P 

420.0 

S-« 

— 


— 

— 

» 






18 

7 a 

421.S 

9.1 

— 

— 

— 

— 

Unterwegs 



— 


I 


18 

I P 

42J.0 

19.6 

— 

— 

— 

— 

Lager LXII 

33 14 

89 9 

^.PJ 7 

I 


18 

9 P 

419.3 

6.4 

— 

— 

— 

— ■ 

Pass 

33 17 

89 8 


1 

» 

19 

I p 

410.1 

1 7.1 

— 

— 

— 

— 

Hauptpass 

— 

— 


I 

» 

19 

— 

408.1 

16.1 

— 

— 

— 

— 

Hauptpass 

33 23' 

89 7 

5.211 

I 


19 

— 

406.6 

— 

— 

— 

— 

— 

Lager LXIII 

33 24 

89 s 

5^070 

2 


19 

9 P 

413-7 

S-i 

— 

— 

— 





» 

» 

» 

» 

20 

8 a 

413.6 

8.2 

— 

— 

— 

— 

Unterwegs 

Lager i = dem Lager, 
das wir am 21 Aug. 



4 ,ppd 

I 


20 

Ip 

417-3 

I 5 -I 





passierten 

33 30 

88 54 

5,124 

21 


8 

I P 

406.9 

8.9 

7-3 

7-0 

82 

1-5 


» 

» 

» 



8 

9 P 

408 .O 

4-3 

2.4 

4.8 

77 

1.4 

» 

» 

» 

» 

» 


9 

7a 

409.5 

7 -S 

S -3 

5-9 

76 

r .9 

» 



» 

» 


9 

Ip 

408.9 

1 1.8 

7.8 

6.6 

64 

3-8 


» 

» 

» 


» 

9 

9 P 

409 .O 

45 

3-2 

5-3 

83 

I.I 

» 






10 

7 a 

410.3 

6.8 

4.6 

5.6 

76 

r.8 





» 


10 

ip 

411.1 

17.9 

9-5 

6.4 

41 

9.1 

)> 




» 


10 

9 P 

411 .S 

6.7 

4.6 

5.6 

76 

1.8 



» 

» 

» 


II 

7 a 

411.2 

6-3 

4-5 

5-7 

79 

1*5 




5S> 

» 

» 

II 

ip 

41 1.0 

13-2 

8.8 

7-2 

63 

4.2 







II 

9 P 

412.0 

5.8 

4.2 

5-6 

81 

1-3 





1 ^ 

1 ^ 

12 

7 a 

41 1-3 

5 -J 

3-6 

5-4 

81 

1.2 
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Temperatiirextreme 

Aktinonieter. 

W i n d. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 


Mm 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 
kugel. 
Cels. • 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

Starke. 

Benierkungen 

— 

— 

— 

— 

wsw 

2 

4 








— 

w 

I 

4 

m n- 

— 

— 

— 

— 

*SE 

3 

3 


— 







SW 

0 

2 

0 

6 


— 

— 

— 

— 

SE 

5 

10 

1 1 p. 

— 

— 

— 

— 

SE 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

SE 

3 

9 


— 

— 

— 



S 

3 

0 

10 

0 


— 

— 

— 

— 

S 

0 

2 

I 

6 


— 

— 

— 

— 

WSW 

2 

9 

A dann und wann. 


— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 







S 

u 

I 

v 

7 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

@° 6 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

4 


— 

— 


— 

N 

3 

5 


— 







N 

6 

C 8 


— 

— 

— 

— 

NE 

3 

10 



— 


' 

SE 

3 

7 


— 

17.4 

47-3 

28 0 

S 

N 

1 

2 

8 

9 

^ I — 9 p. Niederschlag = 7.0 mm. 

— 

— 

— 

— 

SE 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

S 

^ 4P- 

— 

14.6 

64.0 

So.i 

NE 

I 

10 

Niederschlag = 2.6 mm. 

O.l 

— 

— 

— 

SW 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

5 

A 3P- 

— 

21.2 

71.0 

57-1 

w 

I 

10 

Niederschlag — 7.4 mm. 

I -5 

— 

— 

— 

N 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

SE 

3 

9 


— 

16.0 

69.9 

52.3 

NW 

I 

10 

® 7—9 Pi 2.4 mm. 

3.9 

— 

— 

— 

E 

I 

10 

m 6—7 p, 2.0 mm. 


232 


0 r t 

Breite. 

N. 

Lange 

E V Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag 

1901. 

slimde. 

Luft- 
Iruck bei 
0 ° imd 
Normal- 
schwere. 
mm 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Liiftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 

«. 1 

Lager i = dem Lager, 













das wir am 21 Aug. 













passierten 

33° 30' 

88" 54' 

5,124 

21 

Aug. 1 2 

Ip 

4II.0 

9.2 

6-3 

6.2 

71 

2.5 

» 

» 

» 

'}> 

» 

» 12 

9 P 

411.0 

5 -S 

3-8 

5-4 

80 

1-4 




'it 

'it 

» 13 

7 a 

412.3 

7-3 

5-1 

S -9 

76 

1.8 

» 




•it 

» 13 

Ip 

412.2 

14.8 

8.2 

6.3 

50 

6.4 

» 




'it 

» 13 

9 P 

412.0 

7-1 

4.2 

5-3 

70 

2.3 

» 

'S> 

» 


'it 

» 14 

7 a 

4I2.I 

8.1 

6.4 

6.6 

81 

1.6 

» 





'it 14 

Ip 

412.4 

16.2 

6.5 

4 -S 

33 

9-3 





» 

» 14 

9 P 

412.0 

6.8 

2.4 

4.1 

55 

3-3 

» 

'S> 

T> 

'it 

» 

» 15 

7a 

412.5 

6.8 

4*3 

5*4 

72 

2.1 

Pass 

— 

— 

5,172 

I 

* 15 

Ip 

408.5 

15.8 

6.3 

4-3 

32 

9.1 

Lager 2 = Lager LXV 













am 25 aug 

33 23 

88 48 

5,074 

5 

» 15 

9 P 

412.7 

9 -S 

4-3 

4.8 

53 

4.2 



•S} 


'it 

» 16 

7a 

413-0 

4.4 

2.5 

4*9 

77 

1.4 

» 



'it 

'it 

» 16 

Ip 

413-5 

14.2 

5-9 

4-7 

38 

7-5 






» 16 

9 P 

413.0 

5-7 

2 8 

4*7 

68 

2.2 



'}> 


'it 

^ 17 

7 a 

413-9 

5-0 

2.8 

4-9 

75 

1.7 

Pass 

— 

— 

5,180 

I 

» 17 

Ip 

q 

00 

lS-2 

7-3 

5-5 

42 

7-5 

Lager 3 = demjenigen 













Ort, wo wir am 28 Aug. 













die Karawane trafen 

33 30 

VO 

00 

00 

5,063 

II 

17 

9 P 

413.0 

7-8 

3-0 

4-3 

54 

3-7 



If 

» 


» 18 

7 a 

414.6 

10.6 

6.8 

6.2 

64 

3-4 





'it 

'it 18 

Ip 

414.2 

17.6 

9-4 

6.6 

43 

8.6 

» 


» 

» 

'it 

» 18 

9 P 

414.0 

5-8 

3 -S 

5*2 

74 

1.8 



!> 

» 

'it 

'it 19 

7 a 

415.1 

9.2 

6-5 

6.3 

72 

24 






» 19 

Ip 

414.4 

15.6 

8.2 

6.0 

45 

7-3 




'it 

'it 

it 19 

9 P 

413.8 

6.9 

3-8 

S.i 

68 

2.4 

» 


» 

» 


it 20 

7 a 

413-9 

3-2 

2.4 

S.i 

88 

0.7 

» 




'it 

a 20 

Ip 

413-3 

— 

— 

— 

— 

— 

» 


» 


'it 

» 20 

9 P 

412.5 

6.2 

3-9 

S -3 

74 

1.8 

» 

» 

» 

» 

'i. 

» 21 

7 a 

412.7 

6.9 

- 5-1 

O.I 

I 

7*4 

Halbwegs 

33 31 

00 

00 

5,074 

I 

» 21 

Ip 

4I2.I 

12.9 

4-1 

3-7 

34 

7-4 

Lager XLIV, Haupt- 

1 




( » 21 

9 P 

1 






quartier 

>33 32 

88 52 

5,127 

— 

{t . 


fsiehe unten. 

- 





— 

1 




[bis 25 

7 a 

j 






Kleiner Pass 

— 

— 

5,198 

I 

Aug. 25 

— 

407.1 

— 

— 

— 

— 

— 

Grosser Pass 

33 29 

88 50 

5,236 

I 

» 25 

Ip 

405-s 

I2.2 

9 -S 

8.0 

75 

2.7 

Lager LXV 

33 23 

88 48 

5,107 

2 

» 2 $ 

9 P 

411.9 

4.8 

3-2 

5 -® 

81 

1-3 

^ 

» 


'it 


» 26 

7a 

411-S 

1-9 

0.4 

4.2 

80 

I.i 

Halbwegs 

— 

— 

4,894 

I 

» 26 

Ip 

422.6 

II.9 

5 -S 

4-9 

47 

5.6 
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peraturextreme 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

n 

Is. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 





NE 

2 

9 

^ 10 — 11.25 3 .. 2 p, 2.1 mm. 

- 

12.8 

55 -s 

4O.0 

NW 

2 

4 


1.2 

— 

— 

— 

E 

2 

7 


- 

— 

— 

— 

E 

3 

7 


- 

17.9 

61.3 

42.5 

N 

2 

2 


O.i 

— 

— 

— 

E 

I 

4 


- 

— 

— 

— 

SE 

2 

6 


- 

21.0 

68.0 

47.1 

NW 

I 

0 


O.I 

— 

— 

— 

E 

I 

6 


- 

— 

— 

— 

SE 

I 

7 



— 

— 

— 

E 

4 

9 

^ 10 p. 

1,8 

— 

— 

— 

N 

2 

7 


- 

— 

— 

— 

E 

3 

7 


- 

I 7 -S 

66.0 

47.8 

E 

I 

I 


O.I 

— 

— 

— 

NW 

2 

7 


““ 

— 

— 

— 

S 

4 

6 

A 2—2.5 p. 


12.8 



s 

2 

4 


0.2 

— 

— 

— 

SE 

I 

6 



— 

— 

— 

S 

S 

9 


- 

21.2 

64.5 

52.0 

NE 

2 

4 


1.8 

— 

— 

— 

N 

I 

4 


- 

— 

— 

— 

E 

2 

6 


- 

18.4 

72.9 

59.1 

N 

s 

5 


1.9 

— 

— 

— 

N 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

E 

4 

8 


— 

16.0 

64.5 

4 S.I 

S 

2 

7 


0.5 

— 

— 

— 

NE 

2 

8 






S 

4 

9 


— 

— 

— 

— 

sw 

3 

8 

® A ^ a p mit kurzen Abbriichen. 

— 

— 

— 

— 

sw 

2 

9 


I.i 

— 

— 

— 

N 

2 

9 


— 

— 

— 

— 

NNW 

3 

7 



Hedin^ yourncy in Central Asia, V: i. 
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Rreite. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

tempera- 

lur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 


N. 



und Tag 

TOnT. 

Stunde 

0 unci 
Normal- 
schwere. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

druck. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 





Meter. 

/f 




mm, 

mm. 


deficit. 

mm. 

Lager LXVI . . 


33 ’ 13 ' 

88” 43' 

4,863 

2 

Aug. 26 

9 P 

424.0 

2.9 

0.2 

3-8 

68 

1.8 

» . . 




» 

» 

» 

27 

7 a 

424.7 

— 1.2 

~ 2.6 

3.3 

78 

09 

Halbwegs . . . 


— 

— 

4,894 

I 

3 > 

27 

1 P 

422.6 

7-9 

1.2 

3-1 

39 

4.9 

Lager LXVII 


32 S8 

88 40 

4,910 

2 


27 

9 P 

422.0 

1.2 

- 1. 1 

3-6 

71 

1-5 

» 




» 

» 


28 

7 a 

421.S 

1.2 

0.2 

4.3 

85 

0.8 

Pass 


32 s6 

88 44- 

5,048 

I 


28 

IP 

414.8 

5-1 

O.i 

3-2 

49 

3-3 

Pass 


32 SI 

88 45 

5,089 

I 


28 

4 P 

412.7 

4.6 

2.1 

4-5 

70 

1.9 

Lager LXVIII . 


32 SO 

88 48 

5.068 

2 


28 

9 P 

414.4 

- 1.9 

- 2.8 

3-3 

83 

0.7 

» 





» 

» 

29 

7 a 

413.8 

— 1.2 

- 2.6 

3-3 

78 

0.9 

Pass 


32 46 

88 48 

5,044 

I 


29 

II a 

415.2 

4-9 

1. 1 

3-8 

58 

2.7 

Pass 


32 43 

88 47 

5. 083 

I 


29 

— 

413-2 

4.8 

0.9 

3-8 

58 

2.7 

An der Ecke des 

Saj . 

— 

— 

4977 

I 


29 

ip 

418.6 

7.8 

5-4 

5.9 

74 

2.1 

Lager LXIX . . 


32 41 

88 45 

4,889 

5 


29 

9 P 

423.2 

0.9 

- 1.2 

3-5 

72 

1.4 

» . . 




» 



30 

7 a 

423.8 

— 

— 

— 

— 

— 

» . . 




» 

» 


30 

I P 

423-4 

1 1.9 

45 

4.2 

40 

6.3 

» • . 




» 


» 

30 

9 P 

422.2 

1.3 

- 1.2 

3-4 

68 

1.6 

y > . . 







31 

7 a 

422.2 

0.2 

- 1.7 

3-4 

73 

1-3 

Pass 

Nahe isoliertem 

Berg 

32 37 

88 4 S 

4.909 

1 

» 

31 

ii.isa 

422.1 

12.4 

5-0 

4.4 

41 

6.4 

links .... 


32 30 

88 47 

4-775 

I 


31 

ip 

429.2 

18.2 

8.3 

5-4 

34 

10.3 

Lager LXX . . 


32 28 

88 49 

4,733 

2 

» 

31 

9 P 

431.3 

5-3 

0.9 

3-5 

52 

3-2 

» . . 


» 


» 

» 

Sept. I 

7 a 

431-3 

3-8 

1.9 

4.6 

77 

1-4 

Pass 


32 24 

88 49 

4,809 

I 


I 

II a 

427-4 

9.8 

4-5 

4.8 

52 

4-3 

Unterwegs . . . 


— 

— 

4,757 

I 


I 

IP 

430-0 

1 1.9 

5-8 

S-i- 

49 

5-3 

Pass 


32 18 

88 49 

4,859 

I 

» 

I 

— 

424.9 

I 1.2 

6.3 

5-7 

57 

4-3 

Lager LXXI, Dschansun 

32 16 

88 50 

4,794 

5 


I 

9 P 

428.0 

4.6 

1.4 

4.0 

63 

2.4 



» 


1 > 

» 


2 

7a 

428.3 

3-6 

0.4 

3-8 

63 

2.2 





y > 



2 

Ip 

428.7 

14-3 

6.7 

5-2 

42 

7-1 




» 




2 

9 P 

428.3 

4-3 

- 1-9 

2-3 

37 

3-9 

» 


» 



» 


3 

7a 

427-3 

0.6 

- 2.4 

3-0 

61 

1-9 

Pass 

. . . 

32 13 

88 47 

4,750 

I 


3 

— 

430.6 

10.2 

2,4 

3-2 

34 

6.2 

Niederung in Thai . . 

— 

— 

4,620 

I 


3 

Ip 

437-6 

15.0 

8.2 

6.1 

47 

6.8 

Lager LXXII . 


32 3 

88 42 

4,613 

2 


3 

9 P 

438.0 

2.4 

- 1.6 

3-0 

54 

2.5 


. . , 

» 





4 

7 a 

438.0 

2.9 

0.4 

3-9 

69 

1-7 

Halbwegs . . . 

. . . 

— 

— 

4,606 

I 


4 

IP 

438.5 

15.1 

7-2 

5-2 

41 

7-7 

Lager LXXIII . 

. . . 

32 2 

88 30 

4,614 

2 

» 

4 

9 P 

438.0 

4.8 

2.9 

5-0 

77 

1-5 

» . . . . 

Lager LXXIV, Schan- 
nig-nagbo am Selling- 




» 


5 

7 a 

438.0 

6.0 

4-2 

S -5 

78 

1-5 

tso-See . . . 

. . . 

31 56 

88 29 

4,613 

6 


5 

IP 

437-4 

15.8 

8.7 

6.3 

46 

7-2 
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me. 

Aktino meter. 

Wind. 

Bewdlkung 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

c. 

5 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank" 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

Starke 

9 





E 

3 

2 



— 

— ■ 

N 

2 

2 



— 

— 

NNE 

4 

9 



— 

— 

NNE 

2 

8 



— 

— 

E 

1 

2 



— 

— 

E 

4 

^ 7 



— 

— 

E 

I 

8 

dann und wann. 

- 

— 

— 

W 

2 

3 


- 

— 

— 

W 

2 

0 


- 

— 

— 

s 

I 

^ 8 



— 

— 

sw 

3 

8 

Ofters 

- 

— 

— 

NW 

I 

7 


- 

— 

— 

E 

I 

5 


- 

— 

— 

SW 

1 

2 


- 

— 

— 

S 

3 

6 


- 

72.6 

56.1 

S 

I 

0 


- 

— 

— 

NW 

I 

I 


- 

— 

— 

S 

3 

5 


_ 





SE 

3 

6 



— 

— 

NW 

I 

I 



— 

— 

S 

4 

5 


- 

— 

— 

NE 

5 

8 


- 

— 

— 

N 

4 

9 


- 

— 

— 

NNE 

5 

8 


- 

— 

— 

N 

I 

8 


- 

— 

— 

NE 

2 

8 


- 

— 

— 

E 

3 

6 


\o 

62.5 

46.3 

NNE 

2 

I 


- 

— 

— 

NE 

2 

4 


- 

— 

— 

E 

2 

5 


- 

— 

— 

E 

2 

7 


- 

— 

— 

SE 

3 

0 

Temp. = 8.2 in Bach. 

— 

— 

— 

E 

2 

2 

11 

00 

- 

— 

— 

SSW 

2 

7 

2 p: SSW 4; 2.30—5 p: SSW 6—8 mit Staub. 

- 

— 

— 

W 

2 

I 


- 

— 

— 

NE 

I 

10 





S 

2 

5 
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Breite. 

N 

Lange. 

E. V Gr. 


Monat 


Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tenipera- 

lur. 

Feucbtes 

Thermo- 

Liiftfeuchtigkeit. 

0 r t. 



und Tag. 

Stunde. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 



Meter 

n. 




Cels 

Cels. 


deficit. 

mm. 

Lager LXXIV, Schan- 
nig-nagbo am Selling- 














tso-See 

31” 56' 

88“ 29' 

4.613 

6 

Sept. 

s 

9P 

437.1 

4-3 

2.2 

4.6 

74 

1.6 

» 

» 



» 


6 

7 a 

436.9 

6.7 

46 

s-6 

76 

1.8 

» 

» 





6 

I P 

436.6 

10.8 

7.2 

6-S 

66 

3-3 

» 

» 



» 


6 

9P 

438.0 

1.2 

0.8 

4-6 

92 

0.4 

» 

» 


» 

» 


7 

7 a 

437-5 

2-5 

1.4 

4.6 

84 

0.9 

Pass 

— 

— 

4,642 

I 


7 

I P 

436.S 

7-8 

4-3 

S-i 

6S 

2.8 

Lager LXXV .... 

31 S3 

88 19 

4,611 

10 


7 

9P 

438.0 

3-3 

2.1 

4-9 

84 

I.o 

» .... 



» 

» 

:» 

8 

7 a 

438.2 

1.4 

0.6 

4-5 

88 

0.6 

Halbwegs am Ufer . . 

31 S4 

88 12 

4,611 



8 

Ip 

438.4 

13.6 

7-4 

S-8 

SO 

S-9 

Lager LXXVI .... 

31 SI 

88 8 

4,611 



8 

9P 

437.9 

5.2 

3-4 

S-2 

78 

I -5 

» .... 


» 


» 


9 

7 a 

439-2 

4.2 

3-1 

5-3 

8S 

0.9 

» .... 


» 


» 


9 

I P 

438.5 

14. 1 

7-5 

S.8 

48 

6.3 

» .... 

» 


y> 

» 


9 

9P 

438.0 

3-6 

2.2 

4.9 

82 

1. 1 

» .... 


» 

» 

» 


10 

7 a 

438.8 

2.1 

1-3 

4-5 

84 

0.9 

Kleiner Pass 

31 49 

88 8 

4,628 

I 


10 

— 

437.3 

10.2 

7.3 

6.6 

71 

2.7 

Halbwegs 

— 

— 

4,611 

I 


10 

I p 

438.7 

7-8 

4*5 

S-2 

66 

2.7 

Lager LXXVII .... 

31 43 

88 13 

4,66s 

2 


10 

9P 

435.7 

2.6 

1.2 

4-5 

81 

1. 1 

» .... 


a 


» 


11 

7a 

43 S.I 

O.i 

0.2 

4-3 

93 

0.3 

Bel zwischen den Seen 

31 42 

88 15 

4.693 

I 


II 

— 

434-0 

7-4 

4*5 

S-4 

69 

2.4 

Unterwegs 

— 

— 

4.671 

I 


11 

I P 

434-9 

12.6 

7.6 

6.3 

S7 

4-7 

L.LXXVIII,Naktsong-tso 

31 40 

88 22 

4.636 

7 


11 

9P 

434.0 

4-3 

2.6 

4-9 

79 

1-3 

» 

a 





12 

7 a 

434-2 

S-6 

1.4 

3-8 

S6 

3-0 

Kleiner Pass 

31 38 

88 24 

4.69s 

2 


12 

— 

433-0 

9-4 

5-3 

S-3 

60 

3-5 

Lager LXXIX .... 

31 35 

88 29 

4.674 

8 


12 

IP 

434-3 

16.8 

10.9 

7-9 

S5 

6.4 

» .... 



» 


» 

12 

9 P 

434.4 

3.6 

0.8 

3-9 

66 

2.0 

» .... 



» 



13 

7 a 

434-6 

4-4 

0.6 

3.7 

58 

2.7 

» .... 


» 

» 

» 


13 

Ip 

434-7 

13-9 

5.8 

4-5 

38 

7-4 

» .... 






13 

9 P 

434.7 

3-1 

1.9 

4.8 

83 

1.0 

» .... 




» 

» 

14 

7 a 

434-7 

2.9 

1.6 

4-7 

82 

1.0 

» .... 

» 


» 


» 

14 

Ip 

43 S -3 

14.2 

1 1.3 

8.9 

73 

3-2 

» .... 





» 

14 

9 P 

435.9 

4.6 

1. 5 

4.1 

64 

2.3 

» .... 




» 


IS 

7 a 

436-1 

0.9 

~ 1.2 

3-5 

72 

1-4 

Kleiner Pass, ders. wie oben 

31 38 

88 24 

4.69s 

2 


IS 

— 

434-9 

9-4 

S.6 

S-5 

63 

3-3 

L. der Karawane, halb- 













wegs am nordlidienUfer 

31 41 

88 20 

4.636 

7 


IS 

Ip 

439-1 

I4.I 

7-1 

5-4 

4S 

6.7 

» 


» 




IS 

9P 

438.1 

4-3 

0.4 

3-6 

S7 

2.7 


» 

» 

» 



16 

7 a 

438.4 

1-4 

O.I 

4.0 

79 

1. 1 

Lager LXXXII .... 

31 39 

88 14 

4.636 

7 


16 

Ip 

438.0 

13-6 

9-3 

7-4 

63 

4-3 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
o — lo und 

Nieder- 

schlag. 

Bemerkungen. 

Mm 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 





w 

I 

I 


— 0.2 

— 

— 

— 

w 

2 

8 

^ a, W>^ 2 p. 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

9 


— 

10.7 

52.1 

40.2 

NW 

2 

2 


- 3-4 

— 

— 

— 

NW 

I 

5 




— 



— 

NNW 

6 

10 

Temp. = 16.9 im See, nach i p 

— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

4 

sodann # bis 5 p. 

- 2.5 

— 

— 

— 

NE 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

sw 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

S 


- 2.1 

— 

— 

— 

w 

I 

8 

Temp. = 9.2 im See. 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

8 

2 — 4 p: .A. W 5 Bewolk. lo, 7 p: 

— 

— 

— 

— 

NNE 

3 

2 


- 1-3 

— 

— 

— 

NW 

I 

7 

ap. 

— 

— 

— 

— 

NE 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

NNE 

2 

8 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

I 

7 p, A 12 p . . . 

- 1-5 

— 

— 

— 

W 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

7 

Temp. = 15.8 im See. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

7 

Temp. = 16.9 im See. 

— 

— 

— 

— 

SE 

3 

I 


“ 1.3 

— 

— 

— 

SW 

4 

o 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

S 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

2 


- 1-9 

— 

— 

— 

SSW 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

4 


— 

— 

6I.2 

4 S .5 

N 

I 

8 


- 4-1 

— 

— 

— 

SE 

2 

o 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

4 


— 

— 

S 4 .I 

40 .S 

W 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

SW 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

NE 

1 

4 









NNW 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

NE 

4 

I 


~ 1.2 

— 

— 

— 

E 

2 

4 

A 10— II a. 

— 

— 

— 

— 

S 

2 

7 
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Breite. 

Lange. 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 

Luft- 

tempera- 

tiir. 

Feuchtes 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 

N. 

E. V. Gr. 



und Tag. 

Stunde. 

Normal- 

schwere 

mm. 

meter. 

Dampf- 

druck. 

mm 

Relat 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 




Meter. 

n 

1901. 


Cels. 

Cels. 

%. 

Lager LXXXII .... 

31° 39' 

88° 14' 

4,636 

7 

Sept. 16 

9 P 

438.1 

4-3 

I -5 

42 

68 

2.0 

» .... 

» 

» 


» 

» 

17 

7 a 

438.8 

1.8 

0.8 

4-5 

85 

0.8 

Halbwegs 

— 

— 


I 

» 

17 

I P 

440 -s 

10.4 

4-3 

43 

45 

S-2 

Lager LXXXni = Lager 














LXXVI 

31 SI 

88 8 

4,611 

10 


17 

9 P 

440.S 

2 0 

- 1. 1 

3-3 

61 

2.1 

» 




» 


18 

7 a 

441.6 

- 0.9 

- 2.8 

3-1 

71 

1.2 

Der Fluss 

— 

— 

4,610 

I 


18 

Ip 

441.0 

12.3 

84 

7-0 

65 

3-8 

Pass 

31 50 

87 54 

VO 

00 

I 


18 

— 

434-0 

7-3 

2.4 

4.0 

52 

3-7 

L. LXXXIV, Tschargut-tso 

31 51 

87 52 

4,607 

8 

» 

18 

9P 

439.5 

3-4 

0.6 

3-1 

53 

2.8 

» 

» 

» 

» 


» 

19 

7 a 

4396 

1.2 

0.4 

3-9 

77 

1. 1 

» 

» 


» 



19 

IP 

438.9 

165 

9.8 

7-0 

SO 

7-1 

» 

» 


» 

» 


19 

9P 

438o 

4.2 

0.9 

3.8 

61 

2.4 




» 

» 

» 

20 

7 a 

438-4 

I .2 

0.3 

4*3 

86 

0.7 

» 

» 


» 



20 

IP 

438.9 

14.2 

6.7 

5-1 

42 

7.0 

» 




» 


20 

9P 

437.0 

4.9 

0.8 

3 -S 

54 

3-0 

» 





» 

21 

7 a 

437-S 

O-S 

0.2 

4.2 

88 

0.6 

Halbwegs 

— 

— 

4,672 

I 


21 

I P 

435-0 

18. 1 

4.6 

2.6 

16 

13-0 

Lager der Karawaae, 














Churma, 4 km vom See 

31 SO 

87 so 

4.721 

2 


21 

9 P 

431.5 

- 04 

— 2.2 

3-3 

73 

1.2 

» 


» 

» 



22 

7 a 

433-2 

0.7 

- 3-4 

2.3 

47 

2.6 

Bel 

— 

— 

4-791 

I 

» 

22 

— 

428.9 

13-6 

2.9 

2.7 

23 

9.0 

Lager der Karawane . 

31 SO 

87 46 

4,767 

6 


22 

I P 

430.8 

154 

3-8 

2.8 

21 

10.4 



» 

» 

» 


22 

9 P 

429.9 

2.8 

— 2.1 

2-5 

44 

3-2 






» 

23 

7 a 

430.5 

I-S 

- 2.9 

2.4 

46 

2.8 

» 

» 



» 


23 

Ip 

430.6 

15.8 

5-9 

4.1 

31 

9-4 


» 





23 

9 P 

429.0 

1-3 

0.6 

4 -S 

89 

0.6 

» 

» 

» 

4,686 



24 

7 a 

428.9 

3-6 

2.4 

5-0 

84 

I.o 

Lager LXXXVIH . . . 

31 SI 

87 26 


3 


24 

Ip 

434-3 

15.4 

7-1 

5-1 

39 

8.0 

» ... 



» 

» 


24 

9 P 

434.0 

5-6 

3-4 

5-1 

75 

1.7 

» ... 


» 


» 


25 

7 a 

434-7 

3-1 

1. 1 

4-3 

75 

1.5 

Halbwegs 

Lager LXXXIX,Dagde, 

— 

— 

4,699 

I 


25 

' IP 

433-6 

9-7 

3-1 

3.8 

42 

S-2 

etwa 20 m iiber dem 














See 

31 SI 

87 9 

4,564 

7 


25 

9 P 

437.6 

7-2 

4 -S 

5-4 

70 

2.3 

» 

y> 





26 

7 a 

437.9 

6.9 

3-2 

4 -S 

61 

2.9 

Ziemlich weit vdm See 

— 

— 

4,583 

I 

» 

26 

IP 

439-6 

13-4 

7-8 

6.1 

S 3 

S -5 

Lager XC, etwa 5 m 










Tiber dem See . . . 

31 54 

86 52 

4,549 

7 

» 

26 

9 P 

441.9 

4-9 

3-1 

5-1 

78 

l-S 


'» 





27 

7 a 

443.2 

4-9 

2.3 

4.6 

70 

2.0 


y> 





27 

■ Ip 

441.9 

12.7 

6-3 

5-1 

46 

6.0 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0— 10 und 
Nieder- 
schlag. 

B einerk ungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

_ 







NNE 

3 

I 


- 23 

— 

— 

— 

NNE 

2 

8 

^ n, Niederschlag =2.5 mm. 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

6 










NNW 

I 

4 


- 5-4 

— 

— 

— 

NNE 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

ssw 

2 

7 

Temp. = 15.0 im Fluss. 

— 

— 

— 

— 

E 

4 

4 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

2 


- 1-9 

— 

— 

— 

S 

I 

I 

Temp. = 10.2 im Wasser. 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

2 


— 

— 

62.9 

50.S 

NNE 

I 

0 


- 2.8 

— 

— 

— 

SE 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

NW 

4 

8 


— 

— 

68.6 

52.9 

NE 

I 

I 


- 3-9 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

4 

I 


___ 


— 



NE 

I 

0 


“47 

— 

— 

— 

NW 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

W 

4 

4 


— 

— 

— 

— 

w 

4 

S 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

1 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

1 

3 

4 


— 

— 

So.s 

37-8 

w 

1 

7 


- 0.4 

— 

— 

— 

E 

I 

9 

# n. 

— 

— 

— 

— 

SW 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

4 


“ 2.7 

— 

— 

— 

SE 

2 

7 


— 

— 

— 

— 

SSW 

5 

10 






w 

I 

10 


1.7 

— 

— 

— 

SE 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

9 




__ 

_ 


E 

I 

5 

Ein Paar % Schauer p. 

“ 2.5 

— 

— 

— 

NW 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

3 
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0 r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

SeehShe. 

Monat 

und Tag 
1901. 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0° und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

satii- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meier. 

n. 

Lager XC, etwa 5 m 














iiber dem See . . . 

3r 54' 

86=52' 

4 iS 49 

7 

Sept. 27 

9 P 

442.7 

6.4 

0.2 

2.4 

34 

4-8 

» 

» 



» 


28 

7 a 

445-4 

1.7 

- 2.1 

2.7 

S 3 

2-5 

Mitten in steigendem Saj 

— 

— 

4.584 

I 


28 

Ip 

44O.O 

19.9 

7-3 

3-7 

21 

13-7 

Lager XCI 

31 so 

86 37 

4.637 

2 


28 

9 P 

436.2 

3-8 

- 2.6 

1-9 

32 

4-1 

» 

» 

» 


» 

» 

29 

7 a 

437-9 

3-9 

— 1.2 

2.7 

44 

3-4 

Pass 

— 

— 

4.639 

I 

» 

29 

— 

436-9 

II.o 

5-9 

5-3 

54 

4-6 

An der zweiten Passage 














des Flusses .... 

31 48 

86 24 


I 


29 

I P 

439-6 

15-6 

4-8 

3-1 

23 

10.2 

Lager XCII 

31 47 

86 18 

4.623 

2 


29 

9 P 

438.0 

1.7 

0.2 

3-9 

74 

14 

» 






30 

7 a 

437 -« 

- 3-2 

- 5-3 

2.3 

63 

1-4 

Halbwegs an kleinem 














Saj 

— 

— 

4,626 

1 


30 

Ip 

437-7 

12.6 

4-1 

3-6 

33 

7-3 

Lager XCIII, Bogtsang- 














tsangpo 

31 48 

86 4 

4.644 

5 


30 

9 P 

435.6 

“ 1.2 

“ 30 

3-0 

72 

1.2 






Okt. 

1 

7a 

436.0 

- 2.4 

“ 4-3 

2.6 

68 

1.2 

» 


» 


» 


I 

Ip 

437-1 

13.8 

3.4 

2.9 

24 

90 


3 



» 


I 

9 P 

436.5 

2.1 

- 2.6 

2.4 

45 

2.9 

» 

3 



n 


2 

7a 

437-7 

4*3 ; 

- 6.2 

2.2 

65 

1.2 

Kleiner Bel 

— 

— 

4,655 

I 


2 

— 

435-9 

— 

— 

— 


— 

Der grosse Pass . . . 

31 45 

85 55 

4,818 

I 


2 

Ip 

427-4 

, 9.1 

0.5 

2.4 

27 

6.3 

Lager XCIV, Bogtsang 

31 4 S 

85 47 

4,718 

2 


2 

9 P 

432.9 

1.8 

0.6 

3.6 

69 

1*7 

» 

3 

» 


» 


3 

7 a 

432.6 

- 2.6 

- 4-1 

2.8 

73 

I.o 

Der Fluss 

31 46 

85 42 

■4.710 

I 

» 

3 

Ip 

433-1 

7.8 

1-9 

3-4 

43 

4.6 

Lager XCV, Rinnak- 














sumda 

31 44 

85 36 

4,778 

2 

» 

3 

9 P 

429.5 

— 2.0 

- 3-6 

2,9 

73 

1. 1 

» 




» 


4 

7 a 

429-4 

- 5-4 

- 6.1 

2.5 

81 

0.6 

Pass mit Obo .... 

31 4 S 

85 31 

S.014 

I 


4 

ip 

417-3 

I 1.2 

1.2 

2.1 

21 

8.0 

Lager XCVI 

31 50 

85 26 

4.947 

2 


4 

9 P 

421.0 

- 2.7 

- 4.2 

2.8 

74 

1.0 

» 


» 

» 



5 

7a 

420.5 

“ 4-4 

- 8.1 

1.4 

41 

2.0 

An der Stufe N:o 155 

— 

— 

4,966 

I 


5 

Ip 

419.6 

S-2 

- 1.7 

2.3 

35 

4*3 

Lager XCVII, Setscha . 

31 51 

85 II 

5,048 

2 


5 

9 P 

415.2 

- 6.1 

- 7-4 

2.1 

71 

0.9 





» 


6 

7 a 

415-7 

- 4-9 

- 8.9 

I.l 

33 

2.2 

Lager XCVIII .... 

31 53 

85 9 

4,998 

3 


6 

Ip 

417.8 

8.7 

0-5 

2.5 

30 

5*9 

» .... 






6 

9 P 

418.5 

- 10.6 

- 11.4 

1-5 

72 

0.6 

» .... 






7 

7a 

417.7 

- lO.l 

- 1 1.3 

1.4 

65 

0.8 

Der Weg Dr. Hedins: 














Lager XCIX 

31 47 

83 3 

5,094 

2 


7 

Ip 

413-4 

6.6 

0.4 

2.5 

34 

4.8 

^ • • • • • 

» 





7 

9 P 

412.8 

- 6.7; 

- 8.1 

1-9 

68 

0.9 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 

Nieder- 

schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

Starke. 



58.7 

470 

w 

I 

8 


- 4-5 

— 

— 

— 

w 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

I 


- 8.1 

— 

— 

— 

ssw 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

N 

c 

I 

4 


- 7-1 

— 

— 

— 

0 

SSW 

1 

2 

3 

4 


— 

— 

— 

— 

sw 

2 

5 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


- II.O 

— 

— 

— 

W 

3 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

4 

4 — 6 p: NW 5 Bewolkung 6. 

— 

— 

66.5 

50.1 

NW 

I 

3 


- II. I 

— 

— 

— 

NW 

I 

3 


— 

— 



— 

E 

4 

5 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

I 


- 9-5 

— 

— 

— 

W 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

7 

^ Schauer . ii a — 3 p mit W _jiu. 









N 

I 

0 


- 1 1.8 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

0 


1 

bo 

-- 

— 

— 

s 

2 

I 


— 

— 

— 

— 

w 

c 

6 

T 

7 

T 

^ ap. 

- 14.9 

— 

— 

— 

SSW 

1 

2 

i 

4 


— 

— 

— 

— 

sw 

4 

7 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

0 


- 17.9 

— 

— 

— 

sw 

I 

0 






___ 



sw 

2 

2 

Temp. =■ 3.7® im Strom. 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

0 



Hedin^ Journey in Central Asia, V: /. 
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Breite. 

Lange 

E. V, Gr. 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 

Lufl- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

Luftfeuchligkeil. 

0 r t. 




N. 



und Tag 

TOOT. 

Stunde 

Normal- 

schwere. 

meter. 

Cels. 

Dampf- 

clruck 

Relat. 

Satti- 

gungs- 







Meter 

n 




mm. 

mm. 


deficit. 

mm. 

Lager C . . 




31” 43' 

85» s' 

5,110 

2 

Okt. 

8 

I p 

412.8 

5-3 

— 

3-5 

3-5 

20 

5*4 

» . . 




» 

» 

» 

» 

» 

8 

9 P 

412.0 

- 8.7 


— 

— 

— 

— 

Der Pass . . 




— 

— 

5,336 

I 

» 

9 

I P 

400.9 

7-0 

- 

— 

— 

— 

— 

Lager Cl . . 




31 42 

84 52 

5,241 

I 

» 

9 

9 P 

405.7 

- 2.2 

- 

— 

— 

— 

— 

Pass .... 




— 

— 

5,261 

I 

» 

10 

— 

404.8 

2.0 

- 

— 

— 

— 

— 

Pass .... 

• 


. 

— 

— 

5,190 

I 

» 

10 

— 

408.2 

5-6 

- 

— 

— 

— 

— 

Lager CII 

Der Weg der Haupt- 
karawane: 

31 47 

84 43 

4,903 

I 


10 

9 P 

423.0 

- 7-6 






Halbwegs . . 

. 

. . 


— 

— 

4,860 

I 

» 

7 

I P 

420.1 

12.3 


2.6 

2.8 

26 

8.0 

Djungtsang-tsangpo . 


31 S3 

Ss 0 

4,876 

2 

» 

7 

9 P 

424.1 

- 4-5 

- 

7.6 

1.6 

47 

1.7 

» 




» 



» 

» 

8 

7 a 

425.0 

- 5-3 

- 

7-4 

1.9 

60 

1-3 

Lager 2 . . . 




31 S 4 

84 S-^ 

4,803 

3 

» 

8 

Ip 

429.8 

lO.o 


o-s 

1*9 

20 

7-4 

» ... 





» 



» 

8 

9 P 

428.6 

- 4*9 

- 

10. 1 

0.5 

17 

2.7 

» ... 







» 


9 

7 a 

427.1 

- 10.7 


II.2 

1.6 

78 

0.5 

Halbwegs . . 




— 

— 

4,804 

I 

» 

9 

I P 

428.4 

13-2 

w 

0.8 

0.5 

5 

10.9 

Lager 3 . . . 




31 ss 

84 43 

4,735 

5 

» 

9 

9P 

431-2 

- 3-4 

- 

7.8 

1.2 

32 

2.4 

» ... 









10 

7 a 

431-4 

- 5-3 

- 

6.9 

2.1 

67 

I.o 

» ... 





» 



» 

10 

I P 

434-7 

8.4 

- 

2.8 

0.9 

II 

7-4 

» ... 




7 > 


y> 



10 

9P 

431-9 

- 53 

- 

II.2 

0.2 

5 

3-0 

... 





» 




II 

7 a 

430.8 

- 9-9 

- 

13-4 

0.6 

27 

1.6 

Pass .... 




— 

— 

4,763 

I 


II 

— 

430.6 

lO.l 

- 

1-9 

X.2 

13 

8.1 

Halbwegs . . 




— 

— 

4,779 

I 


II 

Ip 

4297 

10.8 

- 

2.1 

0.7 

7 

9.1 

Lager CIII 




31 53 

84 34 

4,775 

5 


II 

9P 

420 3 

- 2.3 

- 

6.1 

1.7 

44 

2.2 

» 





» 


» 


12 

7a 

428.8 

- 1.0 

- 

7-1 

t .0 

24 

3-3 










12 

I P 

430.4 

— 1.2 

- 

3-4 

2.9 

68 

1.4 









» 

12 

9P 

430.4 

- 7-5 

- 

II.4 

0.7 

28 

1.9 







» 

» 

» 

13 

7 a 

430.3 

- I2.S 

- 

13-2 

1.3 

71 

0.5 

Etwas E. vom 

Pass . 


— 

— 

4,770 

I 


13 

Ip 

430.3 

1 1-3 

70 

0-5 

1.2 

II 

8.9 

Pass .... 




31 54 

84 29 

4,872 

I 


13 

— 

424.8 

12.4 

70 

0.1 

1. 1 

10 

9-7 

Lager CIV . . 




31 SS 

84 25 

4,860 

2 


13 

9P 

424.4 

- 3-2 

— 

8.7 

0.8 

23 

2.8 

» . . 





» 

» 

» 


14 

7a 

426.1 

- 5-1 

— 

8.5 

1.4 

43 

1.8 

Erster Pass . 




31 S6 

84 23 

4,813 

I 

» 

14 

— 

428.0 

7.8 


2.1 

1-4 

18 

6.5 

Zweiter Pass . 




31 S8 

84 18 

4,751 

I 


14 

— 

431-3 

9-5 



1.4 

1.4 

15 

7.6 

Dritter Pass . 




31 S9 

84 16 

4,801 

I 


14 

I P 

428.6 

13-6 

70 _ 

0.9 

0.3 

3 

1 1.4 

Lager CV . . 




31 S9 

84 14 

4,812 

2 


14 

9P 

427.8 

- 1.2 

— 

6.5 

1-3 

32 

2.9 

» . . 




» 


» 

» 


15 

7 a 

428.4 

- 5-3 



8.0 

1.6 

51 

1.5 

Erster Pass . 




32 I 

84 ; 

4,878 

I 


15 

— 

424.0 

II.o 


1.2 

1. 1 

II 

8.7 

Halbwegs . . 




— 

— 

4,920 

I 


15 

IP 

422.2 

1 1.4 

70^ 

0.5 

1,1 

II 

9.0 

Zweiter Pass . 




32 2 

84 4 

5,075 

I 


15 


414-3 

9.8 

— 

1.7 

1.3 

14 

7-9 
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Te mperaturextreme 

Aktinomeler. 

Wind. 

Bewdlkung 
d — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 

— 

— 

— 

— 

sw 

4 

0 

Boen bis zur Starke 4, Temp. = 7.1® im See. 

— 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

6 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

6 

0 

Stosswinde. 

— 

— 

— 

— 

W 

7 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

6 

0 


— 

— 

— 

— 

w 

I 

0 


_ 

■■ 



_ 

NW 

2 

s 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 


- iS -5 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 


— 

— 

SW 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

0 


- i 7 -> 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

SW 

s 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 


- 14.2 

— 

— 

— 

SSW 

I 

0 


— 

— 

— 


w 

5 

0 


— 

— 

374 

24*5 

E 

I 

0 


- IS-I 

— 

— 

— 

E 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

5 

0 


— i 

— 

— 

— 

SW 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

0 


- 8.3 

— 

— 

— 

W 

3 

0 

W ^jjii ap. 

— 

— 

— 

— 

NNW 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

SE 

2 

0 


- 15.3 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

SSW 

3 

2 


— 

— 

— 

— 

S 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

0 


- 10.8 

— 

— 

— 

W 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

0 


- 9-1 

— 

— 

— 

W 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

3 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

4 
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0 r t. 

Breite. 

N. 

Lange. 

E. V Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 

1901. 

Stunde 

Luft- 
druck bei 
0® und 
Normal- 
schwere 
mm. 

Lufl- 

lempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 


Lager CVI 

32° 

2' 

0 

00 

5.051 

2 

Okt. 

IS 

9P 

416.0 

- 3-J 

- 7-5 

1-3 

37 

2-3 

» 





» 


16 

7 a 

414.8 

- 4.0 

- 7-1 

1-7 

49 

1.8 

Wo der Strom nach S. 















fallt 

32 

3 

00 

m 

00 

4.843 

I 

» 

16 

I P 

426.2 

12.7 

1-5 

2.3 

21 

8.8 

Pass 

32 

3 

83 56 

4.896 

I 


16 

— 

423-4 

13-0 

0.4 

1-3 

II 

lO.o 

Lager CVII 

32 

5 

83 53 

4,821 

5 

y > 

16 

9P 

427.0 

- 45 

- 8.1 

1.4 

42 

1-9 

» 





» 

» 

17 

7 a 

427.6 

- 7-2 

- 9.6 

1.4 

52 

1-3 

» 







17 

ip 

428.9 

15.8 

4-5 

3-1 

23 

10.4 

» 




» 

» 


17 

9P 

427.0 

- 2.8 

- 7-6 

I.i 

30 

2.6 

» 





» 

» 

18 

7 a 

426.7 

- 5*3 

— 8.2 

1-5 

48 

1.6 

Etwas NE. von der schar- 















fen Ecke 

32 

2 

83 45 

4.761 

I 


18 

Ip 

430.5 

12.3 

0.3 

1.8 

16 

90 

Lager CVIII .... 

32 

0 

83 45 

4.578 

5 


18 

9P 

440.8 

- 4-S 

- 8.8 

I.o 

29 

2-3 





» 



» 

19 

7 a 

441.7 

- 3-5 

- 5-6 

2.2 

63 

1-3 





» 



» 

19 

Ip 

441.4 

7-9 

- 3-6 

o-s 

7 

7-5 

» 




» 

» 


19 

9P 

439.8 

- 9.8 

-II.4 

1-3 

57 

0.9 





» 




20 

7 a 

439-3 

- II.8 

-13-9 

0.8 

44 

1.1 

Ufer des Lakor-tso . . 

32 

I 

83 38 

4,600 

I 


20 

ip 

439-5 

9.8 

0.5 

2.1 

23 

7.0 

Lager CIX, i bis, 2 m 
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Lager CXXX .... 

33 35 

80 55 

5,060 

2 


18 

9 P 

413.2 

- 19.1 

- 20.2 

0.5 

46 

0.6 

» .... 


» 

» 

» 


19 

7 a 

413.2 

- 25.2 

— 26.0 

0.2 

38 

0.4 

Pass, I*/® Stunden Weg 














vom Lager .... 


— 

5,018 

I 


19 

— 

415-3 

- 4.4 

- 8.5 

1.2 

37 

2.1 

Saj-Senkung 

— 

— 

4,944 

I 


19 

Ip 

419-3 

- 3-8 

- 7-1 

1.7 

49 

1.8 

Grosser Pass 

— 

— 

5,032 

I 


19 

— 

414.9 

~ 4-4 

- 8.3 

1-3 

39 

2.0 

Lager CXXXI .... 

33 38 

80 45 

4.845 

2 


19 

9 P 

424.1 

- 18.8 

- 21.2 

0 1 

6 

1.0 

» .... 




» 


20 

7 a 

425.1 

- 23.8 

- 24.4 

0.3 

49 

0.4 

Nahe kleiner Gebirgs- 














partie 

, — • 

— 

4,674 

I 


20 

Ip 

433-8 

1-4 

- 0.5 

3-8 

75 

1.3 

Lager CXXXIl .... 

33 43 

80 35 

4,596 

2 


20 

9 P 

438.0 

- 204 

- 21.8 

0.3 

28 

0.7 

» .... 


» 


» 


21 

7 a 

438.2 

- 25.6 

— 26.7 

O.l 

22 

0.4 

Ehemaliger Seeboden . 

— 

— 

4,573 

I 


21 

Ip 

439 -S 

- 4.2 

- 6.1 

2.2 

64 

1.2 

Lager CXXXIII . . . 

33 46 

80 19 

4,597 

5 

» 

21 

9 P 

438 .S 

- I8.I 

- 20.2 

0.2 

21 

0.9 

» ... 






22 

7 a 

437-5 

- 27.2 

— 27.8 

0.2 

41 

0.3 

» ... 


T> 




22 

Ip 

438.6 

- 5-7 

- 9.8 

08 

27 

2.2 

» ... 






22 

9 P 

438.2 

- 16.8 

- 18.7 

0.4 

32 

0.9 

» ... 



y* 

:i> 


23 

7 a 

437-7 

- 24.7 

— 25.2 

0.3 

54 

0.3 

Etwa 3 km. vom Lager 

— 

— 

4,549 

I 

» 

23 

Ip 

440.8 

- 1.4 

- 3-5 

2.8 

67 

1.4 

Lager CXXXIV . . . 

33 45 

80 13 

4,587 

s 

» 

23 

9 P 

441.9 

- 14.8 

- 17-5 

0.3 

20 

1.2 

» ... 






24 

7 a 

441.9 

— 26.0 

- 26.8 

0.2 

30 

0.4 

» . . - 

» 



» 


24 

IP 

442.6 

- 5.2 

- 9-1 

I.o 

32 

2.1 

» ... 



'» 



24 

9 P 

442.3 

- 15.6 

- J' 7 -J> 

o.d 

4-7 

o.s 

... 






25 

7a 

442.1 

- 20.2 

— 

— 

— 

— 

Der Fluss 

— 

— 

4,508 

I 


25 

IP 

442.7 

- 3-4 

- 5-6 

2.3 

63 

1.3 

Lager CXXXV .... 

33 44 

80 3 

4.48s 

2 


25 

9 P 

444.2 

- 16.8 

- 18.3 

0.5 

39 

0.8 

» .... 


» 

'» 

» 


26 

7a 

443-7 

- 23.7 

— 24.8 

0.2 

26 

0.5 

An oberer seeahnlicher 














Thalerweiterung . . 

— 

— 

4,441 

I 


26 

I P 

446.4 

- 2.2 

- 7.8 

0.8 

20 

3*1 

Lager CXXXVI . . . 

33 41 

79 51 

4,407 

2 


26 

9 P 

448.2 

- I 2 .S 

— 16. 1 

O.X 

7 

1.7 


Temperaturextreme 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewdlkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

Starke 








w 

3 

1 

1 

I i 

— 

— 

28.6 

10.S 

w 

2 

0 i 

- 23.1 

— 

— 

— 

E 

2 

3 




— 

— 

— 

S 

2 

4 



— 

— 

— 

SW 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

SE 

2 

0 


- 24.4 

— 

— 

— 

E 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

S 

5 

6 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

S 


— 

— 

— 

— 

SSW 

I 

0 


— 26.5 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 




— 

— 

— 

W 

4 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


- 24.9 

— 

— 

— 

S 

I 

4 










NE 

3 

8 


— 

— 

— 

— 

SW 

0 

0 


1 

00 

— 

— 

— 

E 

2 

0 


— 

— 

— 



W 

0 

0 


— 

— 

— 

i 

NE 

2 

0 


- 28.1 

— 

— 

— 

E 

2 

0 




— 

— 



SW 

0 

I 


— 

— 

18.9 

13*5 

NE 

2 

3 


- 25.9 

— 

— 

— 

NE 

2 

3 


— 

! — 

— 

— 

W 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

SE 

2 

4 


- 27.3 

— 

— 

— 

W 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

3 


— 

— 

24-3 

15-3 

SE 


2 


- 26.3 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

4 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

0 


- 25.9 

— 

— 

— 

E 

I 

0 










NE 

I 

0 


— 

1 — 

— 

— 

W 

I 

0 
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Breite. 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 
0” und 
Nornial- 
schwere 
mm. 

Luft- 

tempcra- 

tur. 

Keuchtes 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

0 r t. 

N. 



und Tag. 

1901. 

Stunde 

meter. 

Dampf- 

driick- 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 


Meter 

n 


Cels. 

Cels 

% 

Lager CXXXVI . . . 

33’ 41' 

79“ SI' 

4.407 

2 

Nov. 

27 

7a 

448.3 

- 21.2 

- 22.4 

0.3 

33 

0.6 

Erster Jar rechts . . . 

— 

— 

4,348 

I 


27 

ip 

451.6 

1.6 

- 1-9 

2.8 

55 

2.3 

Lager CXXXVII etwa 
5 m uber dem See 














Tso-ngombo .... 

33 39 

79 45 

4,322 

S3 


27 

9P 

452.S 

— 20.0 

22.1 

0 05 

5 

0.9 

» 

» 


» 



28 

7a 

452.9 

- 18.2 

- 19-7 

0.4 

34 

0.7 

Die Briicke an Noh, 
etwa 3 m iiber Tso- 














ngombo 

— 

— 

4,320 

S3 


28 

ip 

4SS.I 

- 1-3 

- 2.4 

3.4 

80 

0.8 

Lager CXXXVIII im Ni- 














veau des Tso-ngombo 

33 39 

79 36 

4,317153 

N. 

28 

9P 

453.8 

— 16.2 

- 17-S 

06 

47 

0.7 

» 


'l> 

» 



29 

7a 

4S5-> 

- 14.1 

- IS-4 

0.8 

S3 

0.7 

» 




'S> 


29 

Ip 

453-1 

3-8 

O.l 

3-4 

56 

2.7 


» 


» 

» 


29 

9P 

451.0 

- 5-6 

- 8.5 

1-5 

48 

1.6 

» 



» 

» 

'> 

30 

7a 

4S2.I 

- II-S 

- 12.8 

1 .2 

60 

08 

Am Ufer im Niveau des 














Tso-ngombo .... 

— 

— 

4,317 

S3 

» 

30 

ip 

4S3-1 

3-S 

- 1.8 

2.4 

41 

3-5 

Lager CXXXIX, Bal, 














5 m iiber Tso-ngombo 

33 45 

79 27 

■ 4.322 

S3 


30 

9P 

453.0 

- 6.3 

1 

- 1 1.2 

0.5 

18 

2.4 

» 


I) 


» 

Dec. 

I 

7a 

453-1 

- 19.2 

- 20.4 

0.4 

40 

0.6 

Kleiner Bel 

— 

— 

4,355 

I 


I 

— 

452.2 

j - 1-4 

— 6.2 

1-3 

33 

2.8 

Am Ufer im Niveau des 














; Tso-ngombo .... 
Lager CXL, im Niveau 

— 

— 

4.317 

S3 


1 

Ip 

455 4 

1 

, 

- 1.2 

3.1 

56 

2.4 

des Tso-ngombo . . 

33 44 

79 20 

4317 

S3 

» 

1 

9P 

454.0 

- 8.3 

- 1 0,0 

1.5 

Go 

1.0 

■» 


» 


» 

» 

2 

7a 

453-3 

- 15.2 

- I7-* 

0.5 

34 

I.o 

Am Ufer im Niveau des 









1 





Tso-ngombo .... 

— 


4-317 

S3 


2 

Ip 

454-3 

- 1.2 

- 2.3 

3*4 

81 

0.8 

Lager CXLI im Niveau 














des Tso-ngombo . . 

33 46 

79 14 

4.317 

S3 

» 

2 

9P 

453.0 

- 9-3 

- 1 1.2 

1.2 

54 

1.0 

» 


» 

» 


» 

3 

7a 

453.2 

— 16.4 

— 18.0 

0.5 

38 

0.8 

Am Ufer im Niveau des 














Tso-ngombo .... 

— 

— 

4,317 

S3 

» 

3 

Ip 

455-6 

0.4 

- 2.3 

2.9 

62 

1.8 

Lager CXLII, 4 m iiber 














dem Tso-ngombo . . 

33 45 

79 10 

4,321 

S3 

» 

3 

9P 

453.0 

- 10.7 

- 13.4 

0.7 

36 

1-3 

» 

» 



» 


4 

7a 

452.6 

- 18.3 

- 19-4 

o.s 

45 

0.6 

Lager CXLIII, 2V2 m 














iiber dem Tso-ngombo 

33 46 

79 8 

4,320 

S3 


4 

IP 

452-8 

- 4-5 

- 8.6 

1. 1 

34 

2.2 

» 


» 




4 

9P 

452.5 

- 8.5 

— 12.2 

0.7 

27 

1.8 



» 

» 



S 

7a 

452-7 

— II.i 

- IS-9 

O-o 

0 

2.0 




» 



S 

Ip 

45 2-5 

- S-i 

- 9.0 

1. 1 

35 

3.0 



253 


Temperalurextreme 

1 Aklinometer. 

Wind. 

Bewolkung 

0 — 10 und' 

Nieder- I B e m e r k u n g e n. 

schlag. ' 

Min. 

Cels. 

! Max. 

I Cels 

Schwarz- 

kugel 

Cels. 

Blank- 

kugel 

Cels. 

Richtung 

Starke 

- 23.1 


— 

— 

E 

I 

0 

j 

— 

1 ' 


— 

S 

0 

5 

1 



1 





E 

1 

I 

1 

0 1 

- 20.8 


— 

— 

SE 

I 

0 ' 

1 

1 1 

— 

— 

— 

— 

S 

I 

0 

1 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

■ 

- 18.9 

— 

— 

— 

S 

I 

7 

1 

— 

— 

— 

— 

ssw 

6 

I 

00 1 — 8 p. 

— 

— 

33-5 

14.6 

w 

3 

3 


1 

1— 1 

— 

— 

— 

NW 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 

NE ^ 7 p 

— 

— 

— 

— 

NE 

7 

2 


“ 20.9 

— 

— 

— 

NW 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


- 18.3 

— 

— 


E 

E 

3 

I 

0 

0 


— 


— 

— 

W 

2 

I 


— 







w 

I 

0 


- 18.7 

— 

— 

— 

N 

I 

0 



— 

— 

— 

S 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

NE 

2 

0 


- 20.0 

— 

— 

— 

NE 

0 

0 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

8 

S Bewolkung 10 nachmittags. 

— 

— 

— 

— ■ 

W 

S 

0 


- 19.1 

— 

— 

— 

w ■ 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

w 

4 

0 
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Rreite. 

Lange. 

E. V. Gr 

Seehdhe 

Monat 


Luft- 
druck bei 

Liift- 

tempera- 

tur. 

Feuchtes 

Thermo- 

Luftfeuchtigkeit. 

O r t. 

N. 



und Tag 

Stunde. 

Normal- 

schwere. 

mm. 

meter. 

Dampf- 

driick. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit: 

mm. 


Meter 


1901. 


Cels. 

Cels. 


Lager CXLIII, 2V2 ni. 














uber dem Tso-ngombo 

33 ’ 46 ' 

79 ’ 8 ' 

4.320 

53 

Dec. 

5 

9 P 

452.0 

- 8.9 

- i 3 -> 

0.4 

16 

2.0 

Lager CXLIII, im Niveau 














des Tso-ngombo . . 

33 46 

79 8 

4.317 

53 


6 

7a 

45 3-0 

- 17-3 

— 18.7 

o.s 

40 

0.7 

Am Ufer, im Niveau des 














Tso-Ngombo .... 

— 

— 

4.3 '7 

53 


6 

Ip 

452.7 

- 2.4 

- 4-5 

2.6 

66 

1*3 

Lager CXLIV, im Niveau 
des Tso-ngombo am 














Anfang des Flusses . 

33 46 

78 58 

4.317 

S 3 


6 

9 P 

453.1 

- 12. 1 

- 16.2 

O.04 

2 

1.8 

» 

» 


» 


» 

7 

7a 

452.8 

- 16.3 

- ^P-S 

O.o 

0 

1-3 

» 


» 




7 

IP 

451-7 

- 3-2 

- 8.4 

0.9 

24 

2.8 

» 


» 


» 


7 

9 P 

454.1 

- I 1.2 

- IS -4 

O.l 

5 

1-9 





» 


8 

7a 

454.0 

- 18.1 

- 19-3 

0.5 

44 

0.6 

» 

» 





8 

Ip 

454-3 

0.6 

- 2.3 

3-0 

62 

1.9 







8 

9 P 

452.3 

“ 5-3 

- 10.7 

0.5 

IS 

2.6 

» 



» 



9 

7a 

4 S 2.6 

- 13-4 

- 15.0 

0.8 

47 

0.9 

» 






9 

Ip 

4 SS-I 

- 2.1 

- 4-3 

2.6 

65 

1.4 

1 * 

» 

» 

» 



9 

9 P 

454.0 

~ 15.2 

- 18.1 

0.1 

8 

1.3 

» 

1 

» 

» 

» 


10 

7a 

454-7 

- 22.3 

- 24.1 

O.02 

3 

0.8 

Am Ufer, im Niveau des 














Pangong-tso .... 

— 

— 

4-317 

S 3 


10 

Ip 

456 6 

— 2.1 

- 4-3 

2.6 

65 

1.4 

Lager CXLV, Sinap, Pan- 
gong-tso, ein Paar m 














iiber dem See . . . 

33 45 

78 49 

4.320 

53 


10 

9 P 

455.3 

- 5-3 

- 6.7 

2.2 

71 

0.9 

1 / _ 




» 


II 

7a 

456.7 

- 54 

- 6.S 

2-3 

75 

0.8 

Am Ufer im Niveau des 














Pangong-tso .... 

— 

— 

4.317 

S 3 


II 

Ip 

454 5 

2.2 

- 1.2 

3-2 

59 

2.2 

Lager CXLVI, Gar, etwa 














8 m iiber dem See . 

33 46 

78 42 

4.32s 

S 3 


II 

9 P 

451.0 

- 2.8 

- 4-7 

2.S 

68 

1.2 

» 

» 





12 

7a 

448.6 

— 6.2 

- 7-9 

1-9 

65 

I.o 

» 






12 

Ip 

448.8 

- 2.1 

- 3 -S 

3-0 

76 

0.9 

Lager CXLVH, Scho- 
voto, im Niveau des 














Pangong-tso .... 

33 SO 

78 39 

4.317 

S 3 


12 

9 P 

452.8 

- 10.2 

- 13-1 

0.7 

34 

14 

» 

» 


» 



13 

7a 

454-0 

- 14.4 

- 15.6 

0.9 

56 

0.7 

1 Um Ufer, im Niveau des 














Pangong-tso . . . . 

— 

— 

4,317 

53 


13 

Ip 

457.0 

- 3-0 

- 5-2 

2-3 

63 

14 

; Lager CXLVffl, Sertse, 













1 2 m Tiber Pangong-tso 

33 54 

78 35 

4,319 

53 


13 

9 P 

453.9 

- 16.9 

— 18.2 

0.6 

46 

0.7 

1 » 


y> 

» 

> 


14 

7a 

454-1 

- 18.2 

- 19.1 

0.6 

55 

0.5 
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Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

Bemerk ungen. 

! 

Min. 

Cels. 

- 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 


— 

19.2 

89 

w 

2 

0 

i 

- 20.9 

— 

— 

— 

NE 

I 

0 


— 


— 

— 

W 

4 

0 






sw 

2 

0 

j 

~ 23.1 

— 

— 

— 

sw 

I 

0 

W ^ mit Flugsand 2 — 6 p. 

— 

— 

— 

— 

w 

3 

4 


— 

— 

19.7 

15-3 

w 

2 

0 


- 20.4 

— 

— 

— 

sw 

I 

3 

i 

— 

— 


— 

SE 

2 

8 

W-Sturm S p . . . . 7 p . . . 

— 

— 

18.1 

10.4 

SW 

5 

0 


- 15.2 

— 

— 

— 

SW 

I 

4 

W-Sturm 12 a. 

— 

— 

— 

— 

sw 

5 

4 


— 

— 

20.2 

14-3 

SW 

I 

0 


- 25.7 

— 

— 

— 

sw 

I 

2 1 


— 

— 

— 

— 

sw 

4 

4 

SW ^ den ganzen Tag. 

1 




sw 

3 

I 


- lO.i 

— 

— 



E 

3 

10 

Schneefall auf alien hoheren Bergen ringsumher, 








SW ^ 1.30 p . . . . 

— 

— 

— 

— 

E 

2 

9 


— 







SSE 

2 

4 

Schnee rings um alle Berge. 

- 7*5 

— 

— 

— 

W 

8 

^10 


— 

— 

— 

— 

NW 

9 

10 

W — NW-Sturm den ganzen Tag, teilweise mit 





NW 

5 

0 


- 16.9 

— 

— 

— 

SW 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

0 


— 





— 

N 

2 

0 


- 23.1 

— 

— 

— 

N 

2 

4 




Breite 

i Lange. 

Seehohe. 

Monat 


Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere 
mm. 

Luft- 

tempera- 

Feuchtes 

Thermo- 

Liiftfeuchtigkeit. 

1 0 r t. 

N. 

E V. Gr. 



und Tag, 

Stunde 


tur. 

meter. 

Dampf- 

druck 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

! 

1 



Meter 


1901. 


Cels. 

Cels. 

%. 

Lager CXLVIII, Sertse, 
2 m iiber Pangong-tso 

33 ° 54 ' 

78 ° 35 ' 

4,319 

53 

Dec. 

14 

I p 

455'7 


0.4 


5*9 

1.2 

27 

3.3 

>' 

» 

» 


» 

» 

14 

9 P 

453.7 

- 

14.7 

- 

15.9 

0,8 

55 - 

0.7 

» 

» 

» 



» 

15 

7 a 

454.1 

- 

15-4 

- 

16.8 

. 0.7 

47 

0.7 

Saj 

— 

— 

4,503 

I 


15 

Ip 

441.8 

- 

2.1 

- 

4.2 

2.6 

66 

1.4 

Der Pass 

— 

— 

4,913 

I 


15 

— 

419.8 

- 

10.3 

- 

13-1 

0.8 

37 

1-3 

Lager CXLIX, Solung- 
tschok 

33 59 

78 30 

4,317 

2 


15 

9 P 

454.0 



12.5 



14.7 

0.6 

37 

I.I 

» 

» 

» 




16 

7 a 

454.1 

- 

13-7 


16.6 

0.3 

16 

1.4 

Pass 

— 

— 

4,528 

I 


16 

— 

441,0 

- 

6.3 

- 

8.9 

1-5 

51 

r -4 

Thalmiindung .... 

— 

— 

4,320 

I 


16 

Ip 

454.1 

- 

5 -s 


8.3 

1.5 

50 

1-5 

Schwelle-Pass ..... 


— 

4,327 

I 


16 

2 P 

452.9 

- 

4.2 

— 

6.1 

2.2 

64 

1.2 

Lager CL, Tschakar- 
tala 

34 I 

78 22 

4,254 

2 


16 

9 P 

457.5 

__ 

16.5 

. 

18.3 

0.4 

31 

0.9 

» 

» 



» 


17 

7 a 

458.4 

- 

23-3 

- 

24.0 

0.3 

44 

0.4 

Unterwegs 

— 

— 

4,095 

I 


17 

Ip 

467.4 

- 

7-5 

— 

9.1 

1-7 

63 

I.O 

Tank.si 

34 7 

78 10 

3,991 

5 

» 

17 

9 P 

473.8 

- 

13-0 

- 

15.1 

0.7 

39 

I.I 

» 


» 

» 

» 


18 

7 a 

473-9 

- 

15.6 

- 

I 7 -S 

O-S 

33 

0.9 

» 

» 

» 

» 



18 

IP 

472.4 

- 

4.2 

- 

6.3 

2.0 

60 

1-3 

» 



» 

» 


18 

9 P 

471.8 

- 

I 2 .S 

- 

13-6 , 

I.I 

60 

0.7 

» 






19 

7 a 

470.3 

- 

II.3 

- 

13-1 

0.9 

48 

1.0 

Drugub 

34 5 

78 7 

3,900 

6 


19 

ip 

474.2 

- 

1-5 


5.0 

1.9 

47 

2.2 

» 




» 


19 

9 P 

474.5 

- 

8.6 

- 

lO.o 

x-s 

62 

0.9 

1 » 

» 


» 



20 

7 a 

473-3 

- 

49 

— 

8.3 

1.2 

39 

2.0 

Dag-nagbo 

34 5 

78 2 

4,640 

3 


20 

IP 

432.8 

— 

3-5 

— 

6.1 ' 

2.1 

58 

1-5 

Tschang-la, Pass . . . 

34 3 

77 58 

5,360 

2 


20 

— 

• 392.7 

— 

16.3 

— 

18.9 

0.3 

23 

I.o 

Singrul 

— 

— 

4,898 

2 


20. 

9 P 

418.3 

- 

14.1 

— 

17.8 

O.x 

4 

1.5 

» 


»* 

» 

» 

» 

21 

7 a 

416.6 

— 

15.2 

— 

19.1 

O.o 

0 

1.4 

Sakti 

34 o 

77 53 

3,891 

3 


21 

I P 

475-9 

- 

1.2 

— 

3.0 

3-0 

71 

1.2 

» ; 


» 


» 


21 

9P 

476.7 

- 

8.9 

- 

II.4 

I.o 

43 

1.3 

» ’ - . . . 


» 




22 

7 a 

476.6 

— 

14.1 


15.1 

09 

60 

0.6 

Dschimre 

33 57 

77 49 

3^651 

3 

! » 

22 

Ip 

491-9 


2.0 

- 

3-1 

3-2 

59 

2.2 

» 




» 


22 

9P 

491.5 

- 

1.3 

- 

2.4 

3-3 

80 

0.8 

» 






23 

7 a 

491.1 

— 

4-7 

— 

6.3 

2.2 

66 

I.I 

Tikse 

33 55 

77 49 

3,317 

5 


23 

I P 

511-3 


1.2 

— 

1-3 

3*3 

65 

1.8 

» 






23 

9P 

512.1 

- 

3-1 

- 

5.8 

1.9 

52 

1.7 

» .... 




» 

» 

24 

7a 

514.2 


3-2 

- 

5-4 

2.2 

59 

I.S 

Leh 

34 10 

77 36 

3,506 

___ 

1 » 24 

\ 1902. 

IP 

bis 

1 Siehe unten. 









1 


(April 5 

7 a 

I 



1 






25 


Temperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Bewolkung | 
0 — 10 und ' 
Nieder- 
schlag. 

B e m e r k u n g e n. 

1 Min 

1 Cels. 

Max 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke 

1 




sw 

I 

I 


— 

— 

25.6 

134 

N 

2 

0 


■ - 20.9 

— 

— 

— 

N 

2 

8 


; — 

— 

— 

— 

W 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

7 




— 

— 

— 

W 

I 

2 


- 18.3 

— 

— 

— 

NW 

I 

5 


1 

— 

— 

— 

W 

3 

4 


— 

— 

— 

— 

W 

3 

6 


j 

— 

— 

— 

W 

I 

4 


i _ 

— 

— 

— 

w 

I 

2 


- 24.8 

— 

— 

— 

N 

I 

0 

Temp. = 7.2 und 6.2 in Quellen. 

— 

— 

— 

— 

w 

2 

I 

Temp. = 8.7 in Quelle. 

— 

— 

— 

— 

sw 

4 

0 


- 18.8 

— 

— 

— 

SE 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

6 

1 


— 

— 

27.8 

7.6 

S 

0 

7 


1 

1— 1 

00 

— 

— 

— 

S 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

10 

Temp. = 1.9 in Fluss. 

— 

— 

— 

— 

S 

I 

10 


- 15-5 

— 

— 

1 

SW 

I 

5 


— 

— 

j 

— 

w 

4 

9 


— 

— 


— 

s 

10 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

s 

2 

9 


- 22.8 

— 

— 

— 

sw 

4 

3 


— 

— 

— 

— 

sw 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

9 


- 17.I 

— 

— 

— 

E 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

8 


— 

— 

— 

— 

NE 

I 

6 


- I7.1 

— 

— 

— 

E 

I 

0 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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33 


258 


O r t 


Breite 

1 Lange. 

Seehdhe. 

Monat 

imd Tag 

1902. 

Stuncle. 

Luft- 
clruck bei 
0° imd 
Nornial- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tiir. 

Cels. 

Feu elites 
Tliei mo- 

meter. 

Cels. 

Lu ftfeuchtigkeit. 

N. 

1 

1 

E. V. Gr. 

i 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit 

mm. 

Meter 


Halbwegs . . . 


] 

! 

— 

3.214 

I 

April 5 

ip 

517-7 

12. 1 

9.8 

8.1 

76 

2.6 

Tikse 


33° 55' 

77° 49' 

3,317 

5 

! » 

5 

9P 

514.6 

8.7 

6.4 

6.2 

74 

2.2 

» 


' » 


» 

» 


6 

7 a 

515-1 

3-8 

“ 1.5 

2.3 

38 

3-8 

Halbwegs . . . 


' — 

— 

3,557 

I 


6 

I P 

496.4 

12.3 

5-6 

4-S 

42 

6.2 

Tagar 


34 I 

77 55 

4,151 

8 


6 

9P 

464.9 

1.2 

~ 1.5 

3-2 

65 

1.8 

» 





» 


7 

7 a 

461.7 

3-4 

- 1-5 

2.6 

44 

3-3 

» 






» 

7 

I P 

461.1 

5 7 

0.8 

3-2 

47 

3-7 

» 




» 



7 

9P 

460.2 

0.2 

- 1*4 

3-6 

77 

I.i 

» 







8 

7 a 

460.4 

- 2.3 

- 5-4 

2.0 

51 

1-9 

» 






» 

8 

rp 

459.2 

6s 

2.8 

4*3 

59 

3-0 

» 



» 

» 



8 

9P 

460.6 

- 2.6 

“ 4-5 

2.6 

68 

1.2 

» 







9 

6 a 

461.3 

— 2.8 

- 3-5 

3-1 

84 

0.6 

Tschang-la, Pass 


34 3 

77 58 

5,360 

2 


9 

12 a 

397-7 

- 6.2 

- 7-5 

2.1 

73 

0.8 

Unterhalb des Passes . 

— 

— 

5,225 

I 


9 

Ip 

402.9 

~ 1.4 

- 2 5 

34 

82 

0.8 

Dag-nagbo . . . 

• • 

34 5 

78 2 

4,640 

3 


9 

9P 

433o 

-6.5 

- 7-8 

2.1 

71 

0.8 

» . . . 


» 


» 

» 


10 

7 a 

432-7 

- 4-4 

- 6.1 

2.3 

68 

I.I 

Drugub 


34 5 

78 > 

3,900 

6 


10 

I P 

4763 

4-S 

1 5 

4.1 

65 

2.3 

» 



» 




10 

9P 

476.4 

3-2 

0.8 

3-0 ■ 

52 

2.8 

» 


» 

» 

» 



II 

7 a 

477-1 

2.3 

0.5 

3-4 

63 

2.0 

Nahe dem ersten 

Obo 

— 

— 

3.905 

I 

» 

II 

I P 

475-6 

5.6 

2.3 

4-3 

63 

2.5 

Schejok 


34 II 

78 8 

3.796 

5 


II 

9P 

483.0 

6.1 

2.5 

4.2 

60 

2.8 , 

» 






» 

12 

7 a 

482.6 

2.4 

0.5 

3-4 

63 

2.0 

» 



» 




12 

I P 

481.6 

7-8 

3-5 

4-4 

56 

3‘S 

» 


» 

» 



>'• 

12 

9P 

481.8 

2.1 

0.9 

3-3 

61 

2 I 

» 





» 

» 

13 

7 a 

481.0 

09 

- 1.4. 

3-3 

68 

1.6 

Etrwas niedriger . . 


— 

— 

3,749 

I 

'a 

13 

I P 

484.8 

5-4 

2.5 

4S 

66 

2.3 

Tschong-jangal . . 


34 12 

78 16 

3,757 

2 


13 

9P 

484.0 

2 .S 

- 1.8 

2.7 

49 

2.8 

» . . 




» 

» 


14 

7 a 

484.6 

l-s 

0.9 

3-S 

68 

1.7 

Halbwegs . . . . 


— 

— 

3,800 

I 


14 

Ip 

478.6 

4S 

0.4 

3-4 

53 

3*0 

Kaptar-chane . . 


34 24 

78 19 

3,826 

2 

» 

14 

9P 

479.0 

- o.s 

- 1.9 

3-S 

78 

r.o 






» 


15 

7 a 

481.S 

-6.S 

- 8.4 

1.6 

58 

1.2 

Halbwegs . . . . 


— 

— 

3,876 

1 

» 

15 

Ip 

477-2 

6-3 

2-5 

4.2 

59 

3-0 

Tschabr-bagh . . 


34 33 

78 14 

3,967 

2 


15 

9P 

472.0 

- 0.8 

- 3-7 

2-5 

58 

1.8 

» . . . 






S> 

16 

7 a 

471.8 

- 5-6 

- 7-S 

1.8 

60 

1.2 

Halbwegs . . . . 


— 

— 

4,014 

I 


16 

I P 

465.2 

7.8 

3-S 

4-S 

56 

3-5 

Julghuluk . . . . 


34 41 

78 13 

4,14s 

2 

» 

16 

9P 

462.0 

3-3 

0.5 

3-2 

55 

2.6 

» . . • . 





» 


17 

7 a 

461.7 

- 1-3 

- 2.S 

3-3 

79 

0.9 

Jatuk 


34 47 

78 10 

4,212 

3 


17 

Ip 

458.4 

8.5 

4-9 

5-3 

64 

3-0 

» 





» 


17 

9P 

457.5 

0.5 

- 2.5 

2.9 

61 

1-9 

» 



» 




18 

7 a 

457-9 

- 4-3 

- 6.2 

2.2 

65 

1.2 


Temperaturextreme. 

Aktino meter. 

W i n d. 

Bewdlkung ■ 
0— 10 imd ' 
Nieder- 
schlag. 

! 

Bemerkungen. 

i 

Min. 

Cels. 

Max 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

! 

Richtung. j 

Starke. 

_ 







1 

s 

I 

6 ■ 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

I 

- 0.2 

— 

— 

— 

NW 

I 

6 ■ 

— 

— 

— 

— 

W 

2 

8 



— 

— 

— 

SE 

2 

2 1 

- 3-2 

— 

— 


NE 

I 

9 


— 

— 

— 

N 

I 

10 

* 2 p. 



7-4 

30.1 

21. 1 

N 

2 

8 1 

-S-8 

— 

— 

— 

E 

I 

10 

44 9 a. 


— 


— 

E 

I 

s 



6.2 

49.9 

33-2 

NE 

2 

10 


-8.3 


— 

— 

NE 

I 

8 


1 

1 


— 


SW 

2 

3 


1 

— 

— 

— 

SE 

3 

6 


1 

— 

— . 

_ 

NW 

4 

10 


-9-5 

— 

— 

— 

E 

3 

^ 10 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

7 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

3 


-4.9 


— 

— 

E 

I 

6 

' 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

9 


— 

— 

‘ — 

— 

W 

2 

3 


-0.5 

— 

— 

— 

S 

3 

8 


1 

1 

— 

— 

’ SE 

2 

44” 9 


— 

14.5 

45.8 

33.4 


3 

6 


- 2.7 

— 

— 

i 

W 

I 

10 


— 

— 

— 

1 

SE 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

SE 

4 

10 


- 1.9 

— 

— 

1 

S' 

4 

8 


— 

— 

— 


S 

"2 

7 


— 

— 

— 

1 — 

S 

2 

6 


-8.9 

— 

— 

1 

NW 

I 

I 


— 

— 

— 

— 

E 

2 

0 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

0 


- 9.2 

— 

— 

— 

N 

I 

4 

Temp. = 0.9 in €trom. 

— 

— 

— 

1 — 

E 

2 

5 

« 

1 

1 

— 

— 

1 

NW 

2 

3 


: ~ 5-6 

— 

— 


W 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

SE 

3 

4 


1 — 

— 

— 

— 

SW 

3 

2 


1 - 9.2 

— 

— 

' — 

N 

3 

0 



26 o 


O r t 



lireite 

Lange. 

E. Gr. 

Seehdhe 

Monat 

und Tag. 

1902 

Stuncle. 

Lufl- 
druck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Liift- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels 

Luflfeuchtigkeit. 


N. 

Dampf- 

druck 

mm 

Relat. 

satii- 

gungs- 

deficit 

mui 

Meter. 


Halbwegs .... 






4-312 

1 

April 18 

1 p 

452.1 


13-5 


8.4 

6.6 

57 

5-0 

Namenloses Lager 



34’ SS' 

78“ s' 

4.414 

2 


18 

9P 

446.8 

- 

1.5 

- 

4.5 

2.3 

55 

1.9 

' ?> 



» 

» 

» 

» 


19 

7 a 

446.6 

- 

5.7 

- 

6.4 

2.4 

80 

0.6 

Grosse Eisscheibe 



— 

— 

4.544 

I 

» 

19 

1 P 

439-S 


7.6 


3-7 

4.8 

61 

3-1 

Ak-tasch .... 



35 3 

77 52 

4,681 

5 


19 

9P 

435.0 


0.9 

- 

2.2 

3-4 

79 

0.9 

» .... 



» 


» 

» 


20 

7 a 

431-9 

— 

0.9 


l-s 

3-8 

89 

0.5 

» .... 




» 



» 

20 

1 P 

43 1 -, 

- 

l-S 

— 

2.4 

3-5 

84 

0.7 




» 

» 


» 


20 

9 P 

429.8 

- 

l-s 

- 

2.9 

3-2 

77 

0.9 

» .... 



» 




» 

21 

7 a 

431-4 

- 

7-8 


9-5 

1.6 

62 

1.0 

Grosses Eis . . . 



— 

— 

4.783 

I 


21 

1 P 

426.6 

- 

0.5 

- 

1.5 

3-7 

84 

0.7 

* Japtschan .... 



35 14 

77 49 

4)886 

2 


21 

9P 

421.7 

- 

II.S 

- 

12.6 

1-3 

66 

0.7 

1 .... 




» 

» 

» 

» 

22 

7 a 

420.3 

- 

II.C 

- 

13-5 

1.0 

50 

1.0 

' Halbwegs .... 



— 

— 

5.104 

I 

» 

22 

ip 

409.8 


5.6 


2.7 

4-7 

68 

2.2 

Tschajos-jilgha . . 



35 24 

78 0 

5.290 

2 


22 

9P 

401.2 

- 

7-S 

- 

8.6 

1.9 

72 

0.7 

i ^ • • 




» 

» 

» 


23 

7 a 

399-4 

- 

7-5 

- 

8.4 

2.0 

76 

0.6 

Halbwegs .... 



— 

— 

S.523 

I 

» 

23 

1 P 

388.6 

— 

7.6 

— 

9-7 

1-5 

58 

I.i 

j Kara-korum-Pass . 



35 30 

77 55 

5.658 

I 


23 

3P 

382.8 

— 

11.4 

— 

II.6 

1.6 

84 - 

0.3 

Niedrigerer Pass . 



35 31 

77 56 

5.485 

2 


23 

9P 

392.0 

- 

10-5 

- 

1 1.6 

1.4 

68 

0.7 

* 



» 

/> 


» 


24 

7 a 

JPO-7 

— 

9-3 

— 

10.4 

1.6 

74 

0.6 

Barangtsa .... 



— 

— 

S.230 

I 


24 

1 P 

402.5 

— 

4-8 

— 

5-3 

2.8 

86 

O.S 

Dschaghdung , . 



35 47 

78 3 

S.023 

2 


24 

9P 

415.0 

- 

7-5 

— 

9-5 

X-S 

59 

I.I 

» . . 



» 

» 


» 

» 

25 

7 a 

412.5 

- 

3.7 

— 

S.6 

2.3 

66 

1.2 

Halbwegs .... 



’ — 

— 

4.847 

I 


25 

1 P 

422.6 

— 

1.6 

— 

2.5 

3-4 

84 

0.7 

Tschibra 



36 s 

78 9 

5,130 

2 


25 

9P 

406.7 

- 

56 

— 

9.1 

1-3 

42 

1.8 

» .’.... 






» 


26 

7 a 

408.9 

— 

II .2 

— 

12.5 

1.2 

62 

0.7 

Suget-davan . . . 



— 

— 

5,434 

I 


26 

2p 

392-4 



10.5 



1 1.6 

1.4 

68 

0.7 

Kutas-jilgha . . . 



36 15 

78 I 

4,839 

2 


26 

9P 

422.8 

- 

10.4 

— 

12.5 

I.O 

50 

I.I 

» ... 



» 



» 


27 

7 a 

423-3 

— 

9.8 

— 

1 1.2 

1-3 

60 

0.9 

Halbwegs .... 



— 

— 

4,327 

I 


27 

1 P 

451.1 


3-5 

w 

0.2 

5-3 

55 

2.6 

Suget-karaul . . . 



36 24 

78 5 

3.730 

2 

» 

27 

9P 

485.2 


2.5 

IV 

0.9 

3-2 

57 

2.4 

» ... 



» 


>. 

» 


28 

7 a 

486.4 

— 

1.2 



2.6 

3-2 

77 

I.O 

Chal-tuschkiin . . 



36 28 

78 2 

3,618 

3 

» 

28 

1 P 

493.3 


5.6 


2.4 

4-3 

62 

2.6 

» . . 




» 

» 



28 

9P 

492.4 

- 

2.6 

- 

3-1 

3-3 

87 

0.5 

» . . 



» 

% 


» 


29 

7 a 

492.7 

— 

3-4 

— 

S-3 

2-3 

65 

1.2 

Thalkrummung . . 



— 

— 

3,492 

I 


29 

1 P 

500.2 


8.5 


4*9 

S-I 

61 

3-2 

Toghra-su .... 



36 36 

78 6 

3,473 

5 


29 

9 P 

501 .0 


2.6 

— 

1-5 

2,6 

46 

3-0 

» .... 








30 

7 a 

500.6 


5-4 


3-6 

5-2 

78 

1.5 

^ . . 








30 

Ip 

500.4 


12.6 


9-5 

7-6 

70 

3-3 

^ «... 








30 

9 P 

502.9 


2.5 


0.6 

4-1 

74 

14 

» .... 







Maj 

1 

7 a 

502.5 


2.4 


X-S 

4-7 

86 

0.8 
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1 Temperaturextreine j 

Aktinometer. 

W 1 n d. 

Bewolkung 
o — lO und 

Nieder- 

schlag. 

B e ni e r k u n g e n. 

1 

! Min 

1 Cels. 

Max 

Cels. 

Schwarz- 

kugel 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung. 1 

Starke 

j 



! 



SE 

2 

6 


1 

— 

! 

— 

W 

I 

o 

1 

! - 12.3 

— 

— 

— 

N 

I 

o 


— 

— 

— 

— 

NW 

3 

8 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

9 


- 5-4 

— 

— 

— 

NE 

4 

^ lo 

den ganzeii Tag. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

44 lO 

1 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

44 lO 


- 12.4 

— 

— 

— 

E 

3 

7 


— 

— 

— 

— 

SE 

C 

2 

6 


- 1 5-4 







o 

N 

s 

2 

3 

8 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

4 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


- II«5 

— 

— 

— 

E 

2 

44 lO 

den ganzen Tag. 

— 

— 

— 

— 

E 

3 

44 lO 


— 

— 

— 

— 

S 

4 

44 lO 


- 13-5 


— 


N 

6 

lO 


— 

— 

— 


S 

4 

lO 


— 

— 

— 

— 

SE 

3 

5 


- 9-4 

— 

— 

— 

SW 

I 

7 


— 

— 

— 

— 

SW 

3 

44® lO 

94* p. 

— 

— 

— 

— 

S 

^ 4 

44* lO 


- 1 1.6 

— 

— 

— 

E 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

W 

5 

3 


— 

— 

1 

— 

N 

2 

o 


“ 9-9 

— 


— 

S 

2 

2 


— 

— 

— 

— 

SW 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

2 


- 5.2 

— 

— 

— 

SW 

c 

2 

9 










o 

w 

I 

I 

/ 

o 


- 9-5 

— 

— 

— 

E 

c 

2 

T 

o 

2 


. 

I 





o 

E 

JL 

I 

1 

. 

0.5 

— 

— 

— 

NW 

3 

9 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

6 


— 

— 

— 

— 

E 

3 

44 lO 


— 0.2 

— 

— 

— 

NW 

I 

7 
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0 r t. 

RTcite. 

Lange. 

E V Gr. 

Seehdhe. 

Monat 

und Tag. 

1902 

Stunde. 

Luft- 
druck bei 
0“ und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

N. 

Dampf- 

druck 

mm. 

Relat. 

satti- 

gungs- 

deficil. 

mm. 


Meter. 


Halbwegs . . 







3,396 

I 

Maj 

I 

I p 

506.S 

10.4 

6.5 

5-8 

61 

3-6 

Er-Nasar . . 




36° 39' 

78“ IS' 

3,280 

2 


I 

9 P 

513.1 

4-5 

1.6 

4.1 

64 

2.3 

» . . 




» 


» 

5 > 

» 

2 

7 a 

514.1 

0.6 

- I 5 

2.7 

56 

2.1 

Halbwegs . . 




— 



3,896 

I 


2 

IP 

476.3 

5 -S 

1.4 

3-6 

53 

3-2 

Bos-tschat . . 




36 44 

78 16 

3,973 

2 


2 

9 P 

472.1 

- 0.5 

- 2.3 

3-2 

72 

1-3 

» . . 




» 

» 


» 

» 

3 

5 a 

471.6 

- 2.9 

- 4.2 

2.8 

75 

0.9 

Sandschu-Pass 




36 47 

78 19 

4^977 

I 


3 

— 

416.4 

- 4*9 

- 6.5 

2.2 

69 

I.O 

Ghaza-aghsi . 



* 

36 SO 

78 16 

3,208 

3 

» 

3 

I P 

518.S 

15.6 

7-8 

5.0 

38 

8.3 

» 




» 





3 

9 P 

518.8 

6.5 

2.6 

4.0 

55 

3-2 






» 

» 



4 

7 a 

5178 

4*5 

1.6 

4-1 

64 

2.3 

Tschong-tasch 



■ 

36 Sd 

78 18 

2,638 

I 


4 

I P 

555-2 

23-7 

II.8 

5-6 

26 

16.4 

Akas-aghsi . . 




3 d 59 

78 19 

2 ,S 47 

2 


4 

9 P 

559.5 

10.4 

5.2 

4-5 

47 

5.0 

» . . 





» 

» 

» 


5 

7 a 

562.2 

12.7 

S-s 

3-9 

35 

7.2 

Halbwegs . . 




— 


3,371 

I 

'> 

s 

I P 

572.8 

20.1 

14.6 

lO.o 

57 

7-7 

Kenki. . . . 




37 9 

78 21 

2,200 

5 


5 

9 P 

584.0 

14-4 

8.6 

5-9 

48 

6.5 

» .... 




» 

>; 

» 



6 

7 a 

584.2 

15-S 

9-5 

6.3 

48 

6.9 

» .... 









6 

I P 

584.1 

26.4 

14.6 

7 -S 

29 

18.4 

.... 







» 


6 

9 P 

585.2 

15.6 

9-9 

6.7 

50 

6.7 

» .... 




» 


» 

» 


7 

7 a 

584-4 

13-S 

8.5 

6.1 

53 

5-5 

Ende des Sandschu-Thales 

— 

— 

2,022 

I 


7 

— 

S 97 -S 

— 

— 

— 

— 

— 

Savu-davan . 




37 iS| 

78 21 

2,206 

I 


7 

0.50 p 

583-9 

19.4 

II.6 

7-1 

43 

9-8 1 

W. von Pass . 




— 

— 

2,119 

I 


7 

ip 

590-S 

21.4 

13-9 

8.8 

46 

10.4 

Sologhas . . 




37 20 

78 12 

1,823 

2 


7 

9 P 

613.0 

15.6 

9-5 

6.2 

46 

7-2 

» . . 




» 


» 

» 


8 

7 a 

611.1 

15.2 

11-3 

8.2 

63 

4.8 

Kilian Fluss . 




37 20 

77 59 

1,833 

I 


8 

— 

611.2 

— 

— 

— 

— 

— 

Bo-jigde . . . 




— 

— 

1,870 

I 


8 

Ip 

608.6 

36.6 

iS-s 

8.3 

33 

17-9 

Oj-toghrak . . 



. 

37 31 

77 48 

1,820 

3 

» 

8 

9 P 

615.0 

13-7 

8.5 

4-6 

39 

7-2 

» . . 





» 

» 

» 


9 

7 a 

dpP-Z 

15.4 

7-3 

4-1 

31 

9-0 

Der kleine Pass . 



; — 

— 

1,91s 

I 


9 

— 

604.6 

19-7 

10.4 

5-7 

33 

ii-S 

Halbwegs . . 

• . 



; — 

i 

1,602 

I 


9 

IP 

628.4 

26.5 

16.2 

9-4 

36 

16.7 

Karghalik . . 




37 SS 

i-i 

1,341 

4 


9 

9 P 

645.8 

19-S 

14.2 

9-5 

56 

7-5 

» . . 




1 





10 

7 a 

646.0 

14.9 

9-6 

6.4 

SI 

6.3 

» . . 







» 


10 

Ip 

644.1 

21.2 

13-7 

8.2 

. 43 

10.7 

» . . 




1 » 

1 





10 

9 P 

646.2 

17-9 

II.6 

7-2 

47 

8.2 

» . . 




1 » 




» 

II 

7 a 

642.8 

14-3 

10.2 

7-3 

60 

4-9 

» . . 




» 



» 


II 

Ip 

648.3 

24.3 

15-5 

9-0 

40 

13-8 

Jarkent . . . 




38 23 

77 15 

1,272 

7 


II 

9 P 

654.1 

20.2 

12.6 

7-3 

41 

10.5 

» ... 




, » 

1 



» 

» 

12 

7 a 

653-4 

15.6 

lO.S 

7.0 

53 

6.3 

[ » ... 




1 ^ 

» 




12 

Ip 

654-6 

21.8 

13-8 

8.2 

42 

II -4 

1 » ... 









12 

9 P 

654-4 

18.3 

12.4 

8.1 

52 

7-7 


263 


Temperaturextreme. 

Aklinometer. 

Wind. 

Bewdlkung ' 
0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

B e m e T k ii n g e n. 

i 

1 

1 

1 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richtung 

Starke 






NE 1 

2 

i ' 

6 


— 

— 


N 1 

2 

*8 : 

- 2.5 

— 

— 

— 

E 

I 

2 


— 

— 

— 

E 

I 

4 


— 

— 

— 

N 

I 

0 ' 1 

-5-9 

— 

— 

— 

N 

I 

4 

1 


— 

— 

— 

E 

3 

6 



— 

— 

— 

N 

I 

7 


— 

— 

— 



S 

I 

0 



— 

— 

— 

SE 

2 

3 ' 

— 

— 

— 

— 

E 

I 

0 ; 


— 

— 

— 

E 

I 


Temp. = 5.4 in Strom. 

4.1 

— 

— 

— 

N 

I 

7 

Temp. = 3.7 in Strom. 

— 

— 

— 

— 

NW 

I 

2 


— 

— 

— 

— 

SE 

I 

0 

9-5 

— 

— 

— 

W 

I 

2 \ 


— 

— 

— 

N 

I 

0 



— 

— 

— 

N 

I 

6 ; 

0.5 



— 

E 

I 

9 


I 

j 



— 

W 

2 

10 




— 

— 

N 

2 

9 


I 

— 

— 

— 

W 

I 

10 


i 1.6 
! _ 

— 

— 

— 

S 

1 

7 

j 

; 



I 

i . 

N 

I 

5 , 

: 

— 

— 

— 

SW 

I 

0 

• 0.3 

— 

— 

— 

SE 

] 

4 i 

1 

— 

— 

— 

W 

3 

6 

_ 

— 

— 

— 

NW 

2 

1 

5 : 

— 

— 

— 

— 

SW 

I 

5 ' 

1 4.8 

— 

— 

— 

W 

' I 

1 

10 : 

i 

— 

— 

— 

N 

1 

i I 

8 

— 

— 

— 

1 

SW 

1 

I 

3 

3-8 

— 

— 

1 

SW 

I 

10 

— 

— 

— 

— 

N 

I 

5 ' 

1 — 

— 

— 

— 

E 

I 

3 

1 

4.5 

— 

— 

— 

W 

i I 

4 


— 

— 

— 

— 

N 

2 

10 ; 

-- 

— 

— 

— 

NW 

4 

10 1 
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ijarkent . 

I * 

I » 

I » 

i » 

I » 

» 

Kaschgar 

Halbwegs 

Ak-lenger 

» 

Halbwegs 
Min-jol . 

» 

Tengi-tar 
Kisil-uj . 


Schate . . 
Kusch-ujke . 

» 

Maschrab . 
Schor-bulak 
Kugen . . . 

» . . . 


Min Tubur, zweiter 
Naghara-tschaldi 


Tokaj-baschi 
Irkeschtam 


Pass 


> 

Nura . . . 
Kara-su . . 
» . . 
Tong-burun 
Nahe Pass . 
Chatun-art . 
» 

Pass . . . 
Taldik Pass 


Breite 

N. 

Lange. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag 
1902. 

Stunde 

Liift- 
druck bei 
0° und 
Normal- 
schwere. 
mm 

Lufl- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feiichtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

Satti- 

gungs- 

deficit. 

mm. 

Meter. 

n. 

38 = 23 ' 

77 “ 15 ' 

1,272 

7 

Maj 

13 

7a 

650 0 

18.7 

13-3 

8.9 

55 

7-3 



» 



13 

Ip 

648.0 

24.6 

16.7 

10.4 

45 

12.8 

» 





13 

9 P 

648.7 

14.S 

II.2 

8.3 

67 

4-1 


» 




14 

7 a 

648.4 

13-4 

II.9 

9 -S 

83 

2.0 






14 

I P 

649.2 

19.7 

17.6 

13.8 

80 

3-4 

» 



» 

» 

14 

9 P 

649.4 

I 9 -S 

13.8 

9.2 

54 

7.8 

» 





15 

7 a 

650.0 

16.9 

10.2 

6.3 

44 

8.1 





1 " 

IS 

I P 

1 






39 28 

75 58 

1,304 

— 

\ bis 

31 

7 a 

1 siehe 

unten. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,339 

I 


31 

Ip 

6^8.3 

24.2 

14.2 

7-4 

33 

IS.2 

39 26 

75 49 

1,345 

2 


31 

9 P 

d^8.o 

18.7 

9-7 

5 -* 

31 

Il.i 


» 



Juni 

I 

7 a 

<^ 47-9 

18.S 

9-5 

4-7 

30 

II.3 

— 

— 

1,533 

I 


I 

Ip 

633-^ 

27.9 

13-8 

5 -S 

19 

22.8 

39 29 

75 33 

1,779 

I 

» 

I 

9 P 

621.3 

14.S 

10.4 

7 -S 

61 

49 




» 


2 

7 a 

621.2 

16.4 

IO.S 

6.8 

49 

7 -* 

— 

— 

2,030 

I 

» 

2 

IP 

598.3 

25.6 

19 s 

14.1 

57 

10.6 

— 

— 

2,190 

2 

» 

2 

9 P 

588.3 

15-7 

6.9 

3-8 

28 

9.6 




» 


3 

7 a 

588.1 

14.2 

8.7 

6.1 

50 

6.1 

— 

— 

2,230 

I 


3 

Ip 

584.7 

17-3 

II.2 

7-3 

49 

7-5 

39 

74 SO 

2,301 

2 


3 

9 P 

581.8 

10.4 

6.S 

5-6 

60 

3-8 

» 



» 


4 

7 a 

580.0 

II.8 

6.9 

5-4 

52 

5-1 

39 39 

74 41 

2,543 

I 


4 

II a 

562.3 

17.9 

8.9 

S-* 

34 

10.2 

39 45 

74 32 

2,760 

I 


4 

Ip 

547-4 

15.6 

6.9 

4-3 

32 

9-1 

— 

— 

2,600 

2 


4 

9 P 

565-7 

9.8 

5 -S 

5-0 

54 

4.2: 




— 

» 

5 

7 a 

566.8 

II.7 

7-5 ' 

6.0 

58 

4-4 

— 

— 

2,580 

I 


5 

Ip 

560.2 

18.S 

10.8 

6.7 

42 

9-3. 

39 46 

74 5 

2,628 

5 


5 

9 P 

557 -^ 

lO.l 

6.2 

5 -S 

59 

3-8 




» 


6 

7 a 

555-6 

6.8 

4.2 

5.1 

68 

2.4 

— 

— 

2,900 

I 


6 

Ip 

535-3 

20 .S 

13-6 

8.9 

49 

9.2 

39 43 

73 54 

2,860 

2 


6 

9 P 

539-9 

14.2 

7-9 

5-5 

45 

6.7 

» 



» 

» 

7] 

7a 

540-0 

10.9 

7.2 

6.2 

63 

3-7 

— 

— 

3.160 

I 


7 

IP 

5233 

7.6 

5 -S 

5-9 

75 

1.9 

— 

— 

3,520 

2 

» 

7 

9 P 

501.9 

2.2 

o-s 

4-1 

76 

1-3 



» 

» 


‘8 

7 a 

500.4 

2.2 

0.9 

4-4 

81 

1.0 

39 40 

73 40 

3,562 

I 


8 

— 

497.6 

7.8 

5-4 

5.8 

73 

2.1 

— 

— 

3,290 

I 


8 

IP 

514-3 

6.9 

3 -a 

4-4 

59 

3-1 

— 

— 

3,230 

2 


8 

9 P 

529-7 

- 0.3 

- i-s 

3-6 

79 

0-9 


•» 

» 



9 

7 a 

5283 

2 .S 

0.6 

4.0 

73 

1-5 

— 

— 

3,550 

I 


9 

— 

496.6 

4-3 

2.8 

5-0 

80 

1-3 

39 46 

73 7 

3,587 

I 


9 

— 

493-8 

6.7 

4.6 

5 -S 

75 

1-9 
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Temperaturextreme. 

Aklinometer. 

W i n d. 

1 

Bewdlkung 

0 — 10 und 
Nieder- 
schlag. 

1 

Bemerkungen. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Richlung. 

Starke. 

1 







N 

2 

10 


— 

— 

— 

— 

W 

I 

6 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 

1 

— 

1 

1 

— 

— 

E 

I 

10 

1 

— 

1 

— 

— 

W 

I 

8 

1 

j 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

8 

1 

— 

— 

— 

— 

NW 

2 

10 






I 

S 

I 

9 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

2 


3-4 

— 
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— 

N 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

S 

I 

6 


- 

— 

— 

— 

N 

I 

3 


8.9 

— 

— 

— 

W 

I 

4 


1 — 

— 

— 


N 

I 

4 


— 

— 

— 

— 

E 

I 

3 


4.6 

— 

— 

— 

SW 

I 

2 


— 


— 

— 

W 

I 

6 


— 


— 

— 

SW 

2 

10 


1.2 

— 

— 

— 

SW 

I 

3 


— 

' — 

— 

— 

w 

3 

3 


— 

— 

— 

— 

NW 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

s 

I 

2 


05 

— 

— 

— 

w 

I 

3 

^ n. 

— 

— 

— 

— 

SW 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

N 

I 

I 


- 0.7 

— 

— 

— 

N 

c 

I 

3 

0 


— 



— 



0 

SW 

I 

I 

A 

3 


“ 0.5 

— 

— 

— 

SE 

2 

4 


— 

— 

— 

— 

W 

2 

® 10 

@ nachher ^ p. 

— 

— 

— 

— 

SW 

2 

9 


- 3-4 

— 

— 

— 

SW 

2 

6 


— 

— 

— 

— 

W 

3 



— 

— 

— 

— 

N 

2 



— 

— 

— 

— 

E 

I 

4 


- S.6 

— 

— 

— 

SE 

I 

3 


— 

— 

— 

— 

SW 

2 

8 



— 

— 

— 

W 

I 

7 
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266 


O r t. 

- 

Breite. 

N. 

LSnge. 

E. V. Gr. 

Seehohe. 

Monat 

und Tag. 

1 1902. 

Stunde. 

Liift- 
druck bei 
0® und 
Normal- 
schwere. 
mm. 

Luft- 

tempera- 

tur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermo- 

meter. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit 

Dampf- 

druck. 

mm. 

Relat. 

36. 

satti- 

gungs- 

deficit 

mm. 

Meter. 

n. 

Utsch-tala 





2,880 

1 

Juni 

9 

I P 

53^-2 

13-7 

10.2 

7.8 

66 

4.0 

Olg-hunluk 

— 

— 

2,650 

2 


9 

9 P 

553-0 

7-3 

5-2 

5-7 

74 

. 2.0 

» 


» 

» 

» 


10 

7 a 

551-4 

7-4 

5-2 

5-7 

73 

I.i 

Schart 

— 

— 

2,170 

I 


10 

I P 

5 ^ 5-5 

20.3 

13-9 

9 ‘I 

SI 

8.8 

Kok-jar 

— 

— 

1,900 

2 


10 

9 P 

603.S 

12.9 

10.4 

8.2 

73 

3-0 

» 


» 


» 


II 

7 a 

602,0 

10.3 

6.2 

5-3 

56 

4.2 

Tschakmak 

— 

— 

1,560 

I 


II 

I P 

626.g 

26.5 

16.8 

9-9 

38 

1 6.1 

Ghultscha 

0 

M 

00 

73^ 25' 

1,529 

2 


II 

9P 

62g.o 

15.9 

10.2 

6.8 

5 ° 

6.8 

» 




» 


12 

7 a 

623,0 

II.5 

9.6 

8..0 

78 

2^3 

Tschistschik 

40 IS 

73 19 

1,910 

I 


12 

— 

5 po^s 

17-5 

1 1.4 

7.6 

SO 

7-5 

Kaplan-kol 

40 24 

73 14 

1,690 

I 


12 

I P 

676 ,s 

23.4 

14.7 

8.6 

40 

13.0 

Tacha-davan 

— 

— 

2,180 

I 


12 

— 

5 ^^-s 

20.3 

1 1.6 

6.6 

37 

1 1.3 


I 


Teniperaturextreme. 

Aktinometer. 

Wind. 

Min. 

Cels. 

Max. 

Cels. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kiigel. 

Cels. 

Richtung. 

Starke. 


Bewolkung 
o — lo und 
Nieder- 
schlag. 


B 



emerkungen. 




I 



II. DIE BEOBACHTUNGEN AN DEN FESTEN 

STATIONEN 



270 


December 


5P = 40“ 52' N. 

1 = 86® 51' E. V. Greenwich. 


Jangi- 


Tag- 

Luftdruck bei 0“ 
und Xormalschwere 

mm. 

Luftlemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L u f t f e u 

c h 

ilativ 

t i g k e i t. 


Dampfdruck. 

mm. 

Re 


Sdltigungs- 
deficit. 1 

mm. 1 

i 

i 

7a 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P. 

Min. 

Max. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a 

ip. 

9 P 

7 a. 

ip 

III 

7 



691.1 

_ 





6.1 









_ 

6.6 

— 

— 

2.4 

— 


82 

— 



0 .S 

8 

690.2 

688.9 

87.8 

- 82 

1.2 

- 

5-7 

- 

13.6 

9-4 

- 8.6 

- 2.4 

- 

6.3 

2.0 

2.4 

2.4 

81 

47 

80 

0.5 

2.6 

0,6 

9 

88.1 

87.6 

87.2 

- 7-5 

0.6 

- 

4*5 

- 

14.2 

lO.i 

- 7-8 

— 2.1 

- 

5-3 

2.2 

2.8 

2.6 

84 

58 

78 

0.4 

2.0 

0.7 

10 

89.1 

91.6 

92.0 

- 9-3 

1. 1 

- 

8.1 

- 

13-4 

5 -S 

— I04 

- 1.4 

- 

8-5 

I-S 

3 I 

2.0 

66 

62 

81 

0.7 

1.9 

0.5 

II 

91.2 

91.2 

88.7 

- 9.2 

2.6 

- 

6.2 

- 

12,2 

6.3 

— 

0.7 

- 

7.0 

— 

2.9 

2.2 

— 

S2 

76 

— 

2.7 

0.7 

12 

88.3 

87.7 

88.8 

- 6.5 

2.9 

- 

‘ 9-3 

- 

9-3 

3-0 

- 7.2 

— 


— 

2.2 

— 

— 

77 

— 

— 

0.6 

— 

— 

13 

88.1 

88.2 

87.0 

— 14.2 

2.8 

- 

8.5 

- 

14-4 

7 -S 

— 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

14 

87-1. 

87.8 

87.6 

- 1 1.6 

7-0 

- 

lO.o 

- 

13-4 

7-7 

— 

— 


10.3 

— 

— 

1.8 

— 

— 

81 

— 

— 

0.4 

15 

87.S 

87.6 

88.0 

- 9-4 

0.9 

- 

4.6 

- 

12.5 

6.7 

- 9-4 

O.o 

-- 

5-2 

2.0 

4.1 

2.7 

89 

84 

82 

0.2 

0.8 

0.6 

16^ 

90.3 

90.7 

90.2 

- 12.0 

1. 1 

- 

7-0 

- 

I6.I 

J-o 

— 

- 2.5 


8.4 

— 

2.3 

1.7 

— 

47 

62 

— 

2.7 

1.0 

17 

90.6 

90.8 

92.0 

- 12.2 

0.4 

- 

9.8 

- 

14.0 

3-2 

- 12.5 

- 3-9 

- 

10.2 

1.4 

1.7 

1.7 

79 

35 

79 

0-4 

3.1 

0-5 

18 

90.8 

92.0 

90.5 

- 9-5 

- 1.7 

- 

7-0 

- 

15.2 

3-8 



- 

7-7 

— 

2.9 

3.1 

— 

71 

77 

— 

1.2 

0.6 

19 

91.8 

92.S 

91.7 

— II.O 

- 2.7 

- 

9-4 

- 

15.0 

3-3 



9.8 

1-5 

2.1 

1.8 

77 

54 

79 

0.5 

1.7 

0.5 

20 

90.4 

89.2 

87.3 

— lO.o 

- 0.7 

— 

9-5 

— 

16.2 

1.4 




10.4 

1.7 

2.1 

1.5 

80 

47 

C 5 

0.4 

2.3 

0.8 

21 

86.4 

84.4 

84.6 

— 1 1.8 

— 1.2 

- 

9.0 

- 

12.9 

2.4 

— 12.0' — 4.2 

- 

9.5 

I-S 

2.0 

1.8 

81 

48 

77 

0.4 

2.2 

O-S 

1 

22 

82.8 

83.4 

85.9 

- 12,7 

- 1.9 


7-9 

- 

1 6.0 

0.5 

— 12.9 

“ 4-9 


8.2 

1.4 

1.8 

2.1 

79 

46 

83 

0.4 

2 2 

1 

0.4 

,•23 

84.6 

83.7 

87.1 

- lO.o 

— 2.1 

- 

5-3 

— 

13-5 

! 1.9 

- 10.5 

- S.o 


7-1 

1.6 

1 1.9 

1.7 

75 

48 

55 

0.5 

2.1 

1.4 

24 

88.7 

90.9 

89.5 

7.9 

O.l 


7-9 

- 

1 1-3 

3-9 

- 8.7 

- 0.5 

- 

8.3 

1.8 

4.1 

2.1 

72 

87 

81 

0.7 

0.6 

0 .S 

25 

89.7 

92‘.2 

90.6 

- S -3 

- 0,5 

— 

7*9 

— 

14.2 

3-2 

- 6.0 

— 2.1 

- 

8.2 

2.4 

3-2 

2.1 

78 

71 

83 

0.7 

1-3 

0.4 

26 

87.J 

89*6 

92.4 

— 10.8 

-2.8| 

- 

4.1 

— 

IS.5 

- 1.7 

— II.o^— 4.1 

— 

4-9 

1.7 

2.7 

2.7 

82 

72 

78 

0.4 

I.I 

0.7 

27 

91.7 

90.9 

89.1 

- 12.9 

- 1.3 

- 

10.2 

- 

16.8 

1. 8 

-13.8- 2.1 

~ 

II. I 

I.o 

3-4 

1.4 

59 

82 

65 

0.7 

0.8 

0.7 

28 

88.4 

88.6 

90.7 

- 6.9 

1 — 4.0 

- 

6.9 


15.2 

- 0.9 

- 8.0 

- 5-1 

- 

8.1 

1.8 

2.5 

1.8 

66 

.72 

64 

0.9 

1.0 

1.0 

29 i 

91.1 

93*2 

9 S-I 

- 13-0 

- 7-8 

- 

8.9 

- 

I4.I 

4.1 

“ 13-7 

- 7-9 

- 

II.2 

I.I 

2.3 

0.8 

64 

88 

36 

0.6 

0.3 

1.5 

30 

98.2 

99.9 

701.3 

— 1 1.2 

- 5-8 

- 

98 

- 

I4.I 

I.I 

— 13.0' — 67 

— 

II.O 

0.7 

2.2 

1.2 

36 

72 

56 

1-3 

0.8 

1.0 

31 

99.8 

98.8 

698.3 

~ 17.0 

- 8.9 

— 

10.5 

— 


- 1.9 

- 17-9 

- 10.7!- 

■ i 

10.9 

0.6 

1.0 

1.6 

45 

44 

77 

1 

0.7 

1-3 

0.5 

Mitt. 

689.8 

690.1 

690.2 

— 10.4 

- 0.9 

- 

7.8 

- 

14-3 

3-6 

— 



1.6 

2.5 

1.9 

72 

61 

73 

0.6 

1.7 

[0.7 











kol 


1899. 


= — 0.4 (690) mm * 
//^ = 881 m, = 1.6 m. 



Richtimff und Starke des 

Bewdlkung und 
Niederscklag. 

Aktinometer. 

• 

Tag. 

1 


Windes. 


Schwarz- 

kugel. 

■ 

iisi 

B e m e r k u n g e 11. 


7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

Cels. 

Cels. 


7 

_ 

__ 

- 0 



0 




. 8 

Si 

- 0 

- 0 

0 

0 

0 

25.2 

18.9 


9 

- 0 

SWi 

- 0 

0 

■ 3 

I 

21.8 

12.2 

Siehe S. 137. 

10 

Wi 

W2 

- 0 

10 

10 

s'* 0 

19.1 

12.2 

» » » 

II 

— 

N 3 

- 0 

— 

3 

0 

— 

— 

1 

» » » 

12 

SW4 

— 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

» » » 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


14 

— 

— 

- 0 

— 

— 

0 

— 

— 

! 

IS 

- 0 

S I 

- 0 

I 

4 

=” I 

30.7 

20.8 

Siehe Si 139. 

16 

- 0 

SSE 3 

Ni 

I 

I 

I 

— 

— 

» » » 

17 

SEi 

•NW'i 

- 0 

I 

I 

0 

35-1 

21 9 

» » » 

18 . 

SWi 

S -3 

NWi 

I 

I 

I 

31-9 

21.9 

» » » , 

19 

Ni 

■ SW2 

- 0 

I 

9 

0 

26.6 

15-5 

» » » 

20 

SWi 

SW3 

Wi 

6 

5 

0 

— 

— 

Leichte Wolken 7 a u. ip; kein Treibeis 
7a, ip, 9p. 

21 

SWi 

W3 

NE2 

3 

2 

0 

— 

— 

Klar im Zenith 7 a; der Fluss ganz gefroren 
oberhalb des Lagers. 

22 

Wi 

W3 

NWi 

4 

9 

0 

— 

— 

Leichte Wolkchen 7 a u. i p; Flugsand im 
Sip. 

23 

NEi 

NE2 

SEi 

10 

10 

3 

— 

— 

00 7 a, 00 I p besonders uber der SandwUste. 

24 

SW3 

NWi 

W3 

8 

4 

I 

— 

— 

00 7 a, Leichte Wolkchen i p. 

25 

SW3 

SW3 

SW2 

10 

10 

0 

— 

— 

Weisse Wolkchen; etwas Treibeis unterhalb 
des festen Eises i p. 

26 

SWi 

SW6 

NE2 

10 

10 

0 

1 

1 

Weisse Wolkchen, Treibeis 7 a u. i p, 00 i p. 

27 

NE2 

Si 

NE2 


10 

0 

! 

i 

Wolkchen 7 a, Treibeis 7 a u. i p. 

28 

NEi 

Ei 

NEi 

9^'I0| 

9 

9 

1 

— 

Treibeis 7 a u. i p. 

29 

NEi 

SW4 

SE 7 

9 

9 

10 

i 

— 

Treibeis ap. 

1 30 

SE I 

SEi 

SEi 

10 

9 

10 

— 

— 

Leichte Wolkchen ip, Treibeis ap. 

31 

NEi 

Ei 

Wi 

5 

6 

9 

— 

— 

Klar nur im Zenith 7 a, Weisse Wolkchen i p, 
Treibeis ap. 

Mitt. 

1.2 

2.1 

1. 1 

5-6 

6,0 

2.0 

— 

— 













272 


Januar 


f = 40'' 52' N 

% 86“ 51^ E. V. Greenwich. 


Jangi^ 



Liiftdruck bei 0“ 
und Normalschwere. 

mm. 

Luflteniperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


Luftfeiichligkeit. | 

1 

1 

Tag. 


Dampfdruck. 

mm. 

Relativ %. 

Satligimgs- 

deficit. 

mm. 


7 a. 

IP 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

Min. 

Max. 

7 a. 

ip. 

Bi 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P‘ 

I 

694.7 

1 

694.1 

694.5 

-17.8 



8.2 

- 12.0 

- 20.2 

— 

1-3 

- 18.2 

- lO.I 

- 

12.S 

0.7 

I.I 

1.3 

64 

44 

72 

0.4 

1.4 

0.3 

2 

94.6 

95-4 

96.5 

- 12.2 

- 

8.1 

- 12. 1 

- 19-9 

- 

2.9 

- 12.9 

- 9.2 

-- 

12.7 

I.I 

I.G 

1-3 

63 

64 

68 

0.7 

0.9 

0.6 

3 

95.8 

98.0 

97-9 

- 15-2 

- 

lO.l 

- lS -7 

- 19-3 

- 

5 -s 

— 16.1 

- ir.2 

— 

16.8 

0.7 

I 3 

0.6 

SI 

58 

42 

0.7 

0.9 

0.8 

4 

98.8 

700.3 

702.1 

- 20.0 

- 

12.3 

- I6.S 

- 20.5 

- 

4-3 

- 20.7 

- 13-0 

— 

17.2 

0.4 

1.2 

0.7 

44 

65 

55 

0.5 

0.6 

0.6 

s 

963 

695-5 

694.8 

-20.5 

- 

12.2 

- 19.0 

-21.5 

- 

6.2 

- 20.9 

- 12.7 

— 

30.0 

o-s 

1-3 

0.3 

58 

77 

33 

0.4 

0.5 

0.7 

6 

94-3 

94.8 

95-3 

- 17.0 

- 

12.7 

- I4.I 

- 21.9 

- 

8.1 

- 17-3 

- 132 

— 

15.2 

0.9 

1.2 

0.8 

70 

77 

49 

0.4 

0.5 

0.8 

7 

948 

92.8 

93-3 

- lS -9 


I 2 .I 

- 18.2 

- 22.9 

- 

S -7 

- 16.5 

- 13-0 

- 

19.0 

0.8 

I.I 

0.5 

61 

61 

47 

o.s 

0.7 

06 

8 

92.0 

92.3 

92 s 

- 19.0 

- 

13-2 

- I8.S 

- 22.7 

- 

7-1 

- 19-5 

~ 13-8 

- 

18.9 

0.6 

I.I 

0.7 

57 

67 

63 

0.5 

0.6 

0.4 

9 

92.9 

92.0 

92.8 

- 17.2 

- 

I 2 .I 

- 18.0 

- 24.8 

- 

4.2 

- 18.0 

- 12.9 

- 

18.3 

0.6 

1.2 

0.8 

49 

64 

68 

0.6 

07 

04 

10 

91.9 

92.8 

89-5 

- 16.0 

- 

12.0 

- 77-5 

-23.5 

- 

4-9 

- I6.S 

- 12.7 

- 

17.9 

0.9 

1.2 

0.8 

64 

65 

65 

0.5 

0.7 

0.4 

11 

88.3 

89.8 

92.0 

- 16.2 

- 

11.9 

- 12.9 

-23.4 

- 

4-5 

— 16.9 

- 12,1 


I 3 -I 

0.8 

l-S 

1.4 

58 

81 

80 

0.6 

0.3 

0.4 

12 

97-7 

96-3 

95.8 

- II.3 

- 

5-7 

- lS-0 

- 22.5 


O.I 

- II.9 

- di 

- 

lS -9 

1.4 

2-5 

0.8 

70 

83 

52 

0.6 

0.5 

0.7 

13 

93-4 

93-4 

93-9 

- I 2 .I 

- 

11.9 

- 14.1 

- 19.1 

- 

4,1 

- I 2 .S 

- 12.0 

- 

I 4 -S 

1.4 

1.6 

1.1 

75 

84 

73 

0.5 

0.3 

0.4 

H 

92.9 

92.3 

93-3 

— 14.0 

- 

7-9 

- IS-I 

- 22.1 

- 

2.9 

- I 4 -S 

— 8.2 

- 

15-9 

1.1 

2.1 

0.8 

69 

83 

56 

0.5 

0.4 

0.6 

15 

91.8 

90.5 

92.4 

- 10.9 


8.1 

- 9.0 

-17.9 

- 

3-2 

- II.8 

- 9.2 

- 

9-5 

1-3 

1.6 

1.8 

62 

65 

77 

0.8 

0.9 

0-5 

16 

94.6 

9 S -9 

95.6 

- 10.2 


4-7 

- II.O 

- 13-9 


O.I 

- II.O 

- s-« 

- 

n.2 

1.4 

2.8 

1.6 

68 

85 

81 

0.7 

0.5 

0.4 

17 

95-9 

96.7 

96.8 

- 15.0 

- 

16.2 

- 14,0 

- 16.3 

- 

2.1 

- lS -3 

- i 7 -> 

- 

14-3 

I.I 

0.6 

1.2 

73 

48 

75 

0.4 

0.7 

0.4 

i8 

94.4 

94-3 

94.4 

- I 2 .I 

- 

7-5 

- 9.0 

- I9.I 

- 

4-9 

- 12.9 

- 8.1 

- 

lO.o 

I.I 

2.0 

I -5 

62 

77 

65 

0.7 

0.6 

0.8 

19 

94-3 

94.0 

92,1 

- 8.1 

- 

7-5 

- 9.8 

- 13-5 

- 

5-0 

- 8.9 

- 9-1 

- 

lO.l 

1.8 

7-5 

1.8 

77 

56 

80 

0.7 

1.2 

0.4 

20- 

90.4 

89.1 

88.3 

- 10.8 

- 

8.1 

- 9-9 

- II.8 

- 

2.1 

- II. I 

- 9.2 

- 

10.5 

1.6 

1.6 

1.6 

79 

65 

72 

0.4 

0.9 

0.6 

21 

88.7 

88.0 

89-3 

- 9.8 

- 

7-3 

- 9-7 

- 11.9 

- 

S-2 

- 10.7 

- 8.2 

- 

10.2 

1.4 

1.9 

1.7 

65 

71 

76 

0.8 

0.8 

0.5 

22 

90.4 

93-7 

94-7 

- 13.1 

- 

4-5 

- 12.9 

- I 7 -I 

- 

2.1 

- 13-8 

- 6.1 

- 

13-0 

I.I 

2.1 

1.4 

65 

63 

83 

0.6 

1.2 

0.3 

23 

96.2 

00 

98.6 

- 12.1 

- 

6.3 

- II. I 

- 15.0 

- 

1.7 

- 13-0 

— 7.2 

-- 

n .7 

I.I 

2.1 

1.4 

60 

72 

70 

0.7 

0.8 

0.6 

24 

96.5 

93-1 

93-5 

- lO.o 

- 

6.1 

- 1 1.0 

- 15-9 

- 

0.8 

- lO.s 

- 6.9 

- 

1 1.3 

1.6 

2.2 

1.6 

75 

74 

79 

o.s 

0.8 

0.4 

25 

93-9 

92.3 

92.8 

— 12.0 

- 

8.5 

- 13-8 

- I8.S 

- 

3 -S 

— 

- 9-7 

- 

14.0 

— 

7-5 

1.2 

— 

62 

78 

— 

0.9 

0.3 

26 

92.9 

92.2 

92.3 

-13.0 

- 

7.-3 

- 13-9 

- I8.I 


0.8 

- 13-2 

- 8.1 

- 

14.1 

1.4 

7-9 

1.2 

79 

72 

79 

0.4 

0.7 

0.3 

27 

92.8 

94-3 

93-0 

- 1 1.8 

- 

4-9 

- I5.I 

- 16.9 

- 

i.i 

- I 2 .I 

- 5.2 

- 

75-9 

I*S 

2.8 

0.8 

78 

87 

55 

0.4 

0-4 

0.7 

28 

93-3 

92.7 

93-0 

- 13.0 

- 

10.3 

- 1 1.2 

- 17.8 

- 

5-0 

- 13-4 

- I I.I 

- 

12.0 

1*3 

1.4 

1-3 

74 

67 

65 

o.s 

0,7 

0.7 

29 

94.4 

94-9 

95-6 

- 12.9 

- 

9-3 

- 1 1.3 

— 16.9 

- 

2.9 

- 13-2 

- lO.l 


12.0 

1-3 

1.6 

7-3 

77 

73 

67 

0.4 

0,6 

0.6 

30 

9S4 

94-9 

94.6 

- 10.8 

- 

8.9 

- II.4 

- 15-8 

— 

■S-=t 

- II. I 

- lO.l 

- 

12.0 

1.6 

1.4 

7.4 

80 

61 

70 

0.4 

0.9 

a6, 

31 

9 S-I 

93-2 

91.8 

- 14-9 

- 

8-5 

- 15-3 

- 16.9 

> - 

0.g 

- 15.2 

- 9.8 

, — 

15.8 

1.1 

7-4 

0.9 

73 

58 

66 

04 

I.o 

0.5 

Mitt. 

I693.81 693.8 694.0 - 13.7 


9.2 

■ - I 3 'S 

; - 18.6 

-3-4! — 

— 


— 

1.1 

1.6 

I.I 

66 

68 

66 

o.s 

0.7 0-5 1 










kol 


= — o 4 (690) mm 
= 881 m, hf = 1.6 m. 


2 


73 


1900 . 


Tag. 

Richtung und Starke des 
Windes. 

Bewolkung und 
Niederschlag. 

I 

1 

1 

Bemerkungen. 

7a 

I P 

9p. 

7 a. 

I p. 

9 P. 

I 

N I 

SW I 

NW2 

6 

5 

0 

Treibeis * 7 a, i p, 9 p. Der Fluss dampft 7 a. 

2 

- 0 

SW I 

W I 

10 

¥: 10 

0 

^ 1 p, 3 p, Treibeis 7 a, 9 p. 

3 

W I 

W I 

W I 

10 

^ 10 

0 

10 a, Ip, Treibeis 7 a, i p, pp. 

4 

SW I 

SW I 

W I 

s 

9 

0 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. Der Fluss dampft 7 a. 

s 

SE I 

SW I 

S I 

10 

10 

6 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

6 

SW I 

W2 

SW2 

10 

10 

10 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

7 

W2 

W2 

NE2 

6 

I 

9 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

8 

W I 

W2 

W I 

0 

8 

0 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

9 

SW I 

NW3 

W I 

0 

0 

0 

Treibeis 7 a, ip, 9p. 

10 

SW I 

SW3 

SW I 

0 

5 

0 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. Der Fluss dampft 7 a. 

II 

SE2 

W2 

NE2 

5 

10 

0 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

12 

El 

SE I 

N I 

0 

0 

0 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

13 

NW2 

SW4 

NW2 

4 

10 

4 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

14 

N2 

NW2 

W2 

s 

4 

4 

Treibeis 7 a, i p, 9 p. 

15 

SW I 

W2 

W2 

10 

10 

10 

Treibeis 7 a, i p, pp. 

16 

SW2 

SW2 

W I 

s 

s 

4 

Treibeis 7 a, i p. Kein Treibeis pp. 

17 

NEi 

N I 

W I 

10 

9 

5 

Treibeis 7a, i p. Kein Treibeis pp. 

18 

W I 

SW4 

SW3 

10 

10 

lO 

Treibeis 7 a. Wenig Treibeis i p. Kein 9 p. 

19 

SW I 

SW4 

NW I 

^ 10 

10 

10 

Wenig Treibeis 7 a. Kein i p, 9 p. 

20 

W I 

SW2 

N 1 

10 

10 

10 

Wenig Treibeis 7 a. Kein i p, 9 p. 

21 

NWi 

SW4 

W2 

10 

10 

10 

Kein Treibeis. 

22 

NW2 

SE6 

NE I 

10 

9 

10 

Kein Treibeis. 

23 

S I 

SW I 

N I 

10 

10 

10 

Etwas Treibeis 7 a. Kein i p, 9 p. 

24 

SEi 

SW I 

S I 

10 

9 

^ 10 

Kein Treibeis. 

25 

SE I 

SW4 

N I 

0 

5 

2 

Kein Treibeis. Klar im Zenith i p. 

26 

SW I 

SW I 

NE2 

10 

10 

7 

Kein Treibeis. Klar im Zenith pp. 

27 

SW2 

SW2 

Wi 

^"10 

8 

0 

Kein Treibeis. 

! 28 

N2 

SW4 

NW2 

^°I0 

0 

1—1 

10 

Kein Treibeis. 

29 

SW2 

SW3 

W I 

s 

6 

10 

Leichte Wolkchen 7 a, i p. 

' 30 

SW2 

W4 

NEi 

S 

10 

8 

Der Fluss nahezu iiberall gefroren. 

i 

Wi 

NW I 

SE I 

S 

9 

6 

Klar im Zenith pp. 

! Mitt. 

1-3 

2.3 

1-4 

6.8 

7.8 

S-3 



* Das hier unci im Folgenden beobachlele Treibeis war ganz unbedeutend in einer Rinne inmitten des sonsl gefrorenen Flusses. 


Medin^ Jom'ney in Central Asia. V: i. 
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2/4 


y = 40° 52' N 

F 6bruar _ g^" Jj' y Greenwich. 


Tag. 

Luftdruck bei o® 
und Normalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur 

Cels. 

Feiichtes 

Thermometer. 

Cels. 



L u f 1 f c u c h t i g k e i 1. 


Dampfdruck. 

mm. 

Relaliv 

% 

SatUgungs- [ 
deficit j 
mm. 1 

j 

7 Qi. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 




7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

IP- 

9 p. 

7 a. 

Ip 

9 P 

7 a. 

ip. 

9 P’' 

I 

693.8 

694.7 

696.7 


13.2 

- 6.9 

- I 2 .S 

- 179 

- 1-9 

— 

138 

- 7 -S 

— 

12.9 

I.I 

2,1 

1-3 

6S 

77 

74 

0.6 

0.6 

0.5 j 

2 

99.2 

700.S 

701.8 

- 

15.1 

- 7-5 

- 15.2 

- I8.I 

- 3-9 

- 

15.8 

-9.1 

- 

I6.I 

0.8 

1-4 

0.7 

S8 

S 3 

SI 

0.6 

1.2 

0.7 

3 

701.7 

01.3 

OI.I 

- 

18.2 

-7.2 

- 16.S 

- 25 .S 

0.4 

- 

19.1 

- 9.0 

- 

16.9 

0.5 

1-3 

0-9 

41 

49 

67 

0.7 

1.4 

0,4 

4 

02.2 

01.3 

01.8 

- 

15-3 

- s-s 

-15.3 

- 22.2 

0.9 

- 

15.8 

— 6.1 

- 

lS -9 

09 

2 -S 

0.9 

66 

80 

62 

0-5 

0.6 

0.5 

s 

01.2 

01 2 

Ot.6 

- 

17.0 

- 5-3 

-12.3 

- 22.4 

1.8 

- 

17-3 

“ 6.0 

- 

13-0 

0.9 

2.4 

1.2 

70 

79 

6s 

0.4 

0.7 

0.6 

6 

698.8 

698.0 

697.3 

- 

15.0 

- 7-1 

-15.9 

-19.9 

0.3 


15-3 

- 8.2 

- 

I6.I 

I.I 

1.8 

I.O 

74 

67 

76 

0.4 

0.9 

0-3 

; 

9 S -9 

97-3 

97 3 

- 

15.2 

- 6.1 

- 15-3 

- 19.8 

1-9 

- 

15-9 

- 7-3 

- 

15.8 

0.8 

1.9 

0.9 

S8 

6S 

66 

0.6 

1.0 

0.5 

8 

97.1 

98-5 

98.7 

- 

13.0 

- 4-3 

- I4.1 

— 24.0 

2.2 

- 

13-5 

- S-s 

- 

lS -3 

1.2 

2.3 

0.7 

70 

69 

44 

O-S 

I.o 

0.9 

9 

98.9 

98.7 

97-3 

- 

16.2 

- 5-9 

- i6.i 

- 20.1 

0.9 

- 

I7.I 

- 7-1 

- 

16.7 

0.6 

2.0 

0.8 

48 

66 

60 

0.7 

I.o 

0.5 

10 

97-3 

94-5 

93-7 


13-4 

- S.2 

-15.2 

~ 2 I.I 

1.4 

- 

14. 1 

- 7-3 

- 

I5-S 

I.o 

I-S 

I.o 

62 

49 

73 

0.6 

1.6 

0.4 

II 

93-8 

92.1 

93-3 

- 

12,1 

- 5*1 

-14.1 

-17.4 

0.3 

- 

12.7 

- 6.2 

- 

I4-S 

1-3 

3.3 

I I 

66 

71 

71 

0.6 

0.9 

0.5 

12 

93-2 

91.9 

929 

- 

I 3 -I 

- 4.2 

-I 3 -S 

- 18.4 

I.I 

- 

13-7 

~ 6.2 

- 

13-9 

I.I 

1,9 

1.2 

66 

S 7 

72 

0.6 

I-S 

0-5 

13 

93-3 

92.6 

92.8 

- 

ii.S 

- 2.S 

- 13-0 

-16.S 

4.9 

- 

n.8 

- 3-1 

- 

13-4 

I-S 

3-2 

1-3 

78 

84 

73 

0.4 

0,6 

0.5 

14 

95-9 

94.2 

92.8 

- 

7-3 

- 1. 1 

-12.3 

- 16.9 

1.9 

- 

7.8 

- 2.3 

- 

12.8 

2.1 

3-2 

1-3 

79 

7 S 

71 

0.6 

I.I 

0.5 

IS 

89.9 

88.9 

87.6 

- 

S-i 

- O.i 

~ II.I 

- 19.9 

3.8 

- 

6.3 

- 1-3 

- 

n.2 

2.1 

3-6 

1-7 

67 

78 

84 

1.0 

1.0 

0.3 

16 

88.9 

90.1 

892 

- 

11.3 

- 2.1 

- lOo 

-19.1 

9 -S 

- 

12.0 

- 2.3 

- 

10.3 

1.3 

3-6 

1.7 

67 

92 

80 

0.6 

0.3 

0,4 

17 

89.0 

91,4 

93-6 


7.0 

2.3 

- 9-1 

- 16.1 

1 1.6 

- 

7-4 

0.9 

- 

9-8 

2.2 

2.7 

1-7 

82 

SO 

71 

o-s 

2.7 

0.7 

18 

94.6 

93 4 

9 S -7 


8.S 

7.0 

- 8.5 

-13.9 

I 3 -I 

- 

8.8 

0.9 

- 

9.1 

2.0 

1-9 

1.8 

82 

2 S 

74 

0.4 

5.6 

0.6 

19 

96.3 

95-0 

92.8 


3.9 

6.0 

- 8.9 

- 16.3 

lO.o 

- 

4 -S 

O.I 

- 

9.1 

2.8 

1.6 

2.0 

82 

22 

84 

0.6 

S-s 

0.4 

20 

92.7 

91.1 

91.7 

- 

5-1 

3-5 

- 6.5 

- 14-3 

10.9 

“ 

6.1 

O.I 

- 

7-1 

2.3 

2.9 

2.2 

72 

49 

78 

0.9 

3-0 

0.6 

21 

93-7 

93-0 

93-5 

- 

4.1 

3-9 

- 7.0 

- 12.6 

9.0 

- 

4.8 

0.2 

- 

7-4 

2.7 

2.6 

2,2 

79 

43 

82 

0.7 

3'4 

0.5 

22 

93-0 

91 . S 

90.8 

- 

1.2 

4 -S 

- 6.3 

- 12.4 

8.2 

- 

2.3 

O.I 

- 

7.2 

3.2 

2.3 

2.1 

77 

3<5 

72 

I.o 

4.1 

0.8 

23 

86.4 

84.3 

82.9 

- 

8.2 

4-7 

- 6.S 

-I 4 -S 

13.7 

- 

8.5 

O.o 

- 

7-8 

2.1 

2.3 

1.8 

82 

36 

63 

0.4 

4.1 

I.I 

24 

85.2 

85.4 

88.0 

- 

lO.i 

3*9 

- 4 .S 

- 12.7 

7.8 

- 

10,9 

0.2 

- 

7-1 

1.4 

2-S 

l-s 

67 

41 

45 

0.7 

3-6 

1.8 

2$ 

91-7 

,92.3 

93-9 


• 6.7 

0.6 

- 3-8 

-I 3 -I 

6.8 


■ 7-4 

O.I 

- 

S-i 

2.1 

4.2 

24 

76 

86 

70 

0.7 

0.7 

1.0 

26 

95-5 

93-9 

93.9 

- 

4.1 

- 2.3 

- 5.9 

— 8.1 

4.2 


4-5 

- 4-1 



2.9 

2.5 

2.6 

86 

6S 

86 

0.5 

1.4 

0.4 

27 

96.3 

97.6 

93.6 

- 

8.9 

0.5 

- 7-1 

- 12.8 

5-2 

- 

9.2 

- 1.6 


7-9 

2.0 

3-2 

2.0 

83 

66 

72 

0.4 

1.6 

0.8 

28 

,88.9 

89.2 

91.3 

- 

8.7 

0.8 

- 6.1 

-iS.r 

MIS 

- 

9.1 

- I.I 

— 

6.8 

1-9 

3-4 

2.2 

80 

70 

76 

O-S 

l ± 

s . 

Mitt. 

694.4 

694.1 

694.2 

- 

10.3 

- 1.4 

- 10.8 

- 17.2 

4.8 

- 

— 


1.6 

2-5 

1-5 

71 

61 

70 

0.6 

1-9 

0.6 


• Vom 25. Febr. bis 5. Maiz 7 a nach Assmanns Psychrometer. 
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Cg — — o 4 (690) mm. 

H = 88 t m, = 1.6 m. 


1900 . 



Richtung und Starke des 

Windes. 

Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Bemerkungen. ‘ 

Tag. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 


7 a. 

ip. 

9 p. 


I 

SEi 

Ei 

SEi 

10 

9 

10 


_ 

I 

2 

Er 

SW I 

Wi 

6 

10 

0 

— 

— 

1 

3 

NEi 

SWi 

SEi 

0 

2 

0 

— 

— 

Der Fluss uberall zugefroren 7 a. j 

4 

S I 

S4 

SWi 

5 

3 

0 

— 

— 

Das Eis des Flusses ist uberall fahrbar. 

5 

NWi 

S4 

SWi 

5 

10 

10 

— 

— 


6 

S I 

NW6 

SWi 

0 

2 

0 

— 

— 


7 

SWi 

SWi 

Ni 

0 

0 

0 

— 

— 


8 

Wi 

SWi 

SWi 

s 

5 

2 

— 

— 

u; 

9 

NEi 

W I 

Wi 

2 

6 

0 

— 

— 


10 

W I 

NWi 

S I 

2 

2 

2 

— 

— 

Wolken im N l p. 

II 

SW4 

SW6 

NWi 

3 

7 

0 

— 

— 


12 

W I 

SW5 

SWi 

2 

0 

2 

— 

— 

Wolken im S 7 a, Dunst im S i p, Wolkeii 

13 

SWi 

SWi 

SWi 

8 

7 

0 

— 

— 

im N 9 p. 

14 

NWi 

SWi 

Ni 

8 

2 

0 

— 

— 

Wolken im S i p. ! 

15 

SWi 

NW4 

NWi 

2 

8 

8 

— 

— 


16 

SEi 

Ni 

SWi 

7 

8 

2 

— 

— 

Wolken im E pp. 

17 

SW I 

W I 

SWi 

6 

6 

4 

— 

— 

Klar im Zenith 9p. 

18 

NEi 

W I 

SW I 

8 

8 

0 

— 

— 


19 

SWi 

NWi 

W I 

0 

0 

0 

— 

— 


20 

SWi 

W3 

SWi 

3 

0 

0 

— 

— 


21 

SWi 

NW3 

Wi 

0 

0 

0 

— 

— ^ 


22 

SWi 

SW I 

Wi 

0 

2 

0 

— 

— 


33 

SEi 

W I 

Wi 

2 

2 

0 

— 

— 

Wolken im W 7 a. 

24 

Ei 

NEi 

SE3 

2 

6 

2 

— 

— 


25 

SE2 

E8 

E8 

» 10 

5 10 

= 10 

18.4 

10.2 

V = 5-*5 “/sek. 9 ?• 

1 26 

- 0 

W2 

N2 

A 10 

^ 10 

°I0 

23.8 

14.2 

^ n, I p, 7 ~ 1 1 a, Bewolkung = 0 um 10 p. 

27 

SW2 

W4 

- 0 

9 

9 

4 

334 

23.1 


28 

SW2 

SW3 

SWi 

9 

5 

S 

34.5 

22.1 


Mitt. 

1.2 

2.4 

1.3 

44 

S-o 

2.5 

— 

— 
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Marz 


99 = 40' 32' N 

A = 86° 31' E. V. Greenwich. 


Jangi- 










2/7 


kol. 


Cg — — o 4 (690) mm 
Hf, = S8r 111, = 1.6 m. 


1900. 



Richtimff und Starke des 

Bewdlkung imd 
Niederschlag. 

Aklinometer. 


Tag. 


Windes. 


Schwarz- 

kugel. 

Blank- 

kugel. 

B e ni e r k ii n g e 11 . 


7 a. 

ip. 

9P- 

7 a. 

ip. 

9P. 

Cels. 

Cels. 


I 

SW I 

Ws 

S I 

9 

9 

5 

32.0 

24.4 


2 

NW2 

W4 

W2 

9 

5 0 

3 

40.2 

3O.0 


3 

W I 

W2 

W I 

= 0 

= 0 

0 

44.4 

33-2 

Vollkommen klarer Himmel 9p. 

4 

NW2 

W3 

El 

8 

8 

0 

47-5 

35-8 

Klar im Zenith 7 a. 

5 

NWi 

SW3 

- 0 

3 

5 

0 

49.8 

36.4 


6 

SE2 

NW2 

S I 

0 

S 

0 

50.2 

38.5 


7 

- 0 

S I 

NW2 

I 

I 

3 

48.1 

36.9 

Wolken nur um den Horizont gp . 

8 

SW3 

SW I 

W2 

2 

S 

0 

51.6 

39-0 

Leichte Wolkchen 7 a. 

9 

El 

W2 

S2 

2 

10 

0 

53.6 

40.S 

Leichte Wolkchen 7 a. 

10 

Ei 

SW8 

W2 

3 

nil 0 

4 

50-S 

48.3 

Leichte Wolkchen 7 a, SW-Buran 0.30 p — 3 p 
Klar im Zenith 9p. 

II 

SWi 

SW2 

SE I 

10 

2 

I 

52.6 

4O.O 

Dunst uber dem Sande 7 a. 

12 

W I 

SW4 

SES 

10 

8 

8 

53-0 

41.2 

Eisgang im Fluss i p. 

13 

SE7 

SE3 

S7 

7 

8 

10 

49-5 

36.4 

Treibeis 7 a, ^^v-i 3 p 

14 

E5 

SEs 

- 0 

10 

10 

10 

36-7 

25.9 

Der Fluss ist um 0.7 m gefallen, nachdem 
die Marke im vorigen Herbst ausgesetzt 
wurde. Treibeis i p, kein pp. 

IS 

E8 

SE4 

SE2 

111: 10 

:l« 0 

10 

34-5 

33-1 

Treibeis 7 a, kein i p, 9 p. 

16 

SE4 

E4 

E2 

10 

10 

10 

3S-S 

29.2 


17 

SE2 

S I 

SEi 

3 

9 

9 

44.6 

33-S 

Leichte Wolkchen 7 a. 

18 

SE4 

S4 

S8 

10 

1 

s 

10 

49.6 

35-3 


19 

SW2 

SW3 

SE2 

8 

8 

0 

00 

CO 

36.1 

®'*n. 

20 

SE2 

SW3 

SW I 

8 

8 

9 

S4-5 

40.3 

Treibeis (»Kade») 7 a. 

21 

S2 

NW2 

S I 

10 

10 

0 

6O.O 

45 -5 

Treibeis 7 a. Ein wenig i p. 

22 

E 2 

W2 

SES 

10 

10 

9 

49-9 

35-9 

Kein Treibeis, das Wasser steigt i p. 

23 

E8 

SE9 

SE4 

10 

10 

10 

29.4 

21.5 


24 

SW2 

NW3 

W2 

9 

8 

0 

46.0 

30.9 


25 

E2 

W3 

S2 

4 

0 

0 

S2.6 

38.5 

Klar im Zenith, der Fluss dampft 7 a. 

26 

S2 

S4 

S2 

3 

8 

0 

S7-6 

42.0 

Leichte Wolkchen 7 a. 

27 

SE2 

SW3 

NE 2 

0 

0 

0 

64.0 

38.1 


28 

SE2 

SW2 

S2 

0 

0 

0 

59-3 

47-9 


29 

SW2 

S 2 

S 2 

0 

0 

0 

00 

47-9 


30 

SE2 

SE4 

SE2 

0 

4 

0 

43-4 

40.S 

Klar im Zenith i p. 

31 

S2 

NE2 

SE2 

9 

0 

0 

65.4 

J 3-6 


Mitt. 

2.5 

3-2 


S -7 

S-2 

' 3-6 

— 

— 












278 


April 


(p = 40“ 52' N. 

X = 86®5 i' E. V. Greenwich. 


Jangi- 


1 

Tag. 

1 

Luftdruck bei 0“ 
und Normalschwere. 

mm. 

Lufltemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 

L 

Dainpfdruck. 

mm. 

ii f t f e u 

Relativ 

c h t 

i g k e i t. 

Salligimgs- 

deficil. 

mm. 

1 

1 

7 a. 

IP 

9p. 

'•■1 

ip. 

9 P 

Min. 

Max. 

0 


Dl 

7r.. 

ip. 

9P 

7 a. 

rp. 

9p, 

7 a. 

ip. 

9P‘ 


( 

i 

685.8! 685.0 

683.3 

9-5 

23.0 

II. I 

8.9 

24.9 

8.5 

10.4 

^•3 

7-7 

3-8 

4-9 

<S6 

18 

49 

1.2 

17-3 

5.0 

2 

81.4 

78.6 

77.2 

19.1 

24.0 

12,1 

9.1 

26.0 

9.2 

10.5 

2.1 

4.2 

3-1 

0.6 

25 

14 

6 

12.4 

19.3 

IO.0 

3 

774 

76-5 

75-9 

15.1 

26.5 

16.1 

3-9 

26.5 

9-5 

15.1 

lO.j 

6.3 

7-3 


49 

28 

-77 

6.6 

18.7 

u 

4 

77.0 

790 

80.7 

I3-I 

I7-S 

9.0 

3-9 

19.0 

7-9 

//./ 

3-2 

5.6 

6^9 

3-1 

49 

46 

36 

5-8 

8.T 

S-s 

5 

81.7 

78.S 

75-6 

12.0 

23.0 

11.4 

I.O 

2 J.O 

54 

II.5 

6.9 

3-7 

5-0 

5-4 

35 

23 

53 

6.8 

16.2 

48 

6 

76.4 

76.1 

78.6 

9.0 

22.3 

17.9 

3-8 

22.3 

4.8 

10. 1 

9-3 

4-S 

3-4 

4.6 

52 

17 

30 

4.1 

16.8 

10.8 

7 

80.7 

78.6 

82.6 

15.0 

19.S 

6.5 

3-2 

^ 9 -s 

9-5 

10.2 

3-9 

6.3 

5-2 

4.8 

49 

30 

66 

6.5 

II.8 

2.4 

8 

86.4 

84.9 

85.9 

4.5 

I3-I 

5.0 

40 


4.0 

II.O 

3-2 

5-7 

8.7 

4.8 

91 

77 

73 

0.6 

2.6 

1.8 

9 

87.2 

86.2 

846 

5-I 

13-9 

8.0 

O.i 

14.0 

4-5 

8.0 

2.5 

5-9 

5-3 

3-0 

89 

45 

37 

0.1 

6.6 

5-1 

10 

85.7 

86.7 

86.6 

5-9 

11.3 

4-7 

1.2 

12.0 

3.» 

3-1 

1.3 

4-5 

3-s 

3-4 

64 


53 

2.5 


3.0 

11 

84.7 

86.2 

84.9 

8.0 

14-3 

7-9 

- 3o 

15.9 

5-2 

74 

S-5 

5-3 

4-5 

5.6 

65 

37 

69 

2.8 

7-7 

' 2.5 

■ 12 

84.7 

85.9 

82.2 

IS-9 

17.2 

94 

2.3 

17-3 

n.2 

9-S 

5-9 

7-7 

5-3 

5-2 

57 

36 

58 

5-9 

9-4 

3-7 

13 

82.0 

79-5 

77.8 

6-S 

23.4 

8.9 

1.2 

23-4 

5.6 

12.9 

5-4 

6.3 

6.0 

S-* 

86 

28 

59 

I.O 

15.6 

3-5 

14 

79-7 

79.8 

81.S 

9.0 

19.4 

14,0 

5.0 

19.4 

6.0 

lO.S 

8.4 

5.6 

5-S 

5-7 

64 

33 

48 

3.« 

1 1.4 

6.3 

15 

83-5 

83.6 

86.2 

lO.o 

15-9 

8.2 

4-9 

16.0 

8.5 

9-5 

5.0 

7-S 

5-9 

5-0 

81 

43 

61 

1.7 

7-7 

3-* 

16 

89.0 

88.7 

89.4 

S-5 

13-9 

8.5 

2.3 

14.2 

3-5 

7-3 

4.0 

4.9 

4-7 

4.0 

72 

39 

48 

I.O 

7-3 

4-4 

17 

91.6 

88.9 

89.6 

6.2 

16.8 

6.S 

3-1 

16.8 

3-9 

8.2 

3-> 

4-5 

4.2 

4.1 

63 

29 

56 

2.7 

10.2 

3-2 

. 18 

91.9 

92.5 

934 

6.5 

18.0 

7-S 

I 0 

18.0 

3-9 

lO.l 

3-* 

4.8 

5.6 

3-7 

66 

36 

48 

3.5 

lO.o 

4.1 

19 

91-5 

89.2 

87.9 

16.S 

18.0 

8.0 

1.8 

18.0 

10.2 

8.9 

4.0 

6.3 

4-3 

4.2 

45 

28 

52 

7-8 

1 1.2 

3-9 

20 

88.2 

87.0 

874 

10.5 

20 .^ 

11.9 

0.4 

21.0 

7-5 

9.0 

6.2 

6.3 

3-r 

4-3 

66 

17 

41 

3-3 

14 .g 

6.2 

21 

89.0 

87.9 

86.6 

7.0 

21.0 

lO.o 

3-1 

21.9 

3.9 

9.0 

3-9 

4-5 

3-3 

3-3 

59 

18 

35 

3-1 

IS-4 

6.0 

22 

86.5 

85.1 

854 

16.8 

23.0 

12.0 

2.1 

23.0 

8.2 

10.5 

lO.o 

4.2 

4.0 

8.1 

29 

’9 

77 

10.2 

17.1 

2.4 

23 

88.4 

87.8 

87.6 

7-2 

23-5 

154 

2.1 

23.5 

6.5 

12.4 

5-9 

6.8 

5-7 

2.6 

89 

26 

20 

0.9 

16.1 

10.5 

24 

88.0 

86.1 

86.4 

lO.O 

25.8 

10.8 

3-2 

25.8 

5-5 

10.5 

2.8 

4-5 

2.9 

2.0 

49 

II 

20 

4-7 

22.1 

7-» 

25 

88.3 

90.1 

91.4 

10.8 

21. 1 

12.9 

4.1 

21.5 

5-3 

8.0 

8.5 

4-» 

2.3 

6.1 

42 

12 

54 

5.6 

16.6 

S-i 

1 26 

1 

91.1 

90.4 

90.9 

II.o 

23.8 

I3-I 

7.2 

24.0 

6.8 

1 1.2 

8.7 

5-4 

4-3 

6.2 

55 

19 

55 

4-5 

17.9 

5-2 

27 

89.7 

87.0 

87.8 

II. I 

22.1 

7.8 

6.1 

24.8 

S-s 

II.o 

4.9 

4-2 

S-0 

S-I 

42 

25 

64 

5-8 

/5.0 

2.9 

28 

88.8 

90.0 

89.1 

II.8 

19.0 

12.4 

7.2 

19.8 

6.0 

9.0 

4-5 

4.4 

4.2 

2.7 

42 

25 

25 

6.0 

12.3 

8.2 

29 

90.2 

88.6 

90.0 

8.7 

24.7 

n.5 

2.3 

24.7 

4.0 

12.0 

5.0 

3-9 

4.8 

3-3 

46 

21 

33 

4.6 

18.S 

6.9 

30 

934 

91.4 

• 89.3 

II.8 

26.5 

14.2 

7.2 

26.5 

6.0 

12.9 

8.0 

4-3 

4-9 

S-i 

41 

19 

42 

6.1 

21. 1 

7-° 

Mitt. 

686.0 

685.2! 685.2 

10.3 

20.6 

10.4 

34 

20.5 

— 

— 


5-3 

4.8 

4-4 

58 29 47 

4-4 

13-4 

5-3 
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O' — — o 4 (690) mm. 

= 88r m, = 1 6 m. 


1900 . 


Tag 

Richtimg und Starke des 

Windes. 

Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

B e m e r k ii n g e n. , 

1 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a 

ip 

9 P. 

I 

SE2 

NW3 

SE2 

0 

3 

0 

63-5 

SS-s 

Leichte Wolkchen i p. 

2 

S2 

NWi 

S I 

0 

4 

0 

64.0 

S 4-0 

Leichte Wolkchen i p. 

3 

SE 2 

SE I 

SE 2 

0 

4 

10 

7 I-S 

S8.5 

Wolken nur um den Horizont i p. 

4 

SE 2 

SE 2 

SE 2 

9 

7 

0 

4 S .0 

34-1 


s 

NE 2 

S 2 

SE 2 

0 

0 

0 

. S0.5 

30.8 


6 

NW 2 

SEi 

Ni 

3 

10 

10 

46.8 

35-6 

Leichte Wolkchen 7 a. 

7 

SE2 

SE4 

NE8 

10 

10 

© 10 

48.0 

34-4 


8 

SE2 

S2 

N I 

10 

8 

3 

SI-0 

304 

®n, leichte Wolkchen 9p. 

9 

S2 

NE4 

SE3 

3 

7 

3 

53-8 

36.9 

Leichte Wolkchen 7 a, 9 p. 1 

10 

S2 

SW4 

SE2 

3 

10. 

7 

37-5 

290 

Leichte Wolkchen 7 a. 

II 

NE2 

W2 

NE2 

0 

3 

3 

50.8 

40.4 

Leichte Wolkchen l p, 9 p. • ' 

12 

— 

SW2 

SE I 

3 

4 

0 

S 3-6 

33-6 

Leichte Wolkchen 7 a, i p. 1 

13 

SE2 

Si 

SE2 

3 

8 

8 

64.1 

44 -S 

Leichte Wolkchen 7 a. 1 

14 

SE2 

NW4 

NE4 

10 

3 

10 

SO -9 

45-5 

Leichte Wolkchen i p. 

IS 

SE2 

SE2 

SE4 

10 

3 

8 

SS -3 

42.0 

® 0 a, Leichte Wolkchen i p. 

16 

SE2 

SW4 

E2 

10 

3 

7 

4S.8 

40.5 

' 

17 

NE2 

SE2 

NE2 

10 

10 

4 

54-5 

42.0 


18 

SE2 

SE2 

SE2 

— 

10 

0 

56.0 

480 

! 

1 

19 

NE2 

W2 

SE2 

0 

8 

0 

57 -S 

44.1 

1 

i 

20 

SE2 

W I 

SEi 

8 

4 

0 

52.6 

44 -S 

Leichte Wolkchen i p. 

21 

S I 

E 4 

SE2 

5 

8 

8 

56.7 

44.0 

Leichte weisse Wdlkchen 7 a. 

22 

S2 

W4 

W2 

0 

0 

0 

60.S 

46,0 


23 

SE2 

NE2 

NE2 

7 

7 

8 

63.2 

46.9 


24 

Ni 

NE 9 

NE2 

4 

7 

0 

S 7-8 

39-0 

Leichte Wolkchen 7 a. 

25 

NE2 

SE4 

Wi 

10 

10 

8 

42.0 

35-9 


26 

S2 

W3 

Ni 

8 

7 

0 

SS-S 

Si-S 


27 

NW2 

SW8 

SW2 

10 

0 

::* 0 

58.5 

39-9 

Starker Staubnebel oder Flugsand i p. 

28 

SE; 

NE; 

NE2 

aii» 0 

i: » 0 

:;;i» 0 

42.7 

30-5 


29 

SE2 

E 4 

SE I 

0 

0 

8 

S 7-0 

41 -S 


30 

E2 

E2 

NE2 

7 

8 

0 

64.7 

SO.o 


Mitt. 

2.0 

3-> 

2.1 

4-9 

5-5 

3-8 

— 

— 









28o 


Mai 


f = 40“ 52' N. 

I = 86“ 51' E. V. Greenwich. 


Jangi- 


i 

1 

1 

Luftdruck bei 0° 
und Noimalschwere. 

mm. 

Lufttemperalur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 



L u f t f e 

u c h 

ilativ 

1 1 i g k c i l 



Tag. 

1 

Dampfdruck. 

mm. 

R( 


SiittigLings- 

deficit. 

mm. 

i 

1 

1 

7 a. 



7 a. 

Ip 

9 P- 

Min. 

Max. 

7 a- 

Ip- 

9 P- 

7 a- 

ip- 

9 P- 

7a 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

I 

688.1 

688.1 

685.7 

7.8 

28.0 

18.4 

4.4 

28.0 

3-4 

13-0 

8.5 

3-8 

4-4 

3-8 

48 

15 

24 

4.2 

24.0 

12.1 

2 

86.1 

84.4 

82.6 

8.5 

JO./ 

17.2 

6.1 

30.1 

6.9 

I 3 -S 

1 1.9 

6.6 

f/ 

7-9 

79 

13 

53 

1.8 

28,0 

6.9 

3 

85.8 

85.2 

82.7 

13-3 

28.0 

I7.1 

6-3 

28.0 

8.3 

17.1 

12.3 

5.8 

9.4 

84 

SI 

33 

57 

5-6 

19.0 

6.3 

4 

84*6 

84.7 

84.8 

11.9 

27.1 

16.0 

9 -S 

28.0 

74 

14.3 

9.0 

S-i 

6.3 

S -3 

48 

24 

39 

5-4 

20.6 

8-3 

5 

85.8 

84.5 

81.S 

14.2 

30 -S 

16.3 

7 -S 

30 -S 

8.2 

14.8 

lO.o 

S-2 

5.0 

6.3 

42 

15 

45 

7.0 

27.8 

7-7 

6 

844 

81.0 

79-9 

9.0 

31.9 

16.0 

6.4 

32.0 

S -9 

15-0 

7-2 

S-s 

S 4 

3-4 

63 

15 

25 

3-2 

30.1 

10.3 

7 

80.7 

79.8 

79-3 

13-1 

30.0 

16.9 

S -9 

35.9 

9.2 

129 

7-4 

6.7 

3-8 

3-4 

59 

12 

24 

4.6 

28.1 

11.0 

8 

79-5 

80.4 

82.3 

15.0 

30^5 

18.9 

10.5 

30-5 

4 -S 

144 

1 1.0 

1.6 

5 -^ 

5-9 

13 

16 

36 

11.2 

27.7 

10.5 

9 

849 

85.7 

88.0 

15.1 

24.8 

I 3'9 

12.4 

24.8 

9-5 

13.0 

10.2 

6.1 

s-9 

7-4 

47 

25 

62 

6.8 

17.6 

46 

10 

89.7 

87.2 

86.6 

19.2 

30.0 

18.0 

S '3 

32-3 

1 1.0 

19 1 

10.0 

6.1 

11.5 

S-s 

37 

36 

35 

10.6 

20.4 

IO.0 

II 

87.7 

87 -S 

8B.0 

19.2 

29.4 

I 7 -S 

8.2 

30.2 

ii.i 

lS-2 

1 1.8 

6.2 

6.5 

7.6 

37 

21 

51 

106 

24-3 

7-4 

12 

89.7 

88.6 

88.3 

21.0 

30.9 

168 

9-5 

32.7 

11.7 

13.8 

9.8 

6.0 

4.0 

S.8 

32 

12 

41 

12.7 

29 -S 

8.5 

13 

904 

895 

90 o 

23*9 

3 I-S 

18.8 

9.8 

3 I-S 

10.9 

14-3 

9.8 

4.1 

4.6. 

4-7 

H 

13 

29 

18.2 

30.2 

11.7 

14 

92.0 

90.4 

89.0 

25.2 

31.0 

17.0 

8.1 

31.8 

11.8 

13-9 

9.8 

4 -S 

4-3 

5-5 

19 

13 

38 

19.6 

29 -S 

9.1 

IS 

894 

88.7 

88.5 

25.4 

32.0 

17.8 

10 0 

322 

13-1 

lS -9 

11.8 

5 - 7 : 

6.3 

7-3 

23 

18 

48 

18.7 

29-4 

8.0 

16 

89.9 

88.3 

85.9 

27.5 

32.0 

190 

IIo 

33-0 

14.8 

16.9 

134 

6.9 

7 -S 

8.8 

25 

21 

S 3 

20.7 

28.3 

7-7 

17 

1 

84.7 

81.2 

79.8 

25.2 

32.2 

19.1 

9-7 

32.2 

14.5 

16.2 

134 

7-1 

6.5 

8.8 

29 

18 

S 3 

17.0 

29,6 

7-8 

18 

784 

79-3 

84.4 

246 

28.1 

19.0 

14.8 

32.0 

14.4 

13-9 

lO.o 

7-3 

5-6 

4.8 

31 

20 

29 

IS-') 

22.9 

II.7 

19 

91.0 

90.7 

— 

16.8 

26.1 

— 

10.4 

— 

II.I 

16.0 

— 

li 

9.0 


,5°' 

35 

— 

7.2 

16.4 


Mitt. 

686.5 

685.S 

684.9 

17-7 

29-7 

174 

87 

30.9 


— 

— 

S -7 

6.1 

6.1 

40 

20 

39 

10.6 

25.4 

! *.4! 










28i 


kol. 


Cg ■=• — o 4 (690) mm. 

881 ni, = 1.6 m. 


1900. 



Richtimp- unci Starke des 

Bewdlkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Temperatur des 

Wasserstand 

in Tarim. 

! 

i 

Tag. 


Windes 


Schwarz- 

Blank- 

Ob erfl achen wassers 
in Tarim. 

! 

B e m e T k u n g e n. 








kugel. 

kugel 




cm. 


7 a. 


9P- 

7 a. 



Cels. 

Cels. 

7 a. 





IP 

ip. 

9P- 

ip. 

9P. 



I 

E 2 

SE 2 

E2 

4 

0 

0 

66.1 

50.4 





Wolken um den Ho- 













rizont 7 a. 

2 

S 2 

W 2 

S2 

4 

7 

0 

72.5 

52.6 

— 

— 

— 

— 

Klar im Zenith 7 a. 

3 

W 2 

SE 2 

S 2 

0 

8 

0 

64.3 

45-4 

— 

— 

— 

— 


4 

N 2 

S 2 

SE 2 

10 

8 

8 

68.S 

492 

— 

— 

— 

— 


s 

S I 

SE I 

E 2 

10 

8 

0 

71.0 

S4.6 

— 

— 

— 

— 


6 

NE 2 

E; 

E I 

8 

0 

0 

66.6 

49-S 

— 

— 

— 

— 


7 

N I 

E9 

E 2 

3 

: 0 

3 

69-5 

56.0 

— 

— 

— 

— 

Leichte W olkchen 7 a& 

8 

NE 2 

SE3 

SE I 

10 

9 

10 

69.1 

SI 2 

— 

— 

— 

— 

9P, ::-.*&:Flugsand Ip. 

9 

SI-: I 

SE3 

S I 

10 

10 

8 

49 4 

38.5 

— 

— 

— 

0.8, 9p 

Am 9 um 7 a wurde 

10 

E4 

SE 3 

E 2 

5 

3 

3 

66.1 

47-S 

— 

— 

19 s 

4.0, ip 

ein ill cm getheil- 
ter Pegel in Tarim 

II 

SE 2 

S 3 

SE2 

3 

9 

2 

67-3 

58.6 

18.2 

20.O 

204 

5 7, 9P 

senkrecht aufge- 

12 

E 3 

SE 2 

s 3 

10 

0 

0 

66.5 

58.0 

18.7 

21.3 

20 6 

7-S, 9P 

stellt, dessen Null- 
punkt im Niveau 

13 

sii: s 

SE4 

Sli I 

■■■ 5 

\ SI 0 

0 

71-3 

50.8 

19.2 

20.9 1 

20.9 

i II-3, 7a 

1 13-2, 9P 

der Oberflache lag. 
Die Zahlen in der 

14 

E; 
SE 3 

SE 4 

S4 

S I 

SE I 

Ml! 0 

5 

0 

725 

Sl-3 

19.4 

20.9 

21.6 

13-4, 9P 

Tabelle bezeichnen 
den Wasserstand 

IS 

3 

2 

2 

65.6 

55.6 

20.1 

20.7 

22.0 

14.7, Ip 

Linter diesem Null- 

16 

E4 

NE 2 

N 2 

4 

8 

8 

69.9 

61.9 

195 

21.7 

22.4 

15.1, ip 

punkt. 

17 

E I 

S 2 

NE 2 

■ 



71.0 

60.6 

20.9 

23-5 

23.4- 

14-7, 9P 


18 

NE I 

NW 4 

SW I 

H 



64.9 

55.6 

21.5 

I9.I 

20 .O 

j 10 3, 7 a 

1 8.0, 9p 


19 

N 4 

SE 3 

— 

7 

0 

— 

— 

— 

17-9 

18.I 

— 

7-9, 7 a 


Mitt. 

2.5 

3-.3 

X.7 

S-3 

4.6 

3-0 

- 

— 

19 s 

20.7 

21.2 

— 



He din, Journey in Central Asia 


V:i, 


36 
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Juli und August 


? = 37 * 47 ' N. 

Ji - 90® 47' E. V. Greenwich. 


Mandar- 


Tag. 

Luftdnick bei 0“ 
und Normalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L u f t f e 

u c h t i 

g k 

e i 1. 


Dampfdruck. 

mm. 

Relaliv 


Salligungs- 

deficit. 

mm. 


7a 

a 


7 a. 

IP- 




7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a 

ip. 

9 P- 

lJuli 




■ 

■ 


■ 

1 













13 

— 

— 

500.6 

■ 

B 


H 

B 

— 

— 

7.6 

— 

— 

5-3 

— 

— 

42 

— 

— 

7-2 

1— 1 

501.2 

501. 1 

02.5 

II.2 

II.8 

7.8 

4-1 

19.4 

6.9 

7.2 

6.4 

5-8 

6.0 

6.6 

58 

57 

82 

4.2 

4-4 

1.4 

15 

02.9 

02 .S 

03.2 

7-5 

lS-2 

I 1.2 

4.2 

18.4 

4.6 

6.1 

3-2 

5-2 

4.0 

2.9 

67 

31 

29 

2.6 

9-0 

7-1 

16 

03.6 

03.9 

O4.O 

10.6 

11.7 

10.3 

6.2 

13-9 

3.8 

5-7 

3-0 

3-6 

4-7 

3-2 

37 

45 

34 

6.1 

5-7 

6.2 

17 

04.2 

04.1 

04.8 

10.4 

14.9 

1 1.5 

4.1 

15-3 

4*6 

5-8 

3-2 

4-2 

3-8 

2.7 

45 

30 

27 

5-2 

8.9 

7 -S 

18 

05.0 

03.7 

02.7 

9.2 

22.8 

10.8 

- 0.6 

24.4 

2.9 

8.4 

2.3 

3-3 

3-4 

2.6 

38 

17 

26 

5 -S 

17.4 

7-2 

19 

03.2 

02.0 

01.9 

12.6 

20.6 

15.9 

1.6 

21.5 

3-9 

6.7 

4.6 

2.9 

2.4 

2.7 

26 

13 

20 

8.1 

IS.8 

10.9 

20 

01.6 

499-4 

01.2 

13-3 

21.8 

10.2 

4.2 

26.2 

3-7 

P-J 

5-8 

2.6 

4 -S 

5-3 

22 

23 

56 

8.9 

I 5 -I 

4-1 

21 

1 

01.3 

501.2 

03-5 

6.2 

n.g 

6.4 

3*5 

■15-5 

4-9 

7-9 

4-7 

5-9 


5-7 

83 

62 

79 

1.2 

^.0 

1.6 

, 22 

03.1 

02.6 

05.1 

7-9 

12,1 

4-1 

1. 1 

15-9 

5.8 

6.4 

3-2 

6.0 

5 -r 

5-3 

75 

48 

86 

2.0 

S-s 

0.8 

23 

03.9 

O4.O 

03.9 

II.I 

15.9 

9 -S 

- i.i 

20.9 

7-5 

7 -S 

5-5 

6.4 

4-7 

5-3 

64 

35 

59 

3-6 

8.9 

3-7 

24 

04.1 

03.0 

03.2 

14-3 

22.2 

12.8 

0.9 

25.7 

9.2 

10. 1 

5-9 

6.8 

5-2 

4 -S 

55 

26 

40 

5-5 

15.0 

6.7 

25 

04.0 

03.1 

04.2 

15-2 

20,q 

1 1.9 

2-5 

24.9 

7 -S 

— 

5.2 

5-0 

— 

4.2 

38 

— 

40 

8.0 

— 

6.3 

26 

03-9 

01.4 

00.7 

i 6.5 

21.2 

13-9 

2.4 

26.1 

9-4 

9.0 

7 -S 

6.2 

4-3 

5-4 

44 

22 

45 

7-9 

14.7 

6.S 

27 

OI.i 

499-7 

00.2 

17.0 

22.7 

16.0 

4.0 

25-4 

8.2 

I 0 .S 

8.0 

5.0 

5-2 

5-1 

34 

25 

38 

9.6 

15.6 

8.S 

28 

01.7 

500.4 

01.3 

13-2 

18.0 

I 1.4 

7*1 

20.8 

7 -S 

9-2 

9-7 

5-7 

5 -S 

8.2 

50 

36 

81 

5-7 

lO.o 

1.9 

29 

02.1 

01.3 

02.6 

8.9 

16.4 

8.1 

4.0 

19.0 

S-S 

9 -s 

7.0 

5 -S 

6.4 

7.0 

64 

45 

86 

3-1 

7-7 

1.2 

30 

02.8 

01.7 

02.1 

10.6 

16.9 

. 11.2 

1.2 

23.1 

6.5 

8.2 

7 -S 

5.7 

5-2 

6.3 

59 

3^5 

63 

3-9 

9-3 

3-7 

31 

02.7 

00.8 

01.9 

13-6 

20.0 

lO.o 

7 -S 

25.6 

7-1 

8.3 

4.0 

5-2 

4.0 

3-9 

44 

26 

42 

6.5 

n.s 

5-3 

Aug. 




r 

















I 

502.2 

500.4 

499*7 

15.6 

17.1 

15.0 

2.0 

21.9 

7-7 

8.0 

lO.o 

5-0 

5-0 

7-3 

38 

34 

57 

8.3 

9-7 

5-5 

2 

499-1 

497-7 

99.9 

16.3 

21.1 

lO.O 

3-0 

25.9 

9-5 

8.6 

3-9 

6.4 

4.0 

3-9 

46 

21 

42 

7-5 

14.9 

5-4 

3 

500.7 

— 

— 

1 1.8 

— 

— 

3.2 

— 

7-3 

— 

— 

6.0 

— 

— 

57 

_ 


4 -S 


— 

Mitt. 

502.6 

501.7 

502.4 

12.0 

17-7 

II.I 

3-1 

2 I.S 

_ I -- 

— 

5-2 

4-7 

4-9 

50 

33 

51 

5.6 

10.7 

5-2 
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lik. 


Cg — — 0 7 {500) mm. 

- 3437 f‘i = 1-3 m- 


1900. 









Aktinometer. 




i 

1 


Richtuiiff imd Starke des 

Tlewrilknncr imrl 



Temperalur 

in 

1 








— 



1 

Tag. 


Windes. 


Niederschlag. 

Schwarz- 

Blank- 


Bach. 


1 

Bemerkungen. | 








kugel. 

kugel. 






Di 


7 a. 

ip. 

9 P 

Cels. 

Cels. 

7 a. 

m 


1 

. . 1 

m 













H 

— 

— 

SE I 

— 

— 

I 

— 

— 

— 

— 

— 


li 

NNEi 

NNE2 

NNEi 

2 

10 

10 

— 

— 

— 

11.2 

— 

Bisweilen Stosswinde ; i .4 mm © 3-7 p. 

15 

NNEi 

NNE2 

SWi 

10 

6 

7 

68.4 

52.1 

6.2 

— 

— 

Dunner Wolkenschleier 7 a. 

16 

SWi 

NEi 

NE2 

10 

®io 

4 

38.1 

30.1 

— 

— 

— 

Dichte Wolken 7 a. Zeitweise ©. 

17 

NNEi 

NE2 

- 0 

2 

9 

0 

56.8 

46.8 

— 

— 

— 


18 

- 0 

NE2 

SW2 

0 

I 

0 

67.9 

55-6 

— 

— 

— 

Zwei leichte weisse Wolkchen i p. 

19 

- 0 

NE I 

NE 3 

I 

7 

0 

^ 9-5 

55-6 

— 

I 5 -S 

7-1 

1 

1 

20 

SWi 

SW I 

SWi 

I 

2 

9 

69.4 

48.4 

6.8 

15.0 

7-3 


21 

Si 

SW2 

SWi 

10 

5 

3 

Sl.o 

37-7 

6.7 

10.2 

6.0 

©4-9.25 a=645 mm,® i ia-o.6p=o.6mm. 

22 

NWi 

SWi 

SWi 

3 

4 

3 

58.1 

41.4 

S.i 

I6.I 

5-1 

^9.10 — 1 1,20 a = 2.0 mm, 2.20 — 8.40 p 













= 4.0 ram. 

23 

SEi 

Ei 

S I 

0 

I 

0 

60.0 

48.4 

4 .S 

17.0 

9.0 

©pa, Bach steigt 4.5 cm nachm. 

24 

SE I 

NE2 

SWi 

0 

I 

0 

62.4 

S 3-0 

4-9 

16.0 

8.3 

jBach 18 cm gefallen 7 a. 

1 » 29 cm gestiegen 5.40 p. 


SEi 


NWi 








8.5 

1 » 36 cm gefallen 7 a. 

25 


0 


0 

49-9 

41.4 

5 -S 


\ * 36 cm gestiegen pp. 

26 

Ei 

Ei 

NEi 

Ni 

Ni 

NWi 

I 

I 

0 

62.6 

68.2 

47-5 

9 -S 

6.2 

17.0 

17.6 

9.0 

» 31.5 cm gestiegen 7 a. 

( » 22.5 cm gefallen 7 a. 

\ i 31.5 cm gestiegen 9 p. 

27 

I 

3 

0 

S 3 -I 

10.9 


NEi 

SWi 

56.9 

6.6 


1 » 27 cm gefallen 7 a. 

1 i 24.5 cm gestiegen pp. 

28 

NEi 

9 

9 

0 

40.9 

13.0 

7-9 

29 

Ei 

Ei 

SWi 

10 

9 

0 

49.4 

30.1 

6.6 

12.2 

7 -S 

© 6—8.10 p = 2.4 mm. 

30 

Si 

SW2 

Ei 

0 

5 

0 

59.8 

61.3 

47-9 

48.6 

5-2 

15.2 

16.3 

7.0 

6.6 

(Bach 9 cm gefallen 7 a. 

\ » 13.S cm gestiegen 9 p. 

31 

E i 

Ni 

SWi 

0 

2 

0 

S-i 

Aug. 













I 

Ei 

NNE 2 

SWi 

I 

4 

I 

45-5 

3 S-I 

5-3 

12.5 

7.6 


2 

SWi 

SW I 

SE I 

I 

4 

2 

61.9 

50.6 

7-3 

16.6 

6.7 


3 

Si 

— 

— 

I 

— 

— 

— 

— 

5 -S 

— 

— 


Mitt. 

0.9 

1.4 

I.I 

3-0 

4-9 

1.9 

— 

— 

6.1 

14.8 

rA 1 
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August 


f - 38° 3' N. 

i = 90° 47' E. V. Gieenwich. 


Kasch 



Luftdnick bei 0“ 
und Noimalschwere. 

mm. 


Lufttemperatu 

r. 

Feuchles 

Thermometer 

Cels. 


L u f l f e u c h l i g k e 1 1. 


Tag. 



Cels. 



Dampfdruck. 

mm. 

Relativ 

SiiUigungS" 

deLit. 

mm. 

' 


n 

7 a. 

ip. 

1 9 P- 

Min. 

Max. 

7 a. 

ip. 

9 P. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P 

7 a. 

ip. 

9 P. 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ri 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

533.6,531.8 
3^.2; 35-2 
38.9, 38.3 
37-4 36.1 
32.8' 30.7 

31.8, 34-3 
35.0 32.8 

34 . 1 ' 34.8 
38.0' 36.2 
36.1^ 35*6 
36.8^ 34-8 
37 . 0 , 34-9 
35-3 33-9 

33.8, 31.6 

35.0 32.9 

38.0 36.9 
37.51 37 .si 

1 1 

1 

533.8 

' 33.8 

36.8 

36.8 

1 

33.4 

32.0 

33-4 

32.9 

37-0 

35.8 

36.5 

35.2 

33.8 

32.3 

33-0 

34.3 

37-4 

J8.S 

t 

15.2 

19.0 

12.0 

12.0 

13.1 

1 1.0 

8.0 

13.1 

1 2 .1 

8.5 

9.2 

9.8 

10.8 

1 2 .5 

15.0 

13.0 

13.2 

1 

1 

1 

24.3 

25.0 

22.5 

24.6 

21.9 

18.9 

21.3 

20.5 

20.4 

15.4 

22.0 

21.6 

22.9 

27.1 

26.6 

19.8 

19.8 

12.8 

15.7 

16.1 

4.5 

15.0 

15.5 

13.1 

1 5-0 

12.3 

15.0 

11.8 

13.0 

15.8 

15.0 

4.5 

14.1 

12.8 

12.9 

5-0 

7.1 

7-9 

4.2 

6.0 

9.0 

1.6 

4-9 

6.0 

5.0 

-0.1 

0.8 

8.0 

5.9 

12.S 

10.0 

8.8 

25.4 

26.6 

27.7 

29.8 

26.0 

23.7 
26.3 

24.8 

26.0 

18.0 

27.1 

26.1 

25.0 

29.5 

32.1 

24.6 

24.9 

8.1 

9.5 

9.2 

9.2 

9.1 

9.0 

6.5 

8.0 

8.1 

5.4 

8.0 

5.6 

9.9 

9-4 

9-9 

9-5 

9-9 

12.3 

12.2 

11.1 

1 1.5 

13.1 

10.9 

1 1.2 

1 1.8 

9.3 

13.0 

13.1 

16.5 

17.0 

4-5 

12.1 

12.7 

5.1 

6.9 
8.7 

8.0 

8.5 

9.9 

9.0 

9-5 

7.5 

7.9 

8.3 

6.4 

10.0 

10.9 

9-5 

IO.0 

9.9 

9.5 

5.3 

5.2 

7.5 

7.5 

7-0 

7.8 

6.5 

6.2 

6- 5 

5.4 

7.4 
5.1 

8.6 

7.5 

7.3 

7 - 5 

7.7 

5-9 

6.9 

4.8 
6.4 

9.1 

5.8 

6.4 

7-0 

6.5 

7.7 

7.9 

11.4 

10.5 

7.7 

7.5 

8.2 

3.7 

4.3 

5.5 

5.5 

5.9 

7.0 

6.9 

6.8 

5.9 

5.4 
6.8 

4.8 

7.0 

8.1 

7.0 

7.5 

7.9 

7-5 

41 

32 

71 

71 

62 

79 

81 

54 

61 

65 

85 

56 
88 
69 

57 

67 

68 

25 

34 

21 

32 

55 

30 

35 

39 

49 

39 

41 

54 

39 

29 

43 

47 

33 

32 

40 

44 

46 

53 

61 

53 

54 

42 

66 

43 
52 

63 

56 

62 

71 

67 

7.6 

n .3 

3.0 

3.0 

4.3 

2.1 

1.5 

5.2 

4.2 

2.9 

1.3 

4.0 

1.1 

3.4 

5.6 

3.7 

3.7 

18.0 

13.6 

18.5 

13.3 

7.4 

13.3 

1 1.8 

11.0 

6.7 

12.2 

11.4 

9.6 

16.4 

18.5 

9.8 

0.2 

7.5 

9.1 

8.2 

6.9 

6.9 

6.2 

4-4 

6.0 

4.9 

7.5 

3.6 
6.5 

6.5 
4.8 

5.4 

4.6 

3.2 

% 1 


535.7 1 534.61 534.81 

12.2 1 

22.0 

14.2 

6.0 

26.1 

— 


•- 6.8 1 

7.5 

6.3 

Os 

T/ 

38 

52 

4.0 

12.5 

S -9 
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otak. 


Cg — — 0.6 (533) mm. 

Hj , = 2,916 m, = I 3 m. 


1900 . 


Tag. 

Riclituiig und Starke des 

Windes. 

Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Temperatur 
in Quellenbach. 

! 

1 

1 

B e m e r k u n g e 11. 1 

1 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

I P 

9 P. 

7 a. 

I p. 

9 P- 

3 

— 

— 

SE I 



— 

2 

46.0 

35-0 





S-S 

i 

4 

W I 

— 

SW2 

2 

— 

2 

68.2 

54-4 

6.0 

— 

5-6 


s 

W I 

NW I 

S I 

3 

s 

4 

61.8 

S 3-0 

5.6 

6.7 

5.6 


6 

SW I 

W2 

S I 

3 

3 

s 

65.9 

52.9 

5-6 

6.7 

— 


7 

N I 

NW I 

NE2 

0 

2 

2 

67.1 

56.0 

— 

— 

— 

i 

8 

NW I 

E2 

W2 

s 

5 

10 

55.6 

44*3 

— 

— 

— 


9 

NW s 

W2 

W I 

10 

3 

2 

62.5 

So.s 

— 

— 

— 

^ 7.30— 9 40 a = 0-8 mm, ^10.40 a — m 

10 

NE 1 

NW I 

NE2 

2 

4 

4 

65.9 

S 3-3 

— 

— 

— 

= 0.9 mm. 

II 

W3 

W I 

SW I 

10 

9 

9 

63-5 

So.i 

— 


— 


12 

NW I 

NW I 

NE2 

8 

9 

s 

61. 1 

49.6 

— 

— 

— 


13 

SE I 

NW2 

W3 

9 

10 

8 

35-2 

31-3 

— 

— 

— 

^ 2.5 — 3.15 p = 0.4 mm. 

14 

N I 

NW I 

SE2 

2 

2 

I 

63.6 

51.6 

— 

— 

— 


15 

W I 

E I 

NE2 

I 

2 

4 

65.1 

S 4.6 

— 

— 

— 


16 

E I 

S I 

SE I 

® 10 

S 

I 

68.6 

56.6 

— 

— 

— 

^6.12 — 9.20 a = 1.2 mm. 


E I 

NW I 

S2 

I 

2 

0 

69.9 

60.0 

— 

— 

— 



NW 10 

NW I 

E I 

10 

8 

10 

68.5 

00 

bo 

— 

— 

— 



W4 

NE I 

S I 

10 

9 

10 

S7-I 

44*5 

— 

— 

— 



NW I 

NW I 

S2 

10 

10 

2 

58.9 

47.2 

— 

— 

— 


Mitt. 

2.1 

1.3 

1.6 

S.6 

S-S 

4-5 

— 

— 

— 

— 

— 



I 
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August 


tf = 38" ii' N. 

/ = 90® 19' E \ Greenwich. 


Temir- 


Tag. 

Luftdruck bei 0® 
und Xormalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L 

uftfeuch 

t i g k e 

i t. 

1 

Dampfdruck. 

mm. 

Relativ %. 

« 

Sattigungs- 

deficit. 

mm. 


7 a. 

I p. 

i 9 P- 

7 a. 

: ip. 

9 P- 

1: Min. 

Max. 

7 a. 

1 

I p. 

1 9 P- 

7 a. 

ip- 

9 P 

7 a. 

ip. 

9 P 

7 a. 

1 p. 

9 p. 

21 





53 I-S 



! 

_ 

1 

1 

1 1-3 

} 







6.1 





5-0 



— 

so 





5-0 

22 

533-0 

532-4 

531-6 

8.9 i 23.0 

9-7 

2.4 

25.2 

4-5 

1 1.9 

4.6 

4-7 

6.2 

4-4 

54 

29 

48 

3-9 

14.9 

4*7 

23 

34-1 

32.1 

32.2 

9-8 

22.0 

14.4 

1-5 

25.2 

4.1 

— 

6.6 

3-9 

— 

4-3 

43 

— 

35 

5-2 

— 

8.0 

24 

33-2 

32.8 

1 32-8 

lO.o 

22.6 

7.8 

8.9 

24.2 

6.S 

12.0 

4.0 

5-9 

6.7 

4.6 

64 

32 

58 

3-3 

13-9 

3-4 

25 

32.2 

31-4 

27.9 

6.2 

23.0 

4-5 

I “ 0.9 

24.2 

3-0 

I 2 .I 

3-2 

4-4 

6.4 

5-2 

62 

30 

82 

2.7 

14.7 

1.2 

26 

29.0 

26.9 

29.5 

I 3 -I 

21.8 

9-9 

1 1.4 

25.2 

7-9 

I 2 .I 

57 

6.1 

7-1 

5-3 

54 

36 

58 

5.2 

12.S 

3-9 

27 

32 .r 

31.6 

30-9 

8.0 

20.2 

S .9 

2.4 

23.S 

S-o 

1 1-9 

4-7 

5-3 

7.4 

4-8 


41 

S6 

2.8 

10.4 

3-7 

28 

33-8 

33-6 

35-4 

10. 1 

16.8 

II.S 

3-5 

18.8 

6.1 

9.8 

5.8 

5.6 

6.5 

4-8 

61 

45 

47 

3-6 

7-9 

5-4 

29 

34 S 

33-2 

34-0 

8.1 

I 9 -S 

10.9 

2.3 

20.3 

S-o 

8.7 

4.2 

5-3 

4.6 

3-8 

76 

27 

39 

2.8 

12.4 

6.0 

30 

35-3 

34-7 

34-6 

6.2 

I6.I 

S -5 

1 0.8 

18.1 

2.0 

9-0 

1.2 

3-7 

6.1 

3-3 

51 

44 

49 

3 -S 

7-7 

3-5 

31 

3 S-I 

34-6 

33-2 

3-0 

18.9 

II.o 

“ 7.9 

20.0 

“ 1-7 

8.8 

2.9 

2.5 

4-9 

2.6 

43 

30 


3-2 

11.6 

7-3 

Mitt. 

533-2 

1 532-3 

532.3 

8.3 

20,4 

9-6 

1-4 

22.5 

— — 

— 

4-7 

6.2 

4-4 

57 

35 

sol 

3-6 

11.8 

4-7 


j 








287 


C> = — o 6 (533) ram. 1900 . 

— 2,961 vsi. h^— I 3 m. 


Tag. 

1 

Richtung and Starke des 

Windes. 

Bewdlkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer 

Temperatur 
in Quellenbach. 

Bemerkungen. 

Sckwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blaak- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

Bi 

BI 


7 a. 

noon 


21 



SE I 



0 



____ 








22 

SW2 

E I 

NW I 

0 

I 

0 

70.1 

S 4-8 

— 

9.3 

6.6 

j 

23 

NW I 

— 

W I 

5 

— 

2 

61.0 

45.0 

5-9 

— 

6.7 

i 

1 

24 

W2 

W2 

S I 

9 

2 

0 

64.8 

52.9 

6.0 

8.8 

6.S 

1 

35 

W I 

SE I 

E I 

0 

0 

0 

64.8 

53-0 

5-7 

8.8 

— 

i 

26 

NWS 

E2 

NW2 

9 

9 

0 

63.0 

SI -4 

6.0 

8.3 

6.5 

j 

27 

NW I 

SE2 

E2 

4 

9 

0 

S 7-0 

44.4 

S.8 

8.4 

6.6 

1 

28 

N 3 

W2 

NW2 

s 

9 

9 

50-3 

36.5 

S -9 

7-5 

6.4 


29 

W2 

NW3 

ws 

2 

2 

5 

59-2 

46.6 

5-8 

8.7 

6.2 


30 

W I 

NWS 

SE I 

4 

4 

0 

60.4 

42.3 

S -7 

8.4 

6.0 


i 31 

W2 

NW2 

W I 

0 

8 

I 

59.2 

45-5 

5.0 

8.3 

6.0 


! Mitt. 

2.0 

2.2 

1.6 

3-8 

4*9 

I-S 

— 

— 

5.8 

8.S 

6.4 



} 









September 


y= 38 °ii' N. 

= gd^ ig' E. v. Greenwich 


Temir 


Tag. 

Luftdruck bei 0® 
und Normalschwere. 

mm 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer 

Cels. 


L 

u f t f e n 

c h t i g k e 

i t 

[ 

1 

1 

Dampfdnick 

mm. 

Relativ 

Sattigimgs- 

deficil. 

mm. 


7 

ip. 

9P- 

m 


m 

Min. 

Max. 

7 a. 

ip. 

9P- 

Q9 


PI 


B 

m 




I 

535-2 

S34-5 

534-0 

0.2 

21.0 

2.0 

-3-8 

22.0 

-3-5 

8.1 

""-1.2 

2.1 

3-2 

3-0 

46 

■7 

55 

2.S 

iS-s 

1 

2.4 

2 

34-4 

32.8 

32-3 

4-5 

19.2 

5-9 

-S-5 

22.9 

""-0.2 

94 

0.5 

2.7 

S-i 

2.7 

43 

30 

39 

3-6 

II.6 

4-3 

3 

33-5 

31-9 

32.6 

7-S 

19-9 

12.4 

-2.3 

23.7 

I.I 

8.6 

5-0 

2.7 

43 

3-7 

34 

25 

34 

s-> 

13-1 

7.1 

4 

33-9 

33-5 

33-3 

48 

16.2 

4-2 

-I.o 

18.3 

O.o 

10.8 

0.3 

2.8 

7-7 

3-2 

44 

55 

51 

3-6 

6.2 

3-0 

S 

33-5 

31-6 

32-1 

3-4 

21.3 

2.4 

-2.9 

23.2 

0.2 

10.3 

0.2 

3-4 

5.2 

3-7 

58 

27 

69 

2-5 

13-8 

1-7 

6 

34-1 

33-6 

34-8 

2.0 

18,6 

1 1.4 

-0.8 

20.2 

I.I 

II.2 

5-2 

4-5 

7-3 

4.5 

85 

45 

44 

0.8 

8.8 

5.7 

7 

36.0 

34-1 

33-9 

6.0 

14.9 

4.2 

-2.9 

19.8 

3-3 

7-8 

2.0 

47 

5.2 

4-4 

67 

41 

71 

2.4 

7.6 

1.8 

8 

34-8 

33.8 

34-1 

5-0 

14.0 

8.1 

-2.2 

17.2 

O-S 

7-6 

2.9 

3-0 

5-6 

3-8 

46 

46 

46 

3-6 

6.5 

44 

9 

33-8 

32.5 

33-S 

2.7 

16.8 

7-S 

-3-2 

19-4 

“-I.0 

6.5 

1-9 

2.9 

3-7 

3-1 

52 

26 

40 

2.7 

10.6 

4-7 

' 10 

34-9 

34-2 

34-9 

-1.9 

15.0 

5-8 

-5-9 

17-3 

-3-8 

6.9 

1.2 

2.6 

4-5 

3-2 

66 

■ 35 

46 

1.4 

8.3 

3-7 

II 

35-9 

34-3 

34-1 

-2.5 

15-9 

4-1 

-8.8 

19-3 

-5.0 

6-5 

O.I 

2.1 

3-9 

3-1 

55 

29 

SO 

1.7 

9-7 

3-1 

12 

34-5 

32.8 

32.5 

2.2 

18.0 

47 

-9.0 

22.4 

«'-0.7 

9-9 

O.o 

3-3 

6.0 

2.8 

61 

39 

43 

2.1 

9-S 

3-7 

13 

32.8 

31-7 

33-2 

5-0 

17.2 

I-S 

-1.6 

20.8 

“-0.3 

7-1 

— 2.0 

2.S 

4.0 

2.7 

38 

27 

52 

4.1 

10.8 

2-5 

H 

34-8 

34-7 

35-4 

2.0 

18.1 

5-6 

-5-9 

20.0 

-2.9 

7-1 

1.0 

1-9 

3-6 

3.2 

36 

23 

46 

3-4 

12,0 

3-7 

IS 

36.7 

34-6 

37-8 

5-4 

16.2 

1.2 

-3-0 

19-5 

0.6 

6.8 

-3-0 

3-0 

4-0 

2.1 

45 

29 

42 

3-7 

9-8 

2.9 

i6 

37.7 

36.7 

36-6 

2.2 

18.4 

-3-8 

-7-5 

20.7 

-2.7 

7-0 

— 

2.1 

3-2 

— 

39 

20 

— 

3-3 

12.7 

— 

17 

36.8 

36-4 

36-2 

0.2 

19.0 

-2.8 

-6.9 

21.7 

-3-7 

8.2 

-3-0 

2.1 

4.0 

3-4 

45 

34 

91 

2.6 

12.S 

0.3 

i8 

364 

36.0 

34-8 

2.0 

20.1 

-4.0 

-6.8 

23.8 

-I-S 

8.6 

— 

2.9 

4.0 

— 

54 

23 

— 

2.4 

13-7 

— 

19 

34-8 

34-4 

34-1 

1-7 

22.0 

1.4 

-7.8 

23.2 

-7.0 

9-6 

-1.9 

O.o 

4.2 

2.8 

0 

21 

54 

S -^ 

15.6 

2.3 

! 20 

34-1 

32.6 

33-4 

-0.S 

20.1 

-2.6 

- 4 -S 

23.1 

-4-0 

8.7 

-4.0 

2.2 

4-1 

2.8 

49 

23 

72 

2.3 

13-6 

I.I 

21 

324 

32.1 

30.8 

4.0 

20.6 

-I-S 

-6.7 

24.9 

I.I 

9-8 

-8.0 

2.3 

5-0 

0.2 

38 

27 

4 

3-8 

13-3 

4.0 

23 

30.8 

29.6 

30.1 

4-4 

20.0 

13-9 

-S-S 

21.7 

«'-I.o 

8.5 

6.0 

2.4 

4.2 

4-3 

38 

24 

36 

3-9 

13-3 

7-7 

23 

30.9 

29.1 

30.5 

5-8 

18.2 

9-8 

2.0 

21.7 

^ 0.0 

I3-S 

.3-5 

2.4 

9.8 

3-7 

34 

62 

41 

4.6 

5 9 

5-4 

24 

33-7 

32.6 

34-3 

7;2 

lS-9 

8.6 

4.1 

20.0 

3-4 

8.7 

3-1 

4-S 

5-9 

3.8 

59 

43 

45 

3-2 

7-7 

4.6 

25 

344 

33-5 

34-2 

6.0 

14-7 

-1.0 

4.0 

16.0 

0.8 

8.1 

— 2.0 

3-0 

S-5 

3-5 

42 

44 

81 

4-1 

7-0 

0.8 

26 

33-6 

31-3 

30-S 

-2.9 

16,8 

-I.O 

-5-S 

17.0 

-3-9 

I O.o 

-2.7' 

2.9 

6.5 

3-0 

78 

45 

71 

0.8 

7-8 

1.2 

27 

30.6 

28.2 

27.9 

I.i 

16.0 

6.7 

-2.9 

19-3 

-3-1 

7-9 

3-1 

2.1 

4-9 

4-3 

42 

36 

58 

2.9 

8.8 

3-1 

i 28 

30.1 

29.6 

33-S 

2.9 

4.1 

2.3 

0.2 

8.3 

“'-1.0 

1.0 

“-I.r 

2.9 

3-8 

3-0 

SI 

62 

56 

2.8 

2.3 

2.4 

29 j 

34-7 

34-6 

36.8 

-1-5 

IO.0 

2.9 

-3-1 

134 

-4.0 

4-0 

”’-1.3 

2-S 

3-8 

2.6 

60 

41 

47 

1-7 

5-5 

3-0 

30 

37-8 

36.3 

36.5 

-S-I 

II.9 

-3-9 

-8.1 

16.7 

-6.5 

5-0 

-5-2 

2.1 

3-9 

2.5 

68 

37 

71 

1.0 

6.6 

1.0 

Mitt. 

534-3 

533-1 

533-6 

2-5 

17.0 

3-S 

-3-8 

19-9 

— 

— 

— 

2.7 

4.9 

3-2 

49 

35 

52 

2.9 

lO.o 

3-3 
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lik. 


Cg =—06 (533) mm. 

“ 2,961 m, = I 3 m. 


1900. 


Tag. 

Richtung und Starke des 
Windes 

Bewdlkung 

Niederschl 

und 

Aklinomeler. 

Temperatur 
in Quellenhach. 

1 

ag. 

Schwarz- 

kugel 

Cels. 

Blank- 

kugel 

Cels. 

i 

B e 111 e r k u n g e n 

7 a. 



7a 

ip. 

9 P- 

7a 

I p. 

9 P- 

I 

NW 

I 

w 

I 

E 

I 

2 

I 

I 

63.6 

49-5 

S -3 

8.7 

6.1 

i 

2 

s 

I 

NE 

I 

E 

I 

0 

I 

0 

62.8 

49-9 

5-3 

8-5 

6.2 

1 

3 

w 

2 

W 

2 

sw 

I 

I 

2 

7 

59-8 

49.0 

S -4 

7 -s 

6.3 

Wolken im S, klar im N i p. 

4 

NW 

2 

NW 

3 

SW 

I 

3 

8 

0 

50.7 

37-2 

S -5 

7-4 

5-9 


s 

w 

I 

E 

I 

E 

I 

0 

I 

5 

56.8 

46.3 

S-2 

8.4 

6.2 


6 

NW 

2 

NW 

5 

NW 10 

4 

8 

10 

49.2 

37-3 

S -5 

8 0 

6.2 


7 

NW 

I 

NW 

I 

W 

I 

6 

7 

5 

S 4-8 

42.7 

S-8 

8.0 

6 0 


8 

W 

I 

W 

5 

w 

3 

4 

8 

8 

55-3 

42.6 

S -4 

8.0 

6.0 


9 

w 

2 

w 

9 

w 

I 

0 

7 

7 

52.6 

42.4 

S-I 

7-9 

S -7 


10 

NW 

I 

NW 

2 

w 

I 

4 

4 

2 

54-4 

41.4 

S-o 

8.0 

S-6 


II 

w 

I 

w 

2 

E 

I 

0 

I 

B 

58.8 

4 S -9 

4-9 

8.3 

5-5 


B 

w 

2 

SE 

I 

W 

I 

0 

2 

B 

57.8 

41.4 

4*9 

8.2 

5-6 


B 

w 

I 

NW 

2 

E 

I 

3 

2 

B 

54-2 

43-9 

5-3 

8.2 

5-7 


14 

NW 

I 

NW 

2 

S 

I 

3 

8 


50.5 

35-4 

4-9 

7-7 

S-8 


IS 

w 

2 

NW 

2 

SE 

I 

I 

2 


60.3 

47.6 

s-2 

8.3 

S -5 


16 

w 

2 

NE 

I 

SW 

I 

0 

0 


62.2 

S0.8 

4.9 

8.2 

S -5 


17 

NW 

2 

NE 

I 

E 

I 

0 

0 


64.2 

S 4 -S 

4.8 

8.2 

S-6 


18 

w 

2 

SE 

I 

E 

I 

0 

0 


65.3 

56.3 

4-6 

8-3 

5.6 


19 

NW 

2 

SE 

I 

NW 

I 

0 

0 

0 

65.0 

S 7.8 

4 -S 

8.2 

5-7 


20 

w 

I 

NW 

I 

NW 

I 

0 

0 

0 

S 9-9 

42.5 

4-9 

8.3 

5-7 


21 

w 

I 

N 

I 

W 

I 

0 

0 

0 

SS-S 

42.0 

4-9 

8.3 

S-6 


22 

w 

I 

SE 

2 

NW 

s 

2 

8 

9 

S 5 .« 

41.8 

S-2 

7-7 

6.1 


23 

NW 

I 

NW 

6 

NW 

s 

7 

2 

0 

S 3 -« 

34 5 

S 4 

8.0 

6.0 


24 

NW 

5 

NW 

4 

NW 

4 

8 

7 

8 

57-3 

43-6 

S-I 

7-9 

S-6 


25 

w 

2 

E 

I 

E 

I 

10 

8 

0 

32.1 

30.0 

s -4 

7-2 

S-6 


26 

E 

I 

E 

I 

E 

I 

4 

S 

0 

S 4-8 

39-2 

S-I 

8.0 

S-6 


27 

NW 

I 

E 

I 

E 

I 

3 

5 

10 

52.6 

36.3 

S-o 

7.8 

6.1 


28 

NW 

10 

NW 10 

NW 10 

10 

9 

3 

34-6 

20.0 

s-o 

S -9 

4-5 


29 

NW 

2 

SW 

I 

NW 

2 

8 

4 

I 

49.1 

31.6 

4.0 

7-2 

S-o 


30 

W 

I 

w 

I 

W 

I 

S 

5 

2 

S1.2 

32.5 

45 

7-5 

S-2 


Mitt. 


2.4 

2.1 


2.9 

3-8 

2.8 

— 

— 

S-i 

7-9 

S -7 


ffedin, Journey in Central Asia. V: 1. 


37 
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Oktober 


y = 38* II' N. 

Ji = 90“ 19' E. V. Greenwich. 


Temir- 


Tag 

Luftdnick bei o“ 
und Xormalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L Ll 

f t f 

e u 

c h 

i g 

k e 

i t. 


Dampfdruck. 

mm. 

Relaliv % 

Sattigungs- 

deficit, 

mm. 


7 a. 

xp. 

9P 

7 a. 

ip. 

9P- 

Min. 

Max. 

HB 

ra 

IBl 

7 a. 

ip. 

9P 

7 a 

ip. 

9P- 

7 a. 

ip. 

9p. 

I 

535-6! 533-9 

534-6 

O.i 

13-2 


1. 1 

— 

7*1 

B 

— 

3-0 

5-6 

«t'_ 

0.4 

2.6 

3-9 

3-8 

55 

34 

77 

2.1 

7-5 

I.I 

2 

34-1 

33-2 

33-9 

- 4*9 

10.9 


2.2 

- 

6.5 

m 

- 

6.6 

3-4 

- 

2.3 

2.1 

3-0 

2.4 

64 

31 

45 

1.2 

6.8 

3-0 

3 

33-9 

31.6 

32.2 

— 6.1 

12.0 


1.2 

- 

8.5 

m 

- 

8.7 

3-9 

- 

4-9 

1-3 

3-2 

1.0 

45 

30 

20 

1.6 

7.4 

4.0 

4 

32.4 

31-4 

31-4 

~ 4.2 

12.9 


O.o 

- 

8.9 

m 

- 

7-7 

5-0 

- 

2.5 

1.2 

3-5 

2.8 

36 

32 

62 

2.2 

7-7 

1.8 

5 

32.3 

30.2 

31-3 

- 4-9 

14.7 


5-4 

- 

7*1 

m 

- 

6.5 

6.0 

“'O.o 

2.1 

3-7 

2.7 

65 

30 

40 

1. 1 

8.8 

4.0 

6 

33-7 

33-6 

34-7 

1.4 

lo.s 


2.0 

- 

4.0 

12.9 

- 

1.0 

5.0 

- 

1.8 

3-3 

4.6 

2.7 

66 

48 

SI 

1-7 

5.0 

2.6 

7 

36.7 

36.3 

36.2 

0.2 

10.7 

- 

3-1 

- 

3-0 

12.7 

- 

2.4 

4.2 


5-2 

2.9 

3-9 

2.2 

62 

40 

60 

1.8 

5-8 

i.s 

8 

36.1 

34-0 

34-2 

- 4.7 

II.O 

- 

6.1 

- 

1 1.5 

12.2 

- 

6.2 

5-5 

- 

7-1 

2.2 

4.6 

2.1 

67 

47 

73 

1. 1 

5-2 

0.8 

9 

34 - « 

32.1 

33-6 

“ 3-0 

12.0 


2.9 

- 

9 -x 

16.8 

- 

5-7 

S.o 


0.2 

1-9 

4-1 

3-7 

51 

39 

65 

1.8 

6.5 

2.0 

10 

34-5 

33-7 

34-4 

0.5 

10.6 


1. 1 

- 

4-9 

16.2 


2.4 

5 -x 

- 

3-0 

2.8 

4-4 

2.2 

59 

46 

43 

1.9 

5-2 

2.8 

II 

35-7 

34-3 

35 -x 

- 3-6 

14.1 


0.9 

- 

10.6 

16.3 

- 

6.4 

7-5 

- 

3-0 

1.8 

S-2 

2.2 

50 

43 

45 

1.8 

6.9 

2.7 

12 

37-3 

37-4 

36.8 

- 3-6 

lO.S 

- 

3-9 

- 

7-9 

16. 1 


6.S 

4.0 

- 

5-8 

1-7 

3-6 

2.1 

48 

38 

62 

1.8 

6.0 

1-3 

13 

36-3 

34-9 

35-6 

- 1.3 

10.7 

-r 

0.7 

- 

8.8 

13-0 

- 

4.0 

6.9 

- 

5-2 

2.3 

5-9 

1.4 

56 

61 

33 

1.8 

3-8 

2.9 

14 

35-2 

33-0 

33-6 

- 4-4 

12.2 

- 

5-5 

- 

7*5 

16.4 

- 

6.0 

4.9 

- 

6.7 

2.2 

2.7 

2.2 

67 

25 

71 

1. 1 

8.0 

0.9 

15 

33-8 

32.3 

31-8 

- 3-8 

II.2 

- 

I.o 

- 

8.9 

15.8 

- 

6.9 

S.2 

- 

4-2 

1.6 

4-3 

2.2 

46 

43 

52 

1-9 

5-7 

2.1 

16 

33-4 

31-9 

32-7 

“ S-0 

9.0 


2.0 

- 

7-7 

13-9 

- 

7-5 

2.6 

- 

2.6 

1.6 

3-1 

2.3 

49 

36 

43 

1.6 

5-6 

3-0 

17 

34-6 

33 -S 

34-4 

- 8.3 

8.0 

- 

6.0 

- 

1 1-3 

12.4 

- 

lO.i 

2.0 

- 

8.0 

1-3 

3-1 

1.6 

S 3 

39 

55 

1.2 

4-9 

1-3 

18 

35-6 

34-3 

34-7 

- 4.1 

9.2 

- 

1-5 

- 

I O.o 

13.4 

- 

6.5 

2.0 

- 

4.0 

1.8 

2.6 

2.5 

S 3 

29 

60 

1.6 

6.2 

1.7 

19 

36.0 

35-3 

38.2 

- 6.1 

9-0 

- 

6.4 

- 

9-9 

II.O 

- 

9-0 

3.0 

- 

9-2 

1. 1 

3-6 

1. 1 

39 

47 

40 

1.8 

5 -x 

1.7 

20 

39-7 

■ 38-2 

38.1 

- 8.4 

8.0 

- 

10.3 

- 

14-5 

8.0 

- 

lO.S 

1.5 

- 

12.2 

1. 1 

2.6 

1.0 

47 

32 

45 

1.3 

5-4 

1.2 

21 

36.9 

34-8 

33-8 

- 12.0 

7-7 

- 

5-9 

- 

17.6 

7-5 

- 

13.0 

1. 1 

- 

8.7 

1. 1 

2.6 

1.2 

62 

33 

42 

0.7 

5-3 

1.7 

22 

33-6 

33-1 

33-0 

- 3-5 

8-5 


1.4 

- 

12.0 

1 1.8 

- 

7-0 

2.1 

- 

3-7 

1.3 

3.1 

2.6 

38 

37 

61 

2.2 

5-3 

1.6 

23 

33-8 

32.7 

31.8 

- 1-4 

9-9 

- 

I O.o 

- 

I 2 .S 

I O.o 

- 

7-4 

2.0 

- 

11,2 

0.6 

2-5 

1.3 

14 

27 

61 

3-6 

6.7 

0.8 

24 

30.6 

30.4 

31-0 

- 5-4 

9-6 

- 

1.4 

- 

12.0 

10.3 

- 

8.0 

2.7 

- 

4-7 

1*4 

2.9 

2.0 

47 

33 

47 

1.6 

6.0 

2.2 

25 

31-3 

31-1 

33-0 

- 4.8 

12.9 


1.6 

- 

7-7 

16.6 

- 

7-0 

8.9 


0.2 

1.8 

6.9 

4.1 

57 

62 

79 

1*4 

4-3 

I.I 

26 

t 34 -o 

31.3 

32.2 

* 7-9 

II. I 

- 

10.3 

- 

8.6 

12.9 

t 

3-6 

3-5 

- 

1 1.6 

4-3 

3.0 

1.2 

54 

30 

56 

3-7 

6.9 

0.9 

27 

t 3 l -3 

29-5 

31-3 

*4.2 

9-6 

- 

lO.o 

- 

13-3 

I 2 .I 

t 

2.4 

3.0 

- 

1 1.2 

4-7 

3-3 

1.3 

75 

37 

59 

1*5 

5-7 

0.9 

28 

tt 32-4 

30.9 

33-3 

*•1.6 

6.2 

- 

3*1 

- 

13-4 

9.6 


3-6 

«'~ 0.9 

- 

5.0 

1.8 

1.6 

2.4 

34 

23 

65 

3-4 

5-5 

1.3 

29 

t 34 -* 

33-8 

36.6 

*2.0 

2.1 

- 

6.0 



6.1 


3-0 

-4.0 

- 

7-9 

2.0 

1.4 

1.7 

37 

27 

59 

3-3 

3-9 

1.2 

30 

36.8 

36.1 

37-0 

- 12.7 

5-2 

- 

12.0 

- 


4-4 

- 

— 

”'- 0.9 

- 

14.0 

— 

2.1 

0.7 

— 

32 

37 

— 

4-5 

1.2 

31 

36.5 

35-8 

36.0 

- 10.4 

5-8 

- 

13.9 

- 

IS-6 

S- 5 | 

- 

— 

^-1.4 

— 

IS.2 

— 

1.6 

0.8 

— 

23 

48 

— 

5-4 

0.8 

Mitt. 

534-6 

533-4 

S 34 -I 

n- 4-7 

lO.o 

- 

3-2 

- 

9-9 

12.7 

- 

— 

— 

— 

2.0 

3-4 

2.0 

52 

36 

53 

1-9 

5-9 

1.8 


* 10 a; die Temp. 7 a waren am 26: —4-3®, am 27: —7.5“, am 29: —6.9*. 
** 9 a; die Temp. 7 a war —4.0®. 
t 10 a. 
tt 9 a. 

*f Das Mittel ist aus den um 7 a gemachten Beobachtungen berechnet. 
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lik. 


Q- = — o 6 (533) mm 
Hf , = 2,961 m, = t. 3 ni 


1900. 


Tag. 

Richtung und Starke des 

Windes. 

Bewdlkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Temperatur 
in Quellenbach. 

Bemerkungen 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

I p. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7a 

D 


I 

NW2 

NEi 

NW 

2 

7 

2 

I 

54-2 

38.8 

4.9 

7 -s 

4.0 


2 

W2 

Ni 

NW 

5 

3 

9 

3 

37-6 

33-5 

4-1 

6.6 

4 -S 


3 

NW I 

N2 

NW 

I 

I 

3 

8 

47-5 

31.2 

3-9 

7 -S 

4 -S 


4 

SWi 

Ei 

E 

I 

3 

8 

8 

47.2 

29.4 

4.0 

6.8 

5-0 


5 

W I 

Ei 

NW 10 

0 

3 

8 

S0.1 

34 -S 

4.4 

7.9 

S.o 


6 

NWi 

NWU 

NW 

2 

7 

4 

7 

43-0 

26.7 

5-3 

6.8 

5.0 


7 

NW2 

NWS 

sw 

I 

7 

3 

3 

38.5 

23.0 

4-7 

7-2 

S-0 


8 

SE I 

Ei 

E 

I 

2 

2 

S 

46.8 

28.6 

4.0 

7 -s 

3-9 


9 

W I 

— 

NW 

5 

2 

8 

3 

46.6 

29-5 

3-7 

7-1 

4 -S 


10 

NW4 

Wi 

NW 

I 

5 

2 

0 

41.6 

29.0 

4.1 

7-6 

3 -S 


II 

W2 

Ei 

NW 

I 

I 

I 

2 

49.2 

31-9 

3-1 

7 -s 

4-9 


12 

W2 

Ei 

E 

I 

3 

2 

3 

44.0 

30.0 

3-5 

6.S 

4 -S 


13 

NWi 

Ei 

W 

I 

9 

9 

2 

42.6 

27.4 

4.0 

6 .S 

5.0 


14 

W2 

Ei 

SW 

I 

4 

2 

0 

41.S 

25.6 

4.0 

7 -S 

4 -S 


IS 

NW3 

N I 

NW 

4 

4 

5 

0 

48.0 

30.8 

3.0 

7*3 

4.0 


16 

NWi 

Ni 

NW 10 

0 

5 

8 

42.8 

3 S-I 

4.0 

6-9 

4.8 


17 

W I 

NW2 

w 

I 

4 

S 

0 

42.6 

2 S-S 

3 -S 

7 -s 

4 -S 


18 

W I 

Ni 

w 

2 

0 

2 

0 

41.9 

2S.0 

3-3 

7.0 

4 -S 


19 

NWi 

N4 

SE 

I 

0 


0 

40.1 

23.1 

3-1 

6.6 

4 -S 


20 

Wi 

SEi 

SW 

I 

0 

0 

0 

39-0 

21.7 

3-4 

6.4 

4.0 


21 

W I 

SE2 

NW 

I 

0 

2 

3 

37-1 

21.4 

3 -S 

6.6 

4-6 


22 

NW I 

W3 

W 

I 

0 

3 

I 

41-3 

29.5 

4.0 


4 -S 


23 

W2 

S2 

E 

I 

8 

I 

0 

38.3 

26,0 

4.2 


4-6 


24 

Wi 

SEi 

S 

I 

I 

4 

10 

37-8 

23.3 

3 -S 

6.9 

5-0 


25 

NW2 

ESEi 

w 

3 

S 

4 

I 

45-3 

32.7 

4-0 

m 

3-6 

Wolken im Sip. 

26 

* W2 

NWi 

- 

0 

♦ 0 

I 

0 

42.1 

30.4 

* 5-6 


4-7 

Wolken im N 10 a. 

27 

• Wi 

E2 


0 

*0 

2 

0 

46.8 

34.6 

* 5-1 

6.6 

4.8 

Wolken im Sip. 

28 

••NWS 

NWS 

NW 

8 

** 9 

9 

10 

38.1 

24.2 

••4.6 

5-8 

4.2 

^p. 

29 

•NWS 

W4 

w 

4 

* 0 

10 

0 

42.2 

26.3 

* 5-2 

6.1 

4-4 

Wind W 7 um 4.30 p. 


— 

SE2 

w 

I 

— 

0 

0 

35-3 

21.6 

— 

6.1 

4.2 



— 

SE2 

w 

I 

— 

0 

0 

37-8 

26.6 

— 

6.1 

— 

Herabsteigender Nachtwind 9 p. 

Milt. 

1.8 

1-9 

2.4 

2.9 

3-6 

2.8 

— 

— 

4-1 

6.9 

4 -S 



* 10 a. 
** 9 a. 
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November 


A = 90“ 19' E. V. Greenwich. 


Temir- 


Tag. 

Luftdruck bei 0® 
und Xormalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermometer. 

Cels. 


L u 

f t f 

e u 

c h 

1 i g k e 

i t. 


Dampfdr 

mm. 

ack. 

Relativ 

% 

Sattigungs- 

deficit. 

mm 


7 a. 

ip. 

9 P- 

7a 

ip. 

9 P 

Min. 

Max. 

7 a. 

B 


7 a. 

ip 

9 P- 

7a 

ip. 

9 P- 

7 a. 

I p. 

9 p. 

I 

*S 3 S -2 

S 33-2 

534-0 

t 2.8 

6.6 



12.0 



21. 1 

6.6 

♦ 0 2 

“'-O.i 

— 

14.0 

3-3 

2.2 

0.7 

59 

30 

39 

2.3 

5.2 

1. 1 

2 

** 34 -S 

32.6 

34-0 

tt-3-7 

10.4 


9.1 

- 

16.8 

10.7 

** - 7.6 

1. 1 


12.2 

1. 1 

l-s 

0.6 

31 

16 

28 

2.4 

8.0 

1-7 

3 

34-8 

34-0 

36.0 

- 10.7 

10.6 


6.0 

- 

II.9 

12.3 

— 

2.0 

- 

9-3 

— 

2.3 

1. 1 

— 

23 

36 

— 

7-4 

1-9 

4 

36-5 

34-7 

35-7 

— 10.8 

10.2 

- 

lO.o 

- 

12.6 

12.5 

— 

1.2 

- 

ii-S 

— 

1-5 

1.2 

— 

16 

55 

— 

7.8 

I.o 

5 

36-3 

35-9 

36-3 

- 6.S 

II.O 

- 

3-8 

- 

13.0 

12.7 

- 9.9 

2.0 

- 

8.1 

0.8 

1.9 

0.8 

29 

20 

24 

2.0 

8.0 

2,6 

6 

37-0 

35-0 

36.0 

“ 4*1 

8.1 

- 

2.0 

- 

10.2 

10.5 

- 6.1 

3-4 

- 

5.8 

2.0 

4.2 

I-S 

60 

52 

38 

1.4 

3-9 

2.5 

7 

34-4 

32.8 

30.9 

- 4.0 

I I.o 

- 

8.0 

- 

6.8 

1 1.8 

- 7-3 

3-3 

- 

9.0 

l-S 

2.9 

1.8 

43 

29 

70 

2.0 

7.0 

0.8 

8 

31-2 

29.6 

30.1 

- 7-0 

5-3 


1.0 

- 

12.0 

7-5 

— 8.0 

“'-0.2 

- 

4.0 

2.0 

2.4 

1.8 

72 

36 

36 

0.8 

4*3 

3-2 

9 

32.4 

31-7 

31-9 

- 7-8 

8.0 

- 

0.7 

- 

lO.o 

1 1.4 

- 9-7 

“'-O.I 

- 

4.4 

1.4 

1.7 

2.0 

S 3 

22 

46 

1.2 

6.3 

2.4 

10 

33-8 

34-0 

34-7 

- 2.0 

S *5 

- 

0.9 

- 

8.S 

7-6 

- 4.0 

0.4 

- 

4.6 

2.6 

3-0 

1.9 

65 

44 

43 

1.4 

3-8 

2.5 

II 

34-4 

33-9 

33-3 

- 7.0 

9.0 

- 

2.4 


8.S 

12.4 

— 9.0 

1-9 

- 

4-5 

1.4 

2.6 

2.4 

S 3 

30 

62 

1-3 

6.1 

1-5 

12 

33 -S 

32.2 

33-4 

- 5-7 

lO.o 


1.0 


I 2 .I 

12.8 

- 7.0 

I.O 

- 

4.2 

2.1 

1.9 

t.6 

69 

20 

33 

I.O 

7-4 

3-3 

13 

34-1 

33-6 

3 S-I 

— 6.0 

7.6 

- 

2.0 

- 

8.0 

9-0 

- 8.5 

""O.o 

- 

5.0 

1.4 

2.0 

2.1 

46 

26 

52 

1.6 

5-8 

1-9 

14 

37-9 

38.7 

38.0 

- 13.8 

3-8 

- 

12.0 

- 

16.0 

8.1 

- I 5 -S 

1.7 

- 

13-0 

0.6 

4-3 

1. 1 

38 

71 

62 

I.o 

1.7 

0.7 

IS 

37-2 

34-5 

34 -S 

- 17.0 

4.0 

- 

13.1 

- 

20.0 

4.0 

- 18.S 

""0.0 

- 

IS -5 

0.4 

3-0 

0.4 

33 

49 

23 

0.8 

3-1 

1.3 

16 

33-9 

31-8 

30.6 

- 13.0 

4-9 

- 

10.5 

- 

18.0 

4.9 

— 14.2 

""0.0 

- 

12.4 

0.9 

2.7 

0.9 

54 

42 

45 

0.8 

3-8 

I. I 

17 

30.6 

28.8 

30.9 

- 9.2 

8.6 


1.0 

- 

13.0 

10.0 

— 

2.0 


0.2 

~ 

2.8 

4-3 

— 

33 

87 

— 

5.6 

0.7 

18 

31-5 

32.S 

31-1 

- S -5 

6.7 

- 

7-0 

- 

lO.o 

9-9 

- 7-4 

o.s 

- 

9-9 

1.8 

2.4 

1. 1 

58 

33 

39 

1-3 

S-o 

1.7 

19 

30.8 

30.1 

30-3 

— II. I 

5.8 

- 

9.8 

- 

16.0 

8.5 

- 13-3 

1.0 

- 

II.8 

0.7 

1-7 

I.o 

36 

35 

45 

1-3 

S-2 

1.2 

20 

31.2 

30.0 

30.7 

- II.O 

lO.o 

- 

6.0 

- 

15.0 

lO.o 

- I3-I 

S -5 

- 

9.0 

0.8 

5.1 

1. 1 

38 

55 

38 

1.2 

4.1 

1.8 

21 

31-4 

29.6 

30.6 

- II.4 

5,6 

- 

7-4 

- 

12.0 

6.8 

- 13-0 

- 1.9 

- 

8.5 

0.9 

1.6 

1.8 

49 

23 

69 

I.o 

S -3 

0.8 

22 

31-3 

31-S 

32.2 

- 5-8 

3-9 

- 

1 0,0 

- 

lO.o 

S-S 

- 8.S 

- 3-8 

- 

13-0 

1.4 

1. 1 

O.S 

46 

17 

23 

1.6 

S-o 

1.7 

23 

3 I-I 

30.2 

30.8 

- 15.0 

u 

- 

12.2 

- 

19.0 

4.0 

- I 7 -S 

-2.4 

- 

13-0 

0.2 

1.9 

1.2 

11 

34 

66 

1-3 

3.8 

0.6 

24 

31.8 

31-4 

32.3 

- 12.0 

-0.8 

- 

8.0 

- 

17.5 

3-0 

- 14.0 

-4.4 

- 

lO.o 

0.7 

2.1 

1-3 

37 

48 

SO 

1.2 

2.3 

1-3 

2S 

30.6 

30.6 

30.6 

- II -5 

— 2.0 

- 

lO.o 

- 

18,0 

2.0 

— 12.2 

- 3-0 

- 

12.0 

1.4 

3-2 

I.o 

70 

80 

44 

0.6 

0.8 

1.2 

26 

31.2 

31-8 

31-9 

- 13-0 

-0.5 

- 

6.7 

- 

16.5 

I.O 

- 14.0 

— 2.0 

- 

8-S 

I.O 

3-4 

1.7 

Co 

76 

59 

0.7 

1. 1 

1. 1 

27 

33-2 

32.8 

34-0 

- 9.0 

- 3-5 

- 

14.0 

- 

14.0 

O.o 

- 10.5 

-7.0 

- 

15.0 

1.3 

i-S 

0.9 

57 

41 

57 

I.o 

2.1 

0.7 

28 

34 -S 

33-6 

31-2 

- 17.0 

-0.9 

- 

19.0 

- 

20.0 

O.o 

— 

-4.0 

- 

20.0 

— 

2.2 

0.4 

— 

SI 

43 

— 

2.1 

0.6 

29 

29.S 

31-7 

31-1 

- 19.1 

-0.2 

- 

17.4 

- 

22.1 

0.5 

- 20.0 

-2.5 

- 

18.S 

0.5 

2.9 

0.5 

47 

64 

44 

0.6 

1.6 

0.7 

30 

30.0 

31-2 

29.5 

— 24.6 

-2.4 

- 

14.4 

- 

25.5 

I.o 

-25.1 

- 3-2 

— 

16.2 

0-3 

3-2 

O.S 

48 

82 

34 


0.7 

I.o 

Mitt. 

533-2 

532.4 

532-7 

•t-IO.8 

5-3 

- 

7-7 


14 -S 

7-2 

— 

— 

— 

1.2 

2-5 

1-3 

48 40 

46 

1.2 

4-5 

1.5 


* 10 a. 

9 a. 

t 10 a; die Temp, war nm 7 a: etwa —180®. 
tt 9 a; die Temp, war um 7 a: — 144®. 

Das Mittel ist aus den um 7 a gemachten Beobachtungen berechnet. 
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lik. 


Cg = — 0 6 (533) mm 
= 2,961 m, = 1.3 m 


1900 . 



Richtuncr und Starke des 


Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Temperalur 
in Quellenbach. 


Tag 


Windes. 



Schwarz- 

kugel. 

Blank- 

kugel. 

Bemerkungen 


7 a. 

I P 

9 P 

1 

D 

m 


Cels. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 P- 


I 

* S I 

E 2 

w 

2 

* I 

I 

0 

38.7 

27.7 

* 5-1 

6.0 

___ 

Leichte Wolkchen 10 a & i p. 

2 

**SWi 

ENE I 

w 

2 

** I 

3 

0 

43-0 

32.6 

4-9 

6.3 

4.1 

Wolkchen im S 9 a, zerstreute 
Wolkchen i p. 

3 

— 

E 2 

w 

3 

— 

2 

6 

40.4 

30.6 

— 

6.2 

4.1 

Wolken im S i p, W 5 um4 — 8p. 
Diinner Wolkenschleier 9p. 

4 

— 

- 0 

NW 

I 

— 

0 

0 

43-0 

31.0 

— 

6.4 

3-0 

Ein Paar Wolkchen im W 9 p. 

5 

NW I 

E I 

NW 

I 

0 

0 

0 

41.8 

31.0 

3-0 

6.0 

2.0 


6 

W I 

NW 9 

W 

I 

2 

8 

3 

39-8 

24.5 

3-9 

S-s 

2.0 


7 

NWS 

E I 

w 

I 

0 

4 

5 

38.5 

23-5 

4 -S 

6.5 

3-9 


8 

Wi 

NW I 

NW 

5 

9 

8 

8 

27 -S 

15-9 

4.0 

5*3 

4.0 


9 

Wi 

NE 3 

N 

4 

0 

8 

5 

41.6 

26.9 

3-0 

S-S 

3-7 


10 

NW I 

NW 10 

NW 

I 

0 

S 

9 

30 -S 

18.0 

4.0 

5*0 

4.0 


■ II 

NW I 

NW I 

W 

I 

3 

2 

I 

39-6 

25.6 

3.1 

6.S 

4*5 


12 

Wi 

NW 5 

NW 

S 

4 

8 

8 

43-8 

27.0 

3 -S 

5-6 

3-2 


13 

NW I 

NW 10 

NW 

8 

3 

4 

0 

37.0 

23.0 

3-5 

S-s 

3-6 


14 

NW I 

N 'i 

E 

I 

3 

0 

I 

36.4 

23.0 

1.7 

5-0 

3-9 


15 

W I 

E I 

W 

I 

0 

4 

0 

30.0 

20.5 

2-5 

5 -s 

4.0 


16 

NW I 

SE I 

NW 

I 

9 

5 

I 

35-0 

20.1 

4.0 

S-s 

3-8 


17 

W I 

SE I 

NW 10 

8 

4 

10 

40.5 

28,7 

4 -S 

5-0 

4 -S 


18 

NW I 

SE I 

W 

2 

0 

5 

2 

36.4 

22,0 

3 -S 

S -7 

4-0 


19 

NW I 

SE I 

SW 

I 

5 

4 

I 

36.4 

22.0 

3-3 

6.0 

4-0 


20 

W I 

E 2 

NW 

I 

2 

3 

9 

30.0 

20,0 

3-2 

S-s 

4 -S 


21 

SW I 

SE 2 

NW 

I 

2 

5 

I 

34-0 

20.8 

3-4 

S -4 

4-4 


22 

NW2 

NW 10 

NW 

I 

9 

7 

I 

28.5 

15.0 

3 -S 

4 -S 

4.0 

Wo die Quellader hervorspringt 

23 

W I 

SE I 

SW 

I 

8 

7 

2 

31-0 

16.0 ’ 

3-6 

S-o 

4.0 

ist die Temp, konstant = 4.7. 

24 

NW I 

NW 10' 

NW 

I 

8 

9 

2 

20.7 

10.2 

3-3 

4-6 

4.0 


25 

NWi 

NW I 

NW 

I 

8 

9 

I 

I 7 -S 

lO.o 

3-8 

4 -S 

3-3 


26 

NW I 

NW 10 

NW 10 

8 

4 

5 

31.0 

18.0 

3-4 

S-o 

3 -S 


27 

NWi 

NW 4 

NW 

I 

9 

8 

0 

24.0 

lO.o 

3-0 

4-0 

2.0 


28 

NW2 

SE I 

NW 

I 

0 

0 

0 

25.9 

II .4 

2.0 

S-o 

3-0 


29 

Wi 

SW I 

W 

I 

0 

I 

0 

35-0 

19.0 

3-0 

4.8 

— 


30 

SW I 

NW I 

NW 

I 

0 

7 

3 

3 S-'> 

20.7 

3-0 

4-3 

3 -S 

- 

Mitt. 

1.2 

3-2 


1 

3-6 

4 -S 

2.8 

— 

— 

3 -S 

s -4 

3-7 



♦ 10 a. 
** 9 a. 











2g2 


November 


y = 38° II' N 

X = 90" 19' E. V Greenwich 


Temir- 


Tag. 

Lufttlruck bei 0® 
und Xormalschwere 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels 

Feuchies 

Thermometer. 

Cels. 


L u 

f t f e u 

c h t i g k e 

i t. 

1 

Dampfdruck 

mm. 

Relativ % 

Saltigungs- 

deficil. 

mm. 

! 

1 

7 a 

' IP 

j 9 P- 

7 a. 

I P 

9 P 

Min. 

Max. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7a 

ip. 

9 P- 

7 a. 

rp. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P. 

1 

: I 

* 535-2 

533-2 

534-0 

t 2.8 

6.6 



12.0 

— 

21. 1 

6.6 

*“'-0.2 

“'-O.l 

— 

14.0 

3-3 

2.2 

0.7 

59 

30 

39 

2.3 

5.2 

I.I 

1 

1 2 

** 34-5 

32.6 

34-0 

tt-3-7 

10.4 

- 

9.1 


16.8 

10.7 

** -7.6 

I.I 

— 

12.2 

I.I 

i.s 

0.6 

31 

16 

28 

2.4 

8.0 

1.7 

i 

1 3 

1 

34-8 

34-0 

36.0 

- 10.7 

10.6 

-- 

6.0 

- 

11.9 

12.3 

— 

2.0 

- 

9-3 

— 

2.3 

I.I 

— 

23 

36 

— 

7-4 

1.9 

4 

36-5 

34-7 

35-7 

— 10.8 

10.2 

- 

lO.o 

- 

12.6 

12.5 

— 

1.2 

- 

ii-S 

— 

I-S 

1.2 

— - 

16 

55 

— 

7-8 

I.o 

5 

36-3 

35-9 

36.3 

- 6.5 

II.O 

- 

3-8 

- 

13-0 

12.7 

- 9.9 

2.0 

- 

8.1 

0.8 

1.9 

0.8 

29 

20 

24 

2.0 

8.0 

2.6 

6 

37-0 

35-0 

36.0 

“ 4*1 

8.1 

- 

2.0 

- 

10.2 

lO.S 

- 6.1 

3-4 



5-8 

2.0 

4.2 

l-S 

60 

52 

38 

1.4 

3-9 

2.5 

7 

34-4 

32.8 

30-9 

- 4.0 

II.O 

- 

8.0 

- 

6.8 

II.8 

- 7-3 

3-3 

- 

9.0 

l-S 

2.9 

1.8 

43 

29 

70 

2.0 

7.0 

0.8 

8 

31-2 

29.6 

30.1 

- 7-0 

5-3 


I.o 

- 

12.0 

7 -S 

- 8.0 

"-0.2 

- 

4.0 

2.0 

3.4 

1.8 

72 

36 

36 

0.8 

4-3 

3-2 

9 

32.4 

31-7 

31-9 

- 7-8 

8.0 


0.7 

- 

lO.o 

II.4 

- 9-7 

“'-O.I 

— 

4*4 

1.4 

1.7 

2.0 

S 3 

22 

46 

1.2 

6.3 

2.4 

10 

33-8 

34-0 

34-7 

— 2.0 

5-5 

- 

0.9 

- 

8-5 

7-6 

- 4.0 

0.4 

- 

4.6 

2.6 

3-0 

1.9 

65 

44 

43 

1.4 

3-8 

2-5 

II 

34-4 

32.9 

33-3 

- 7.0 

9.0 

- 

2.4 

- 

8-5 

12.4 

- 9.0 

1-9 

- 

4-5 

1.4 

2.6 

2.4 

S 3 

30 

62 

1-3 

6.1 

l-s 

12 

33 S 

32.2 

33-4 

- 5-7 

lO.o 


1.0 

- 

I 2 .I 

12.8 

- 7.0 

I.O 


4.2 

2.1 

1.9 

1.6 

69 

20 

33 

I.o 

7-4 

3-3 

13 

34-1 

33-6 

3 S-I 

- 6.0 

7-6 

- 

2.0 

- 

8.0 

9.0 

- 8.S 

“'O.o 

- 

5-0 

1-4 

2.0 

2.1 

46 

26 

52 

1.6 

5-8 

1-9 

14 

37-9 

CO 

38.0 

- 13-8 

3-8 

- 

12.0 

- 

16.0 

8.1 

- IS-S 

1.7 

- 

13.0 

0.6 

4-3 

I.I 

38 

71 

62 

I.o 

1.7 

0.7 

IS 

37-2 

34 -S 

34 -S 

- 17.0 

4.0 

- 

13-1 

- 

20.0 

4.0 

- 18.S 

**'0.0 

- 

iS-s 

0.4 

3-0 

0.4 

32 

49 

23 

0.8 

3-1 

1-3 

16 

33-9 

31-8 

30.6 

- 13-0 

4-9 


10.S 

- 

18.0 

4’9 

— 14.2 

'"O.o 

- 

12.4 

0.9 

2.7 

0.9 

54 

42 

45 

0.8 

3.8 

I.I 

17 

30.6 

28.8 

30.9 

- 9.2 

8.6 


1.0 

- 

13-0 

lO.o 

— 

2.0 


0.2 

~ 

2.8 

4-3 

— 

33 

87 

— 

5.6 

0.7 

18 

3 I-S 

32-S 

31.1 

- S-s 

6.7 

- 

7.0 

- 

lO.o 

9*9 

- 7-4 

0.5 

- 

9-9 

1.8 

2.4 

1.1 

58 

33 

39 


5.0 

1.7 

19 

30.8 

30.1 

30.3 

— II. 1 

S.8 

- 

9.8 

- 

16.0 

8.5 

- 13-3 

I.o 

- 

II.8 

0.7 

1-7 

1.0 

36 

25 

45 

^•3 

S.2 

1.2 

20 

31-2 

3O.O 

30.7 

- II.o 

lO.o 

- 

6.0 


15.0 

I 0 ,o 

- I3-I 

S-S 

- 

9.0 

0.8 

5.1 

I.I 

38 

55 

38 

1.2 

4.1 

1.8 

21 

31-4 

29.6 

30.6 

- II.4 

5.6 

- 

7.4 

- 

12.0 

6.8 

- 13-0 

-1.9 

- 

8-5 

0.9 

1.6 

1.8 

49 

23 

69 

I.o 

5-3 

0.8 

22 

31-3 

31-S 

32.2 

- S-8 

3-9 

— 

lO.o 

- 

lO.o 

S -5 

- 8.S 

- 3-8 

- 

13-0 

1.4 

I.I 

0.5 

46 

17 

23 

1.6 

S-o 

1.7 

23 

3 I-I 

30.2 

30.8 

- 15-0 

u 

— 

12.2 

- 

19.0 

4.0 

- 17-5 

-2.4 

- 

13-0 

0.2 

1.9 

1.2 

11 

34 

66 

1.3 

3.8 

0.6 

24 

31.8 

31-4 

32.3 

- 12.0 

-0.8 

- 

8.0 

-- 

17-5 

3-0 

— 14.0 

-4.4 

- 

lO.o 

0.7 

2.1 

1-3 

37 

48 

50 

1.2 

2.3 

1.3 

25 

30.6 

30.6 

30.6 

- Il-S 

-2-0 

- 

lO.o 

- 

18.0 

2.0 

— 12.2 

- 3-0 

- 

12.0 

1.4 

3*2 

I.o 

70 

80 

44 

0,6 

0.8 

1.2 

26 

31.2 

31-8 

31-9 

- 13-0 

-0.5 

- 

6.7 

- 

16.5 

1.0 

— 14.0 

— 2.0 

- 

8.5 

I.O 

3-4 

1-7 

60 

76 

59 

0.7 

I.I 

I.I 

27 

33-2 

32.8 

34-0 

- 9.0 

- 3*5 

— 

14.0 

- 

14.0 

O.o 

- 10.5 

- 7-0 

- 

15.0 

1.3 

1.5 

0.9 

57 

41 

57 

I.o 

2.1 

0.7 

28 

34 -S 

33-6 

31.2 

- 17.0 

-0.9 

- 

19.0 

- 

20.0 

O.o 

— 

-4.0 

- 

20.0 

— 

2.2 

0.4 

— 

51 

43 

— 

2.1 

0.6 

29 

29.S 

31-7 

3 i-» 

- 19.1 

-0.2 

— 

17-4 

- 

22.1 

0.5 

— 20.0 

-2.5 

- 

18.S 

0.5 

2.9 

0.5 

47 

64 

44 

0.6 

1.6 

0.7 

30 

30.0 

31-2 

29-S 

- 24.6 

-2.4 

- 

14.4 

- 

25.5 

1.0 

-2S-I 

-3-2 

— 

16.2 

0-3 

3.2 

0-5 

48 

82 

34 

0.3 

0.7 

I.o 

Mitt. 

533-2 

532.4 

532.7 

•t-10.8 

5-3 

- 

7-7 

- 

14-5 

7.2 

— 

— 

— 

1.2 

2-5 

1-3 

48 

40 

46 

1.2 

4 -S 

I-S 


* 10 a. 

9 a. 

t 10 a; die Temp, war um 7 a: etwa —180“. 
tt 9 ^> die Temp, war iim 7 a: —144®. 

*t Das Mittel ist aus den um 7 a gemachten Beobachtungen berechnel. 
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lik. 


Q- = — 06 (533) mm 
Hj , = 2,961 m, hf = 1.3 m 


1900. 



Richtunor und Starke des 


Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Temperatur 
in Quellenbach. 


Tag. 


Windes. 





Bemerkungen. 


7 a. 

■■ 


1 


D 




m 

Di 



I 

* Si 

E 2 

W 

2 

* I 

I 

0 

38.7 

27.7 

*S-I 

6.0 



Leichte Wolkchen 10 a & i p. 

2 

**SWi 

ENE I 

W 

2 

I 

3 

0 

43-0 

32.6 

4-9 

6.3 

4.1 

Wolkchen im S 9 a, zerstreute 
Wolkchen i p. 

3 

— 

E 2 

W 

3 

— 

2 

6 

40.4 

30.6 

— 

6.2 

4.1 

Wolken im S i p, W 5 um4 — 8p. 
Diinner Wolkenschleier 9p. 

4 

— 

- 0 

NW 

I 

— 

0 

0 

43-0 

31.0 

— 

6.4 

3-0 

Ein Paar Wolkchen im W 9 p. 

5 

NWi 

E I 

NW 

I 

0 

0 

0 

41.8 

31-0 

3-0 

6.0 

2.0 


6 

W I 

NW 9 

W 

I 

2 

8 

3 

39-8 

24.S 

3-9 

S-S 

2.0 


7 

NW 5 

E I 

w 

I 

0 

4 

s 

38.S 

23 -S 

4-5 

6.5 

3-9 


8 

W I 

NW I 

NW 

5 

9 

8 

8 

27.S 

15.9 

4.0 

5-3 

4.0 


9 

W I 

NE 3 

N 

4 

0 

8 

5 

41.6 

26.9 

3-0 

S-S 

3-7 


10 

NW I 

NW 10 

NW 

I 

0 

S 

9 

30-5 

18.0 

4.0 

5.0 

4.0 


- II 

NW I 

NW I 

W 

I 

3 

2 

I 

39-6 

25.6 

3*1 

6.S 

4 -S 


12 

Wi 

NW s 

NW 

5 

4 

8 

8 

43-8 

27.0 

3-5 

S-6 

3-2 


13 

NW I 

NW^ 10 

NW 

8 

3 

4 

0 

37-0 

23.0 

3 -S 

S-s 

3-6 


14 

NW I 

N I 

E 

I 

3 

0 

I 

36-4 

23.0 

1.7 

S.O 

3-9 


IS 

Wi 

E I 

W 

I 

0 

4 

0 

3O.O 

20.5 

2.5 

S-s 

4.0 


16 

NW I 

SE I 

NW 

I 

9 

S 

I 

35-0 

20.1 

4.0 

S-s 

3-8 


17 

W I 

SE I 

NW 10 

8 

4 

10 

40-5 

28.7 

4-5 

5-0 

4-5 


18- 

NWi 

SE I 

W 

2 

0 

S 

2 

36-4 

22.0 

3-5 

5-7 

4.0 


19 

NW I 

SE I 

SW 

I 

S 

4 

I 

36.4 

22.0 

3-3 

6.0 

4.0 


20 

Wi 

E 2 

NW 

I 

2 

3 

9 

30.0 

20.0 

3.2 

S-s 

4-5 


21 

SW I 

SE 2 

NW 

I 

2 

5 

I 

34-0 

20.8 

3-4 

S -4 

4-4 


22 

NW2 

NW 10 

NW 

I 

9 

7 

I 

28.5 

15.0 

3-5 

4 -S 

4.0 

Wo die Quellader hervorspringt 

23 

Wi 

SE I 

SW 

I 

8 

7 

2 

31.0 

16.0 

3-6 

S-o 

4.0 

ist die Temp, konstant = 4.7. 

24 

NW I 

NW 10 

NW 

I 

8 

9 

2 

20.7 

10.2 

3-3 

4.6 

4.0 


25 

NW I 

NW 1 

NW 

I 

8 

9 

I 

I 7 -S 

lO.o 

3-8 

4 -S 

3-3 


26 

NWi 

NW 10 

NW 10 

8 

4 

5 

31-0 

18.0 

3-4 

S-o 

3-5 


27 

NWi 

NW 4 

NW 

I 

9 

8 

0 

24.0 

lO.o 

3-0 

4.0 

2.0 


28 

NW2 

SE I 

NW 

I 

0 

0 

0 

25.9 

1 1.4 

2.0 

S-o 

3-0 


29 

Wi 

SW I 

W 

I 

0 

I 

0 

35-0 

19.0 

3-0 

4.8 

— 


30 

SW I 

NW I 

NW 

I 

0 

7 

3 

35-0 

20.7 

3-0 

4-3 

3.5 

- 

Mitt. 

1.2 

3-2 

2«4 


3.6 

4 -S 

2.8 

— 

— 

3 -S 

S -4 

3-7 



* 10 a. 
** 9 a. 










December 


f = 38’ n' X. 

'f. = 90° 19' E. V. Greenwich 


Temir 


i 

1 

Tag. 

Luftdiuck bei 0° 
und Normalschwere 

mm. 

Luftlemperatur. 

Cels 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 

Luftfeuchtigkeit. 

Dampfdruck. 

mm. 

Relativ %. 

Satligunes- 

deficit: 

mm. 

1 

1 

1 

1 


n 

9 P. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

Min. 

Max. 

7 a. 

1 

ip. 

9 P' 

7 a 

ip. 

9 P. 

n 

Ip 

9 P 

7 a. 

ip, 

9 p. 

1 

1 

1 I 

53O.S 

530.0 

530.9 

-15.0 

-2.0 

- 9.0 

- 15-3 

0.3 

-16.S 

-5.0 

- II.0 

0.6 

2.0 

1.2 

40 

50 

50 

0.9 

2,0 

1.2 

! 2 

32.2 

31.0 

28.4 

-15.0 

I.o 

- 12.4 

- 16.0 

I.i 

-16.3 

- 3-0 

- 14.0 

0.7 

2.2 

0.8 

46 

45 

46 

0.8 

2.7 

1.0 

3 

28.8 

30.2 

28.8 

- IO.0 

1.0 

- 7-0 

- 14.0 

4.5 

-II.9 

- 1-3 

- 8.5 

1.0 

3-3 

1.8 

47 

66 

64 

1.2 

1.7 

I.O 

4 

28.3 

26.4 

27.4 

- 14.0 

0.0 

- 1 1.0 

- 16.0 

1.9 

-15.0 

-i-s 

- 12.0 

0.9 

3.5 

1.3 

57 

77 

65 

0.7 

I.I 

0.7 

5 

27.5 

27.2 

29.1 

- IO.0 

-0.4 

- 8.0 

- 16.0 

0.3 

- 13-0 

— 

- II.i 

0.6 

— 

0.8 

28 

— 

33 

1.6 

— 

1.7 

6 

31.8 

33-3 

35.1 

- 19.0 

-0.3 

- 9.1 

- 20.2 

1.0 

-20.0 

-6.2 

- 12.0 

0 .S 

1.0 

0.8 

43 

22 

33 

0.6 

3.5 

1.6 

7 

35.7 

36*3 

35-8 

- 19.8 

“ 3-0 

- 19.0 

- 22.1 

-0.8 

-20.1 

-7.0 

-20.0 

0.7 

1.2 

0.4 

68 

32 

42 

0.3 

2.5 

0.6 

8 

34-6 

33-8 

33.0 

-23.1 

-2.7 

- 19.8 

-27.2 

-1.0 

-24.5 

- 4-5 

-20.7 

O.04 

2.5 

0.4 

5 

66 

44 

0.7 

1-3 

0.5 

9 

32.6 

32.4 

32.6 

-22.4 

-2.9 

-15.4 

-25.5 

-0.8 

-2fi 


-17.2 

0,0 

2.8 

0.4 

0 

75 

30 

0.S 

0.9 

1.0 

10 

32.S 

33 -S 

34.9 

-21.0 

-4.1 

- 1 1.0 

-24.2 

0.8 

— 


- 13-3 

— 

1.2 

0.7 

— 

34 

34 

— 

2.3 

1-3 

II 

35 -S 

36.0 

34 .S 

- 18.0 

-0.8 

- 18.6 

-22.4 

0.2 

-20.1 


-20.5 

O.l 

2.5 

O.i 

II 

57 

10 

1.0 

1.9 

I.O 

12 

34-9 

3 S -3 

34.1 

-20.4 

-1.9 

-iS-i 

-22.1 

-1.7 

-22.4 

-S -5 

- 17.2 

0.O 

1.7 

0.4 

0 

41 

26 

0.g 

2.4 

I.I 

13 

33-9 

34-4 

35.S 

-17.9 

-1.5 

- 16.1 

- 2 I.S 

-0.8 

-m 

-5.3 

j-i 7 -s 

0.4 

1.7 

0.6 

35 

42 

42 

0.7 

2.4 

0.8 

14 

34-2 

33-7 

34-2 

-I8.S 

-2.1 

~i6.s 

-23.8 

-1.9 

-19.9 

- 4 -S 

-I 7 -S 

0.3 

2.4 

0.7 

32 

59 

,52 

0.7 

1.6 

0.6 

15 

33-8 

33-3 

31.2 

- 18.1 

- 2.5 

- 18.1 

-25.3 

-2.3 

-20.5 

-4.2 

-I 9 -S 

O.02 

2.6 

0.4 

2 

68 

35 

I.I 

1.2 

0.7 

16 

30.0 

3 I-S 

3 I-I 

-19.7 

-4.1 

-21.0 

-27.1 

“ 3-8 

— 

— 8.2 

-22.5 

— 

1.0 

0.2 

— 

29 

18 

_ 

2.4 

0.7 

17 

29-9 

31.2 

31.1 

-27.2 

-6.3 

-19.1 

- 29.2 

-4.6 

— 

-8.5 

-20.3 

— 

1.5 

0.4 

— 

51 

35 

— 

1.4 

0.7 

18 

31-2 

30.7 

30.S 

- 24.0 

-6.3 

-16.0 

- 26.9 

-4.5 

-25.1 

- 9-5 

— 

0.2 

1.0 

— 

22 

36 

— 

0.5 

1.9 

— 

19 

29.6 

29.7 

30.7 

-19.9 

-2.7 

- 8.9 

-22.1 

-0.3 

~2I.g 


- 10.2 

0.O 

ii 

I.S 

0 

30 

63 

7.0 

2.6 

09 

Mitt 

S32.0 

532.1 

532.0 

- 18.6 

-2.2 

-14.3 

-21.9 

-0,7 


— 

- 0.4 

2.0 

0.7 

27 

49 

40 

0.8 

2.0 

I.o 














lik. 


Cg — — 06 (533) mm. 

= 2,961 m, ■= 1.3 m. 


1900 . 


Tag 

Richtung und Starke des 

Windes. 

Bewdlkung und 
Niederscklag. 

Aktinometer. 

Temperatur 
in Quellenbach. 

1 

Bemerk ungen. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel 

Cels 

7 a. 

I p. 

9 P- 

7 a. 

I p. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P, 

I 

NW I 

w 

I 

NW 4 

7 

8 

9 

20.9 

17.1 

3-0 

4.5 

2.3 

Die Temperatur der Quell- 

2 

NW I 

SE 

I 

NW I 

2 

2 

8 

26.6 

13.5 

2.3 

5.0 

4.0 

ader = 4.5'*. 

3 

NW I 

NW 

I 

NW 5 

0 

3 

7 

29.5 

15.6 

— 

5*0 

4-5 


4 

W I 

NW 10 

NW I 

3 

— 

3 

30.0 

13.5 

2.9 

4-5 

2.0 


5 

NW 5 

NW 10 

NW 5 

2 

7 

0 

I9.S 

7-5 

2.0 

4.0 

3-7 


6 

NW I 

NW 

8 

NW 5 

2 

I 

2 

25-5 

lO.o 

2.5 

4-9 

3-1 


7 

SW I 

SE 

I 

SW I 

0 

0 

0 

31.8 

I 3 -I 

3*5 

4.0 

3-6 


8 

W I 

SW 

I 

SW I 

3 

0 

0 

25.1 

9-5 

3-2 

4.2 

3*5 


9 

SW I 

E 

I 

— 

3 

3 

— 

27.4 

10.5 

— 

3-5 

3-6 


10 

SW 2 

SE 

I 

SW I 

8 

9 

5 

— 

— 

3-8 

— 

4.8 


II 

W 2 

SE 

I 

SE I 

6 

2 

0 

34*1 

15-5 

3-5 

5.1 

3-8 


12 

W I 

s 

I 

NW 4 

7 

2 

I 

36.2 

21.5 

2.5 

4-5 

— 


13 

NW 3 

SE 

2 

NW 4 

I 

0 

I 

31-5 

22.1 

3-7 

— 

— 


14 

W 2 

E 

2 

NW 2 

0 

I 

I 

30.1 

18.5 

— 

— 

— 


IS 

NW 3 

E 

I 

NW 3 

2 

0 

0 

34-2 

19 s 1 

3 -S 

S.o 

3-5 


16 

W 2 

E 

2 

NW 3 

9 

0 

0 

32.S 

25.2 

3*5 

4-9 

3-7 


17 

SW I 

NE 

I 

S I 

4 

8 

0 

24.9 

18.9 

3*5 

4-5 

3.9 


18 

NW 3 

NE 

2 

NW I 

6 

8 

3 

10.8 

3-1 

3-5 

4-5 

— 


19 

SW I 

NW 

I 

N 4 

9 

9 

3 

16.9 

8.3 

3-9 

4-9 

3-9 


Mitt. 

1.7 

2.5 

2.6 

3-9 

3 -S 

2.4 

— 

— 

3.2 

4.6 

3-6 
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r; Srf E.' V. G.«.*h. Tschark- 



Luftdruck bei 0° 



Tj u f 1 1 e m n e r a t u r. 




Feuchtes 


Luflfeuchligke 

i t 


Tag. 

und Xormalschwere. 

mm. 




Cels. 




1 hermometer. 

Cels. 

Dampfdruck. 

mm. 

Relativ %. 

Sattigungs- 

deficit 

mm. 

■ 

7 a. 


m 

1 

7 a. 

ip. 




Max. 


7 a. 

ip. 

9 P* 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

Ip- 

9 P. 

7 a. 

IP 

9 p. 

I 

690.7 

688.3 

682.7 

— 

16.2 

O.S 

— 

4-9 

- 18.1 


— 

17.1 

-I-S 

- 5 -S 

0.6 

3-2 

2.6 

49 

67 

80 

0.7 

1.6 

0.6 

; 2 

84.3 

84.0 

85.6 

- 

IT. I 

0.5 

- 

8.5 

- 14.2 

2.7 


— 

-2.3 

- 9.2 

— 

2.7 

1.8 

— 

56 

73 

— 

2.1 

0.7 

3 

87.4 

85.7 

87.2 

- 

I 3 -S 

-O.i 

- 

7-9 

- I 4 -S 

2.3 

- 

14-5 

- 3-1 

- 9.1 

0.9 

2.2 

1.6 

54 

48 

61 

0.8 

2,4 

I.O 

4 

85.9 

84.3 

84,4 

- 

1 1.9 

-0.9 

- 

7 -S 

- 12.5 

4-9 

- 

12.5 

-3-1 

- 8.5 

1-3 

2.6 

1.8 

70 

59 

67 

o-s 

1.8 

0.9 

5 

82.0 

80.0 

83.6 

- 

1 1.2 

0.9 

- 

7-1 

- iS-i 

3-1 

- 

12.2 

-0.9 

— 8.2 

1.2 

3-4 

1.8 

59 

70 

66 

0.8 

I-S 

0.9 

6 

85.2 

[ 82.8 

84.6 

- 

I4.I 

-1.8 

- 

6.3 

- IS -5 

O.o 

- 

1 5-3 

-4.9 

- 7 -S 

0.7 

1.8 

1.9 

44 

45 

65 

0.9 

2.2 

I.O 

7 

8S-S 

81.6 

82.4 

- 

lO.I 

-I. I 

- 

10.2 

- I 4 -S 

0.9 

- 

II-S 

- 3-1 

- 11.3 

I.I 

2.7 

1-3 

50 

64 

59 

I.I 

1.6 

0.9 

8 

8S-S 

85.6 

85.6 

- 

lO.l 

0.6 

- 

9.8 

- 14.1 

1-9 

- 

12.9 

-I-S 

- II. I 

0.4 

3-1 

1.2 

18 

64 

55 

1.8 

1-7 

I.O 

9 

87.0 

85.6 

854 

- 

I 2 .S 

-0.2 

- 

9.8 

- 14.2 

2.1 

- 

13-3 

-2.1 

- 10.2 

I.I 

3-0 

1.7 

63 

66 

78 

0.7 

1.6 

o-s 

10 

84.3 

81.6 

81.2 

- 

13-3 

-0.8 

- 

II.o 

- 16.3 

2.1 

- 

I4.I 

-2.1 

— 

I.O 

3-2 

— 

60 

74 

— 

0.7 

I.I 

— 

11 

81.S 

80.3 

82.3 


15.2 

0.5 

- 

lO.i 

- 18.6 

2-5 

- 

16.5 

-2.1 

-12.S 

0.6 

2.7 

o-s 

41 

56 

25 

0.9 

2.1 

1.6 

12 

82.5 

78.1 

80.4 

- 

n .8 

1-5 

- 

7.0 

- 16.3 

2.8 

- 

I 3 -S 

— 

— 

0.8 

— 

— 

41 

— 

— 

I.I 

— 

— 

13 

83.3 

83.0 

84.4 

- 

8.2 

1.3 

- 

6.5 

- 8.5 

2-5 

- 

9-9 

-1.3 

- 8.5 

1.2 

3-0 

14 

49 

60 

SO 

1-3 

2.0 

1-4 

14 

87.6 

88.1 

90.0 

— 

94 

- 5-1 

- 

6.9 

- 10.2 

-4.9 

- 

10. 1 

-7.2 

- 7-2 

1.6 

1.6 

2.3 

72 

50 

85 

0.6 

1.6 

0.4 

IS 

1 _ 

88.9 

89.3 

91.7 

— 

8.1 

-34 

- 

7*9 

- 9.7 

- 3-2 

- 

9 -S 

-3-2 

- 8.9 

I-S 

3 .S 

1.7 

58 

98 

66 

I.I 

0.1 

0.9 

1 

91.4 

89.9 

90.7 

- 

8.3 

0.3 

- 

9.1 

- 9.2 

I-S 

- 

9.8 

— 

- 9.7 

1-3 

- 

1.7 

54 

— 

73 

I.I 

— ! 

0.6 

17 

91.7 

90.2 

91.4 

— 

9-5 

-2.1 

- 

8.7 

- 14.8 

1-9 

- 

lO.i 

- 3-2 

- 9 -S 

1-7 

3-0 

1-7 

74 

75 

69 

0.6 

I.O 

0.7 

18 

90.5 

88.4 

88.7 

— 

1 3-5 

-2.1 

- 

10.9 

- IS-S 

I.i 

- 

I4.I 

-4.1 

- 1 1.2 

I.I 

2.4 

1.6 

66 

60 

79 

0.6 

1.6 

0.4 

19 

85.2 

82.8 

85.2 

— 

15.1 

- 2.5 

- 

9.2 

- 17.2 

—0.2 

- 

16.5 

-4-3 

- lO.i 

0.5 

2.4 

I-S 

33 

64 

66 

I.O 

1.4 

0.8 

20 

85.0 

83.0 

83.4 

— 

10.0 

2-5 

- 

10.3 

- 12.8 

3-4 

— 

1 1-3 

“’-0.5 

- 1 1.2 

1.2 

2.9 

1.3 

54 

S 3 

63 

I.O 

2.6 

0.8 

21 

86.7 

85.9 

85.9 

— 

IO.S 

0.3 

- 

8.2 

- 14.6 

4-1 


II-S 

-1.8 

- 9-9 

1-3 

3-0 

1.2 

62 

63 

49 

0.8 

1,8 

1.3 

22 

89-3 

89.0 

92.0 

— 

I 3 -I 

0.9 

- 

5.2 

- I 4 -S 

1.9 


14-S 

-I.I 

- 6.6 

0.7 

3-3 

2.0 

41 

66 

64 

I.O 

1.7 

I.I 

23 

91.1 

89.2 

90.0 

— 

1 1.2 

1 -S 

- 

8 .g 

- 11.9 

4-7 

— 

12.5 

-I.I 

- p.9 

I.O 

3-1 


52 

60 

64 

0.9 

2.1 

0.8 

24 

89.0 

87.0 

88.2 

— 

10. 1 

-0.1 

- 

9-8 

-15.8 

2.1 

— 

11-7 

— 2.1 

- 10.5 

I.O 

2 .g 

1.6 

46 

64 

71 

1.2 

T.6 

0.6 

2S 

S9.2 

88.3 

88.8 

— 

8.9 

2.5 

- 

7 -S 

- 15.2 

2.9 

— 

9.8 

— 

- 9-7 

1.6 

H 

m 


m 





1.4 

26 

88.4 

86.4 

86.6 

- 

II-S 

o-s 

- 

8.2 

-15.6 

4-9 

- 

12-5 

-1.2 

- 9-1 

I.I 

3-3 


58 

70 

68 

0.8 

1-4 

0.8 

27 

85.2 

84.7 

87.7 

— 

14.8 

0.9 

- 

8.7 

-15.6 

4-7 

- 

15.2 

-0.9 

- 9 -S 

1.0 

3-4 

1.7 

70 

69 

69 

0.4 

I-S 

0.7 

28 

88.4 

86.8 

85.3 

— 

8.1 

3-6 

- 

S-i 

- lO.I 

7.6 

- 

9-7 

«’-0.2 

- 6.7 

1-3 

2.6 

1.9 

52 

44 

61 

1.2 

3.3 

1.2 

29 

85.9 

85.4 

85.5 


9.1 

-0.6 

- 

6-5 

- 10.7 

i-S 

- 

10.5 

- 1-9 

- 7-9 

1-3 

3-3 

1-7 

55 

75 

60 

I.O 

I.I 

I.I 

30 

89.3 

89.7 

90.7 

— 

9-1 

— 1.2 

- 

8.2 

- II-S 

1.2 

- 

11.2 

-34 

- 9.8 

0.9 

2.6 

1-3 

39 

61 

51 

1.4 

1-7 

1.2 

31 

92.0 

90.6 

91.1 

— 

14.S 

-14 

- 

J± 

-15.4 

2,1 

— 

15.1 

- 3-8 

- 8.7 

1.0 

2.3 

I-S 

63 

56 

S 7 

0.6 

1.8 

1.2 

Mitt. 

687.1 

685.7 

686.S 

- 

1 1.4 

-O.I 

- 

8.2 

- 14.0 

2.2 


— 

— 

— 

I.I 

2.8 

1.6 

54 63 63 

0.9 

1-7 

0.9 
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lik. 


— — o-s (685) mm. 

— 925 m, = 4 o m. 


1901 . 


Richtung und SlSrke des 


Bewolkung und 


Aktinometer. 


Windes. 

Niederschlag. 

Schwaiz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

I p. 

9 p. 

NE I 

N 3 

SW I 

7 

9 

I 





S I 

NE4 

NW I 

10 

2 

0 

31-2 

17-S 

SW2 

SW I 

SW I 

3 

2 


29.8 

17-9 

S2 

W I 

S 1 

6 

2 


35 -S 

17.6 

NW I 

NE I 

SE I 

0 

I 


38.S 

23 -S 

NE I 

NE4 

SW I 

4 

3 


3 I-S 

I 4 -S 

SE I 

SE 2 

SE I 

2 

3 

I 

32.0 

16.6 

S2 

N I 

NNE I 

9 

3 

I 

32.1 

17.1 

NW 2 

W I 

SW I 

3 

6 

0 

29.6 

14.5 

NW I 

N I 

E I 

5 

I 

0 

' 38.S 

21.5 

W4 

SW I 

SW I 

S 

7 

3 

25-5 

19 s 

ES 

E 2 

SW 2 

4 

3 

3 

28.2 

19.1 

S I 

. NE3 

NE 3 

8 

9 

4 

28.9 

15-9 

E2 

N I 

SW 5 

10 

10 

10 

25.8 

IS -7 

E 2 

W 2 

W I 

10 

10 

I 

19-5 

14-5 

NE I 

N 1 

- 0 

9 

3 

I 

37-0 

22.4 

SW 2 

N I 

S I 

5 

8 

2 

26.5 

iS-s 

W I 

NE I 

SE I 

9 

5 

I 

38.3 

22.0 

S I 

NE3 

S I 

3 

I 

0 

38.1 

19.S 

S I 

N I 

l-l 

1 

0 

8 

4 

0 

39-1 

32.S 

W 2 

N 0 — I 

N I 

3 

S 

0 

37-2 

26.1 

S I 

W I 

SE I 

S 

9 

4 

23 -S 

15.1 

SW 2 

N 2 

S I 

3 

4 

0 

38.S 

30.1 

SW I 

N 2 

S 2 


0 

0 

34 -S 

24.6 

W 2 

S I 

SW I 


0 

4 

34-5 

19.5 

SW I 

W I 

SE I 


3 

0 

37 -S 

29.5 

SE I 

E I 

S I 


3 

X 

3 S -4 

29.7 

W I 

W 3 

SE 2 


2 

7 ' 

35-0 

27.1 

SW2 

NE I 

E I 


9 

8 

26.4 

18.S 

E 3 

NE 9 

NE I 

6 

4 

3 

32.S 

21. 1 

E I 

E 2 

E I 

10 

5 

2 

— 

— 


Bemerkungen. 


Mitt. 


1.6 


1.9 


1.2 


Hedin^ yourney in Central Asia. 



















Febniar 


<F = 39'2'^. 

I = 88“ o' E. V. Greenwich. 


Tschark- 


Tag 

Luftdruck bei 0® 
Tind Kormalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L IT 

f t f e u 

c h t i g k e 

i t. 


Dampfdruck. 

mm. 

Relativ 

Sattigungs- 

deficit. 

mm. 

1 


m 




mm 



7 a. 

ip. 

9 P‘ 

7 a, 

ip. 

9 P- 

7 a, 

ip 

9 P. 

7 a. 

ip. 

9 P. 

I 

! : 

691.7 £92.9' 695.0 



10.9 

- 5-7 

— 

7-2 

— 

13-5 

- 4-3 

— 

11.5 

-6.8 

— 

8.0 

1.4 

2.1 

1.9 

69 

69 

72 

0.6 

1.0 

0.7 

2 

98.1 

99.2,700.6 

- 

8.1 

-0.6 

- 

6.8 

- 

II.7 

1.2 

- 

9.6 

-2.1 

- 

7-8 

1-3 

3-1 

1-9 

S 3 

71 

68 

1.2 

1.3 

0.9 

3 

702.J70O./I OI.0 

- 

lS -9 

-1.4 

- 

1 1.9 

- 

17.4 

2.3 

- 

16.4 

-2.4 

- 

12.6 

0.9 

3-3 

1.2 

6S 

79 

66 

0.5 

0.9 

0.6 

4 

699.7: 698.1 

698.1 

- 

16.S 

'S-S 

- 

1 2.5 

- 

18.7 

-0.3 

- 

17-5 

- 7-7 

- 

13-1 

O-S 


1.2 

42 


67 

0.7 

1.6 

0.6 

5 

98-3 

96.6 

96.6 

- 

15.2 

-1.4 

- 

1 1.4 

- 

I 7 -S 

2.4 

- 

16.3 

- 3-8 

- 

I 2 .I 

0.6 

2.3 

1-3 

43 

S6 

68 

0.8 

1.8 

0.6 

6 

94.2 

92.3 

90.8 

- 

9-3 

0.5 

- 

7.8 

- 

15.1 

3 -S 

- 

lO.I 

-1.9 

- 

8.9 

1.6 

2.8 

1.6 

71 

S 9 

64 

0.6 

1-9 

0.9 

7 

89.9 

88.1 

88.4 

- 

13-5 

-0.9 

- 

3 -S 

- 

I4.S 

2.8 

- 

14.5 

-1.6 

- 

4-5 

0.9 

3-7 

2.7 

S2 

85 

7 S 

0.8 

0.7 

0.9 


87.9 

86.7 

87.9 

- 

I 2 .I 

-0.4 

- 

S -7 

- 

I4.I 

4.8 

- 

13-7 

- 1-5 

- 

6.8 

0.7 

3 -S 

2.1 

39 

78 

69 

I.I 

I.O 

1.0 

9 

88.2 

87.9 

89-3 

- 

8.5 

5-6 


2.7 

- 

12,0 

8.3 

- 

10.5 

1.6 

- 

3-9 

I.o 

3-3 

2.7 

41 

48 

72 

1.4 

■3-6 

I.o 

10 

91.2 

90,1 

92.3 

- 

10.2 

6.3 


2.5 

- 

II-S 

9.2 

- 

1 1.5 

2.5 

- 

3 -S 

1. 1 

3-6 

2.9 

S 3 

SO 

76 

1.0 

3-6 

0.9 

■> 

92.7 

90.6 

91.6 

- 

10. 1 

6.9 

- 

4.6 

- 

10.9 

9.1 

- 

1 1.5 

2 .S 

- 

S -4 

1. 1 

3-4 

2-5 

SI 

46 

77 

I.I 

4.1 

0.8 


91.7 

89.2 

90.4 

- 

10.7 

4.9 

- 

3-8 

- 

1 1.8 

7-1 

- 

II-S 

I-S 

- 

5.2 

1-3 

3-4 

2.3 

6S 

S 2 

66 

0.7 

3-1 

1.2 

i '3 

90.8 

88.4 

88.8 


10. 1 

6.S 

- 

2.9 

- 

II.2 

9-5 

- 

1 1.2 

2.6 

- 

4.2 

1-3 

3-6 

2.6 

S 9 

49 

70 

0.9 

3-7 

I.I 

1 14 

88.4 

86.6 

88.9 

- 

II.o 

4-5 

- 

2.2 

- 

11.8 

7-3 

- 

12.2 

2.6 

- 

3-2 

1. 1 

4 -S 

3-1 

S 4 

71 

78 

0.9 

1.8 

0.9 

IS 

88.4 

87.3 

90-5 

- 

4-5 

S-i 

- 

4-7 

- 

5.8 

6.5 

- 

S-i 

2.6 

- 

6.1 

2.7 

4-3 

2.1 

81 

6S 

64 

0.6 

2.3 

1.2 

i6 

91.6 

89,8 

91.0 


12.7 

3-2 

- 

6.3 

- 

13.2 

S -3 

- 

I 3 -S 

-i-s 

- 

8.1 

I.I 

2.0 

I-s 

62 

34 

S2 

0.7 

3-8 

1.4 

i; 

90.6 


88.7 


10. 1 

7-5 

- 

3-7 

- 

10.9 

lO.i 

- 

II-S 

4 -S 

- 

4 -S 

I, I 

4-8 

2.7 

SI 

61 

78 

I.I 

3-0 

0.8 

i8 

88.1 

Bi 

88.4 

- 

7-3 

3-2 

- 

4.6 

- 

8.9 

4.2 

- 

8.5 

-I-S 

- 

6.S 

1.7 

2.2 

1.9 

64 

38 

57 

1.0 

3-6 

1.4 

19 

91.I 

9O.S 

93-0 

- 

1 1.8 

- 3 «« 

!- 

9-3 

- 

12.5 

-0.9 

- 

12.6 

-6.5 

- 

10.2 

1.2 

1.6 

I-s 

6S 

4 S 

68 

0.7 

1-9 

0.7 

20 

95.2 

92.4 

92.8 

- 

14.8 

2.9 

- 

8.2 

- 

15.2 

3-9 

- 

15.6 

-1.6 

- 

10. 1 

0.8 

2.2 

I.x 

S6 

40 

44 

0.6 

3-4 

1.4 

21 

91.2 

89-3 

91.4 

- 

13.6 

2,1 

- 

6.8 

- 

14.8 

5-1 

- 

14.8 

-1.2 

- 

8.9 

0.7 

2.7 

I.I 

46 

SO 

39 

0.9 

2.7 

1.7 

22 

93-1 

90.9 

92.7 

- 

9.2 

4-4 

- 

4-9 

- 

lO.I 

7-9 

- 

10.2 

O.j 

- 

7-4 

1.5 


1-3 

65' 

4 J 

42 

0.8 


1-9 

23 

94-7 

92.2 

93-2 

- 

10.2 

6.2 

- 

3 -S 

- 

II.9 

lO.i 

- 

1 1.9 

2 -S 

- 

■ 4-1 

1.0 

3-6 

2.9 

4 S 

SO 

83 

1.2 

3-6 

0.6 

24 

93-7 

91-3 

92.2 

— 

8.7 

10.3 

- 

2.1 

- 

10.8 

II.8 

- 

9 -S 

3-5 

- 

3-4 

1.7 

2.6 

2.8 

69 

27 

72 

0.7 

6.9 

I.I 

2S 

92.2 

90.4 

90.2 


6.1 

1 1.2 

- 

0.9 

- 

7-3 

I4.I 

- 

7-8 

6.7 

- 

4.1 

1.6 

5-1 

2.3 

ss 

SI 

S 2 

1-3 

4-9 

2.1 

26 

92.1 

90.9 

90.7 

— 

5-6 

13.8 


0.5 

- 

8.1 

16.S 

- 

7-4 

S-2 

- 

2.6 

1.6 

2.4 

2.3 

S 4 

20 

48 

1.4 

9 .S 

2.5 

to 

88.1 


84.7 

- 

6.1 

II-S 


0.4 

- 

7-3 

13-9 

- 

7.2 

7.6 

- 

3 -S 

2.0 

6.0 

1-7 

69 

S8 

36 

0.9 

4-3 

3-0 

28 

85.9 

85.4 

86.9 

- 

4.8 

14.2 

- 

0 -S 

- 

6.2 

16.8 

— 

6.9 

6-5 


3-9! 

1.6 

3-4 

1.8 

SO 

28 

41 

1.6 

8.7 

2.6 

Mitt. 

692.2 

690.6 

691.7 

- 10.3 

4.0 


S-o 

- 

12.0 

6.7 

— 

— 

— 

1.3 

3-2 

2.0 

S 7 

S 3 

63 

0.9 

3-3 

1.2 











299 


j.j^ Q- = — 05 (685) mm. 

Hb = 925 «n> = 4 0 m- 


Tag. 

Richtung und Starke des 

Windes. 

Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

1 

1 

Bemerkungen. 



7 a. 

ip. 

9 P* 




I 

NE I 

NW 

I 

SW I 

10 

I 

10 




2 

N I 

NE 

I 

NE I 

10 

10 

9 

21.2 

II.6 


3 

S 2 

S 

4 

SW I 

10 

2 

0 

34-3 

23.1 


4 

S I 

W 

2 

W I 

4 

8 

2 

27-3 

17.1 


5 

E I 

SW 

2 

S 2 

I 

I 

0 

34 -S 

23.8 


6 

S I 

w 

I 

SW I 

2 

I 

2 

3 S -2 

23 -S 


7 

S I 

SW 

2 

S I 

8 

9 

• 7 

31-5 

ids 


8 

S I 

SW 

I 

S I 

8 

8 

3 

36-5 

25.1 


9 

S I 

NE 

2 

SWo -1 

8 

8 

0 

42.3 

31.2 


10 

S I 

SE 

I 

S I 

5 

6 

0 

46.6 

36.4 


II 

S I 

SW 

2 

E 1 

7 

I 

0 

46.2 

36.S 


12 

SW I 

W 

I 

S I 

9 

I 

0 

45-5 

36.4 


13 

SW I 

NE 

I 

S I 

8 

4 

0 

44-3 

33-9 


14. 

W I 

NE 

I 

SW 2 

2 

I 

2 

43-8 

32.9 


IS 

S I 

NE 

3 

N I 

9 

6 

0 

41.2 

29.8 


16 

W 2 

W 

I 

SW I 

9 

6 

0 

36.5 

27.2 


17 

SW I 

NE 

I 

SE I 

8 

9 

0 

46.8 

36-7 


18 

NE 2 

E 

4 

NEs 

9 

S 

2 

36.5 

32.9 


19 

NE 6 

NE 

5 

SE I 

10 

9 

0 

37-2 

27,1 


20 

W I 

NE 

6 

SE I 

10 

S 

0 

37-1 

2 S -9 


21 

SW I 

NE 

I 

- 0 

9 

6 

0 

43-9 

32-9 


22 

SE 2 

NE 10 

• SEi 

10 

8 

0 

4 I-S 

3 I-I 


23 

S 2 

NEo- 

-I 

S I 

10 

I 

0 

48.6 

37-8 


24 

SEi 

NE 

I 

S I 

7 

8 

I 

49.1 

38.5 


25 

S I 

NW 

I 

S 0— I 

8 

7 

0 

SI -4 

42.3 


26 

SW I 

No- 

-I 

SEo— I 

10 

5 

8 

S 4-2 

4 S -6 


27 

S 2 

NE 

2 

SE I 

9 

I 

S 

S0.4 

38-5 


28 

SW I 

E 

I 

S I 

8 

6 

1 

54-3 

43-8 

. 

Mitt. 

1.4 

m 

1. 1 

7.8 

5-2 

1-9 

— 

— 










300 


Marz 


cp = 30“ 2' N. 

7 ^ = 88® o' E. V. Greenwich. 


Tschark- 


Tag. 

Lufldruck bei 0® 
und Normalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchles 

Thermometer. 

Cels. 


L 

uftfeucbtigkeil. 


Dampfdruck. 

mm. 

Re 

lativ 

Sattigung 

deficit. 

mm. 

s- 


7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

Min. 

Max. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7a 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

I 

687.7 

685.8 

685.0 

-4.9 

ll.S 

2.3 

-7.1 

16.8 

— 

6.1 

7-6 

-2.1 

2.2 

6.0 

2.1 

68 

58 

38 

1.0 

4-3 

3-3 

2 

85.9 

86.1 

85-3 

-6.5 

8.9 

0.8 

- 7-9 

1 1.5 

- 

8.2 

4 -S 

-2.7 

1.6 

4.1 

2.1 

S6 

48 

43 

1.2 

4 -S 

2.8 

3 

86.7 

85*4 

84.7 

- 5-1 

13-8 

3-6 

-8.5 

15.1 

- 

7-2 

6.7 

“^- 0.9 

1-7 

4.1 

2.1 

53 

35 

55 

l-S 

7-7 

3-8 

4 

85.9 

85.8 

87.4 

- 3-8 

I 3 -S 

0.7 

-4.1 

14.5 

- 

5-9 

7-6 

-2.9 

1.9 

4-9 

2.0 

S3 

42 

41 

1,6 

6.7 

2.9 

5 

86.7 

84.5 

83-9 

- 5-4 

15.1 

1.2 

- 7 -s 

16.8 

- 

7-2 

7-8 

-1.6 

1.7 

4-7 

2.8 

55 

36 

55 

1.4 

8.2 

2.3 

6 

84.4 

80.4 

80.6 

- 4-7 

I2.I 

I -5 

-7.8 

14.4 

- 

6.9 

5.6 

-2.6 

1.7 

3-6 

1-9 

52 

34 

37 

1.6 

7-0 

3-2 

7 

82.0 

80.3 

81.9 

-2.8 

14.2 

1. 1 

-4.6 

14.9 

- 

3-9 

8.7 

-2.1 

2.8 

S -9 

2.4 

74 

49 

49 

1.0 

6.2 

2.6 

8 

84.1 

83.2 

84.6 

-O-S 

IJ,o 

4-9 

-2.1 

15-8 

- 

3-6 

4.1 

0.5 

2.0 

2.7 

2.6 

46 

28 

40 

2.4 

7 -^ 

3-9 

9 

88.1 

86.3 

86.9 


14.0 

3-1 

-5.2 

18.6 


— 

S-8 

«'-0.8 

— 

2.9 

2.4 

— 

24 

42 

— 

9.1 

3-3 

10 

85.5 

83.7 

84.1 

2.1 

17-4 

6.7 

- 3-2 

18.9 

- 

1-9 

7-3 

1.8 

2.3 

3-1 

3.0 

43 

20 

41 

3-0 

11.9 

44 

II 

8S.S 

83.7 

85.6 

2.1 

15.6 

S-2 

- 3-2 

16.8 

- 

1.9 

10.3 

O.I 

2.3 

6.9 

2.1 

43 

52 

32 

3-0 

6.4 

4-5 

12 

88.8 

87.6 

86.4 

6.9 

17.8 

7-1 

1-5 

20.1 


1.4 

7 -s 

1. 1 

2.4 

3.2 

2.0 

32 

21 

27 

5-1 

I 2 .X 

s-s 

13 

85.4 

84.7 

83.7 

2.4 

21.8 

16.8 

-0.9 

23-5 

- 

1-5 

10.3 

8.9 

2.4 

3-7 

5.0 

45 

19 

35 

3-0 

15-9 

9-4 

14 

91.S 

93-7 

93-6 

3-6 

I 1.2 

2.8 

2.9 

I 3 -S 


0.2 

S-I 

^'-O.i 

2.7 

3-7 

3-1 

46 

37 

55 

3-2 

6.3 

2.6 

IS 

92.6 

90 -S 

88.7 

-4.1 

13-0 

3-2 

-S-8 

I 3 -S 

- 

6.5 

8.3 

«'-0.6 

1.6 

S -9 

2.5 

47 

53 

43 

1.8 

5-3 

3-3 

16 

89.1 

86.1 

84.1 

-0.6 

18.9 

4.8 

- 3-1 

19.8 

- 

2.5 

10.5 


2.9 

5-6 

2.2 

65 

34 

33 

1.6 

10.8 

4-3' 

17 

78.8 

79-3 

81.0 

0 .S 

17.2 

8.5 

- 3-9 

20.1 

- 

2.8 

8.5 

3-9 

2.2 

4-1 

4.0 

46 

28 

48 

2.6 

10.7 

4.4 

18 

93-3 

95.0 

95-2 

— 0.2 

6.7 

0-3 

-1.5 

7-1 

- 

3-5 

1.2 

- 3-1 

2.1 

2.6 

2.0 

47 

35 

42 

2.4 

4.8 

2.7 

ip 

95.6 

92.7 

93-0 

- 8-5 

8.9 

2.1 

- 9-3 

9-9 

- 

10.4 

2.6 

-2.3 

1.0 

2.6 

1.8 

43 

30 

34 

1.4 

6.0 

3 -S 

20 

93-3 

90.3 

91.8 

-2.9 

12.8 

2.9 

-4.2 

14.9 

- 

5.6 

6.7 

-2.8 

1.7 

4.6 

1.2 

45 

41 

20 

2.1 

6.6 

4 -S 

21 

91.6 

89.4 

89.6 

-0.8 

1 2.5 

4-3 

- 3-9 

13-7 

- 

3-5 

7-4 

®-0.6 

2.2 

S-2 

2.0 

51 

47 

31 

2.1 

S-8 

4-3 

22 

90.8 

89.1 

88.2 

-1.6 

1 2.5 

2.5 

- 3-6 

16.4 

- 

S-i 

5.6 

-1.8 

1.6 

3-6 

2,0 

40 

33 

37 

2.S 

7-3 

3 -S 

23 

88.5 

83-9 

81.7 

-0.9 

18.9 

3-9 

-2.4 

19.8 

- 

3-2 

8.7 

“-0.5 

2.5 

3-4 

2.3 

58 

21 

37 

1.8 

13-0 

3-8 

24 

83.2 

81.4 

81.7 

0.2 

18.9 

6.8 

-2.3 

21.2 

- 

3.6 

8.9 

I-S 

1-9 

4.0 

2.5 

41 

44 

34 

2.8 

12.4 

4.9 

25 

82.2 

80.3 

81.1 

5.8 

20.5 

7-6 

0.5 

21.4 


0.9 

9.6 

4-9 

2.S 

4.0 

S-I 

36 

22 

65 

44 

14.1 

2.8 

26 

84.0 

86.0 

87.2 

4 -S 

22.9 

10.9 

0.2 

24 - 5 ‘ 


O.i 

10.8 

4-1 

2.5 

3-8 

2.8 

39 

18 

29 

3-9 

I7.I 

7-0 

27 

89.3 

88.8 

90-3 

7 -s 

23.6 

n .5 

5-3 

25.9 


5-4 

1 1.2 

S-I 

5-6 

3-9 

3*4 

72 

i8 

34 

2.2 

18.0 

6.8 

28 

90.2 

88.9 

88.4 

8.2 

26.5 

II.o 

6.9 

27.4 


3-8 

1 1.9 

6.9 

3-8 

3-2 

S-S 

47 

12 

56 

4.4 

22.9 

44 

29 

85.2 

82.9 

82.4 

3-1 

23.2 

10.8 

0.8 

24.0 


0.5 

14.8 

4-1 

2.6 

8.8 

3-1 

46 

41 

32 

3-1 

12.6 

6.7 

30 

00 

00 

86.1 

88.5 

9.6 

20.1 

13-0 

2.9 

20.8 


2.9 

9-9 

7 -S 

2.6 

4-6 

5.3 

30 

26 

47 

6.3 

13-0 

6.0 

31 

92.9 

92.6 

93-1 

10.9 

22.3 

7-5 

8.2 

22.3 


4-9 

10.5 

2.4 

3-8 

4-3 

2.9 

39 

21 

37 

6.0 

16.0 

4 - 9 , 

Mitt. 

687.6 

CO 

vd 

CO 

VO 

00 

VO 

0.3 

16.0 

S -5 

-2,4 

17.9 


— 

— 

— 

2.4 

4*3 

2.8 

49 

33 

40 

2.7 

lO.o 

4-3 










lik, 


Cg = — o.s (685) mm. 
= 925 “ 4 -® 


1901 


Tag. 

Richtung iind Starke des 

Windes. 

Bewdlkung 

Niederschl 

arid 

Aklinometer. 

1 


Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

1 

Beraerkungen. 

7 a. 

ip. 


D 


9 P- 

I 

W I 

NE2 

E 3 

8 

0 

I 

49.1 

395 

! 

2 

W 4 

NE I 

SE 0— I 

8 

9 

8 

54.2 

45 -S 

i 

! 

3 

SW 4 

NW 3 

SE I 

9 

4 

9 

45 -S 

37-2 


4 

SW I 

NE I 

~ 0 

3 

5 

2 

52.S 

43-1 


5 

E 1 

NE 5 

NE I 

4 

2 

0 

49-3 

4O.O 


6 

W 6 

N 0 — I 

SE I 

4 

3 

2 

56.4 

46.5 


7 

SE I 

E4 

W I 

8 

s 

7 

S1.6 

39 5 


8 

SW I 

N 0— I 

NE I 

10 

10 

9 

42.1 

3 S -2 


9 

W I 

NE I 

E I 

4 

3 

0 

5 S -7 

47.8 


10 

E 4 

N2 

NE S 

6 

7 

0 

55-4 

44.1 


II 

E 4 

NEs 

SW I 

6 

3 

3 

S0.1 

38.9 


12 

N I 

W4 

E I 

10 

9 

9 

42.1 

39-4 


13 

W 2 

E 0— I 

NE4 

10 

8 

10 

60.7 

50.4 


14 

W 2 

SW 2 

SE I 

10 

-9 

2 

40.1 

31.0 


IS 

W I 

NE 2 

SE 0— I 

10 

S 

0 

48.5 

38.5 


16 

SW I 

E2 

E I 

8 

6 

2 

S< 5-9 

48.2 


17 

S I 

E I 

ES 

8 

8 

9 

54-1 

47-4 


18 

E 10 

NE9 

NE4 

10 

10 

2 

39-8 

21.0 


19 

W I 

NE2 

SE 0— I 

9 

4 

5 

45.1 

36.8 


20 

S I 

NEs 

E I 

9 

7 

6 

49.1 

38.7 


21 

NWo— I 

NEi 

NEo— I 

9 

7 

I 

49-3 

39-5 


22 

SW 5 

NE2 

S 0— I 

8 

7 

0 

S0.1 

39-4 


23 

S 1 

S 0— I 

E 0— I 

8 

6 

I 

59-4 

48.9 


24 

s 4 

W2 

S 0— I 

7 

6 

3 

56.1 

44 -S 


25 

W I 

W2 

E I 

9 

7 

2 

58.7 

48.5 


26 

S I 

NW I 

E I 

9 

7 

8 

S4.1 

44-5 


27 

N I 

N I 

SE I 

10 

8 

6 

S 4 -S 

44 -S 


28 

S I 

- 0 

E 2 

9 

3 

I 

65.4 

57.2 


29 

SEo— I 

NE4 

NE 2 

2 

2 

7 

63.1 

52.6 


30 

E 6 

E6 

E 9 

7 

7 

7 

56.0 

49-9 


31 

NE 6 

ES 

E 0— I 

9 

4 

0 

58.S 

48.0 


Mitt. 2.4 

2.4 

1-7 

7-8 

S.8 

3-9 

— 
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April 


jp = 39° 2 ' N. 

/ = 88^0' E. y. Greenwich 


Tschark- 


Tag. 

Luftdruck bei 0“ 
und ^’o^malsch^ve^e. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L 

uftfeuchtigke 

i t. 


Dampfdruck. 

mm. 

Rekliv %. 

Sattigungs- 

deficit. 

mm 


n 



7 a. 

B 

B 


Max 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7a 

ip. 

9 P. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

I 

692.1 

1 

688.4 €84.1 

5.6 

21.8 

11-3 

1.2 

24.2 

I-S 

10.9 

5.4 

3.1 

4-9 

4.0 

45 

25 

40 

3.8 

14.8 

6.1 

2 

83.3 

81.7 

80.7 

9.9 

24.2 

14.0 

3-5 

27.1 

4-5 

II-S 

7-1 

39 

4.6 

4.2 

42 

20 

35 

5*3 

18.1 

7-9 

3 

80.0 

78.8 

78.7 

12.5 

27.1 

13.8 

7.8 

28.9 

6.7 

12.0 

6.9 

4 -S 

3-3 

4-3 

41 

12 

36 

64 

23-6 

7.6 

4 

81.6 

80.8 

82.0 

9.8 

17.6 

14.5 

7.2 

18.9 

54 

9.8 

7.8 

4.8 

5-6 

5.0 

S 3 

37 

40 

4-3 

9-5 

7-5 

5 

85.3 

84.4 

83.1 

7-3 

15.8 

12.3 

6.5 

20.5 

3-9 

8.9 

6.2 

4-5 

S-I 

4.1 

58 

38 

38 

3-2 

8.3 

6.6 

6 

83-9 

82.0 

83-3 

7.8 

l6.g 

1 1.2 

$.2 

20.6 

4.2 

108 

5-8 

4-4 

^.9 

4-3 

55 

48 

43 

3-6 

7-6 

5.8 

7 

85.9 

86.4 

85.9 

9.1 

16.9 

IO4 

6,2 

16.9 

3-9 

9.8 

4.8 

3-7 

5-8 

3-9 

43 

40 

41 

5-0 

8.6 

5.6 


87.6 

85.5 

86.0 

5.4 

20.9 

10.7 

1-7 

22.1 

2.1 

10.8 

5-4 

3-7 

5-1 

4.2 

54 

27 

44 

3-1 

I 3 -S 

5-4 

9 

85.2 

83.6 

82.4 

7.2 

23.0 

7 /.^ 

3 'S 

23.2 

2.9 

II. I 

5.2 

3 -S 

4.6 

3 -S 

46 

22 

37 

4.1 

16.5 

6., 

10 

82.7 

80.8 

8O.0 

I04 

23.1 

II.O 

4-5 

27.8 

4-9 

131 

5.8 

3-8 

6.4 

4-3 

40 

30 

44 

5-7 

14.8 

•S-s 

II 

8i.2 

81.2 

81.8 

14.9 

25-3 

I 2 .I 

3-2 

25.9 

6.8 

12.2 

6.0 

3 -S 

4-3 

4.0 

27 

18 

38 

9.2 

19.9 

6.6 

12 

81.8 

79.7 

78.2 

13.9 

264 

14.3 

33 

29.6 

7.6 

13-3 

7 -S 

4-7 

S-i 

4-5 

40 

20 

36 

7-2 

20.7 

7.8 

^3 

77.8 

7 S-S 

76.0 

14.9 

28.3 

12.4 

5.2 

28.3 

9-4 

16.2 

7-3 

6.1 

8.4 

S-i 

48 

29 

47 

6.6 

20.5 

5-7 

! 14 

77-3 

73-5 

72.5 

II.2 

29.1 

16.6 

4.2 

29.1 

7-5 

14.9 

10,2 

5-9 

6.3 

6.2 

59 

21 

44 

4.1 

24.0 

8.0 

IS 

78.3 

77.6 

77.3 

16.5 

23.3 

17-3 

12.6 

23.3 

10.2 

14.7 

11.9 


8.3 

7-3 


39 

49 

7-9 

13-2 

7.6 

16 

78.5 

76.0 

77.4 

14.7 

27,2 

17.4 

II.8 

27.S 

8.9 

17.1 

— 

5-7 

lO.l 

— 

45 

37 

— 

6.9 

17.0 

— 

17 

78.0 

78.7 

79.3 

14.8 

23.0 

I6.I 

12.8 

23.0 

9-3 

13-2 

10.3 

6.3 

7.0 

6.7 

50 

33 

49 

6.3 

I4.I 

7.0 

18 

80.9 

80.4 

81.9 

12.2 

22.9 

1 1.9 

9.8 

22.9 

8.3 

14.2 

7-9 

6.4 

8.2 

5-9 

60 

39 

57 

4-3 

12.8 

4 -S 

19 

81.9 

79-4 

79.1 

■ 

14.5 

23.0 

1 1.4 

7-3 

23.0 

9-7 

13-7 

6.3 

6.8 

7.6 

4-7 

55 

36 

46 

5.6 

I 3 -S 

S-s 

20 

78.4 

77-3 

78.1 

1 1.3 

29.2 

13.2 

5.0 

29.2 

6.4 

I7.I 

7.0 

4.8 

8.7 

4-5 

48 

29 

39 

5-3 

21.7 

6.9 

21 

81.2 

79-7 

81.3 

14-3 

20.0 

14.3 

11.0 

23.0 

9-7 

12.2 

9.2 

6.9 

6.8 

6.4 

56 

39 

52 

5-4 

10.8 

5-9 

22 

82.5 

81.9 

80.3 

10.7 

14.8 

lO.l 

8.4 

18.9 

8.1 

13-6 

8.2 

6.7 

10.8 

7.2 

69 

86 

77 

3-0 

1.8 

2.1 

23 

81. 1 

804 

87.8 

lO.o 

19.4 

16.9 

6.3 

19.9 

8.9 

11.5 

15.1 

7.8 

6.6 

11.8 

85 

39 

81 

1.4 

10.3 

2.7 

24 

91.4 

91-3 

90 .O 

7-5 

22.2 

7-3 

0.2 

22.5 

4-9 

12.8 

5-3 

5-2 

6.7 

S-S 

67 

33 

71 

2.6 

13-4 

2.3 

2S 

88.0 

85.8 

84.0 

16.9 

23.8 

10.5 

7.0 

25.8 

10.2 

IS -3 

7-4 

6.0 

8.8 

6.1 

41 

40 

64 

8.5 

13-4 

3-4 

26 

84.0 

82.0 

82.0 

19.2 

25.7 

12.0 

3-9 

27.8 

12.0 

17-9 

10.3 

6.9 

11.6 

8.4 

41 

47 

80 

9.8 

13-2 

2.2 

27 

83-9 

83.1 

83.4 

14.1 

30.4 

15.4 

6.9 

31.3 

10.2 

15-6 

6.9 

7-3 

6.5 

3-3 

60 

20 

26 

4.8 

26.1 

9-8 

28 

84.3 

82.5 

80.9 

13-9 

29.6 

16.8 

4.2 

33.5 

9-8 

14.2 

7.6 

7.0 

4-7 

3-6 

58 

IS 

25 

5-0 

26.4 

10.7 

29 

80.9 

78.8 

77.0 

23.0 

32.7 

19.6 

8.9 

33.0 

II.8 

14.2 

8.9 

4-9 

4.0 

3-7 

23 

11 

22 

16.2 

33.2 

134 

30 

76.9 

76.6 

79.0 

25.2 

29.6 

22.7 

I4..I 

31.2 

II.2 

13-5 

II.9 

3-8 

4.6 

S-s 

16 

IS 

27 

20.2 

26.5 

1 5-2 

Mitt. 

682.5 

68I.I 

68 1. 1 

12.6 

23.8 

13.6 

i 6.4 

25.3 

— 


— 

5-3 

6.6 

5-3 

49 

32 

46 

6.2 

16.3. 

6.6 















303 


lik. 


Cg = — Os (685) mm. 

= 925 //^ = 4 o m. 


1901. 


Tag. 

Richtung und Starke des 

Windes. 

Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinomeler. 

B e m e r k u n g e n. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

I 

w 

I 

NEs 

E 2 

4 

4 

4 

62.9 

53-8 


2 

sw 

4 

NW4 

S 0 — I 

5 

7 

9 

70.2 

60.1 


3 

s 

I 

NW I 

E2 

10 

9 

3 

60.8 

5I-S 


4 

NEIO 

E8 

NE9 

10 

9 

8 

SI -9 

41.2 


s 

E 

4 

N I 

NE I 

10 

10 

10 

44.8 

3 S-I 


6 

NW 

I 

NE4 

N I 

10 

9 

5 

S 4-6 

44.2 


7 

NE 

4 

NEs 

E 2 

10 

9 

3 

36.4 

27.9 


8 

W 

I 

NE2 

SE2 

7 

8 

3 

58.9 

45-6 


9 

W 

I 

NW4 

E2 

0 

2 

3 

58-9 

48.1 

00 I p. 

10 

NW 

I 

NEi 

S I 

4 

7 

0 

63-5 

SI -9 


II 

SW 

I 

N I 

SE I 

I 

0 

0 

65.5 

SI .0 


12 

w 

I 

NE I 

SE I 

5 

8 

0 

660 

S 7-6 


13 

w 

I 

NEs 

E I 

5 

5 

0 

66.3 

5 S -4 


14 

w 

I 

NE2 

NE I 

8 

0 

8 

60.0 

S 3 -S , 

00 I p. 

IS 

SE 

I 

E I 

SE I 

10 

10 

10 

37-6 

282 

cx> I p. 

16 

W 

I 

NE S 

E3 

10 

10 

10 

— 

— 

00 7 a. 

* 1 

17 

NE 

7 

NE6 

NE4 

10 

9 

2 

49-3 

41-S 

00 1 p. 

18 

NE 

4 

NEs 

Ei 

10 

9 

2 

52.3 

43-1 

1 

19 

E 

6 

E 4 

Ei 

7 

7 

3 

59-4 

46-s 


20 

W 

I 

— 

El 

7 

— 

3 

— 

— 


21 

SW 

4 

W I 

W s 

10 

8 

10 

55-0 

42.1 

zeitweise ap. 

22 

E 

I 

W I 

W6 

10 

10 

7 

44.0 

34-2 

zeitweise ap. 

23 

W 

I 

W4 

ES 

10 

a 10 

4 

48.7 

36.2 

^ zeitweise a. 

24 

E 

2 

SW2 

S I 

3 

s 

0 

65.9 

S 2-3 


2S 

S 

I 

W I 

S I 

0 

0 

0 

63-4 

S 2-3 


26 

W 

I 

sw 2 

sw I 

0 

I 

I 

59.8 

48.8 


27 

SW 

I 

SW2 

Ei 

I 

0 

0 

6 S -3 

S 4-6 

00 7 a. 

28 

W 

I 

' El 

E2 

0 

6 

0 

72.6 

SS -9 


29 

SW 

I 

SWs 

SW 2 

0 

B 2 

» 2 

64-5 

S 2-3 


30 

W 

4 

W6 

NE2 

10 

10 

10 

46.4 

38.8 


Mitt. 

2.3 

2.8 

2.2 

6.2 

6.3 

4.0 

— 

~ 












Mai 


55 = 39*2' N. 

X = 88*0' E. V, Greenwich. 


Tschark- 


1 

Luftdruck bei 0" 
und Normalschwere. 

mm. 

Lufttemperatnr. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 



L u f t f e u 

c h t i g k e i t. 


1 

Tag. 

Dampfdruck. 

mm. 

Relativ 

s 

altignnj 

deficit. 

mm 

;s- 



il 

9 P. 



19 






7 a. 

ip. 

9 P. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

I 

684.0 

1 

683.3 

682.1 

21.9 

29.8 

15.8 

1 1.9 

32.6 

12.8 

15.1 

8.S 

6.9 

5.7 

4.7 

35 

18 

35 

12.8 

25.8 

8.J 

2 


76.0 

76.0 

24.0 

34-5 

21.9 

12.2 

37.7 

13.2 

15.8 

10.2 

6.0 

4*6 

4.1 

27 

II 

21 

16.4 

36.5 

15.7 

3 

79-4 

80.4 

78.0 

19-3 

23.6 

19.9 

IO.S 

29.1 

1 1.2 

12.5 

10.1 

6.2 

S '.9 

5.0 

37 

27 

28 

10.6 

15-9 

12.5 

4 

75.2 

71.2 

72.5 

18.9 

30.1 

21.5 

13*5 

30.3 

10.2 

14.7 

10.3 

5.5 

5.9 

4.5 

33 

18 

24 

10.9 

26.1 

14.7 

5 

74.4 

72.6 

73.9 

17.4 

26.6 

19.9 

13-9 

26.6 

10.8 

12.4 

8.2 

6.8 

4.7 

3.1 

45 

18 

18 

8.2 

21.5 

14.3 

6 

77.1 

76.5 

79.8 

I 5'7 

20.8 

16.8 

12.8 

21.2 

7.6 

10.1 

9.2 

4.3 

4.6 

5.3 

32 

25 

37 

9.1 

13.8 

9.0 

7 

81.4 

80.5 

85.0 

14.8 

20.1 

16.7 

12.2 

21.0 

5.7 

9.8 

5.8 

2.9 

4.6 

2.2 

23 

26 

15 

9.7 

I3.I 

I 2 .I 

8 

88,9 

89.0 

90 .S 

14.8 

19.4 

13-9 

12.3 

20.0 

4<6 

6.5 

5.2 

1.9 

1.6 

2.7 

15 

9 

22 

10.7 

15.3 

9.3 

9 

89,9 

88.2 

88.0 

10.4 

21.8 

12.4 

2.6 

23 -S 

7.6 

13.3 

5.6 

6.3 

7.5 

3-5 

67 

38 

34 

3.1 

12,2 

7.3 

10 

87.2 

86.0 

86.1 

I5.I 

25-7 

I 3 -S 

2.2 

27.8 

7.2 

1 1.8 

6.2 

3.8 

3.6 

3.5 

29 

15 

31 

9.2 

21.2 

8.1 

II 

85.2 

83.4 

84.0 

18.4 

27.5 

15.9 

8.6 

30.9 

8.9 

12.2 

5.8 

3.9 

3.3 

2.1 

25 

12 

15 

12.0 

24.3 

II.5 

12 

83-9 

82.6 

82.0 

13.2 

32.3 

•18.0 

6.9 

34-5 

7-1 

14.8 

8.9 

4.6 

4.7 

4.1 

40 

13 

27 

6.9 

32.0 

1 1.4 

13 

82.2 

79-9 

77.9 

20.1 

34-1 

21.9 

h 

3 ^'S 

13.1 

16.2 

10.4 

7.8 

5.2 

4.3 

44 

13 

22 

9.9 

35.0 

15.5 

11 

77.3 

78.8 

81.0 

23.7 

30.6 

14.S 

16.1 


14.6 

15.1 

ii.i 

8.0 

5.4 

8.3 

36 

16 

67 

14.1 

27.6 

4.2 

R 

80.7 

80.8 

79.0 

17-3 

34-5 

17.8 

8.4 

37 ’S 

12.5 

16.1 

9-3 

8.5 

4.9 

4.7 

57 

12 

30 

6-3 

36.2 

10.7 

B 

78.7 

76.4 

74.0 

13-5 

SU 

17-9 

8.2 

35.2 

9.2 

13.2 

I 0.0 

6-5 


5-4 

56 

9 

35 

5.1 


IO.0 

17 

73.9 

~ 

~ 

17.4 


— 

10.9 


1 1.8 

— 


7.6 

— 


il 

— 


7.4 

— 


Mitt. 

68I.I 

680.4 

680.6 

17.4 

27.7 

‘74 

lO.i 

30.0 

— 

— 

— 

5.7 4-7 

4.2 

38 

18 

29 

9.6 

24.3 

10.9 
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lik. 


Cg — — Os (685) mm. 

= 925 m, = 4 0 m. 


1901. 


Tag. 

Richtung und Starke des 

Windes. 

Bewolkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

i 

! 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kugel 

Cels. 

1 

Bemerkungen. 

7 a. 

ip. 

9P- 

7 a 

ip. 

9P* 

I 

s 3 

NE 

I 

SE I 

a 0 

s 8 

5 0 

68.7 

58.7 

j 

2 

- 0 

NE 

I 

E 2 

0 

8 

8 

74-7 

66.0 

00 I p. 1 

3 

E 2 

E 

3 

NE 6 

10 

10 

2 

^ 4-3 

54.8 

00 9 p. ; 

4 

E S 

NE 

8 

NE 8 

3 

8 

10 

55-0 

40.2 

00 7 a, I p. - 1 

s 

NE 6 

NE 

7 

NE 6 

7 

5 

8 

53 -S 

43-2 

00 1 p, 9 p. 

6 

NE S 

NE 

8 

NE s 

10 

10 

10 

36.8 

29.6 


7 

NE 7 

NE 10 

NE 10 

8 

7 

8 

41.8 

326 


8 

NE 10 

NE 

5 

NE 2 

6 

0 

4 

50.1 

39-6 

00 I p. 

9 

N I 

E 

2 

E r 

7 

9 

4 

70.4 

56.0 


10 

S I 

N 

I 

S I 

8 

7 

0 

69.6 

57-4 


II 

NW I 

SW 

I 

S I 

4 

3 

0 

72.1 

63-5 


12 

S I 

NW 

2 

W I 

5 

3 

6 

74 -S 

65.0 


13 

S I 

SW 

I 

E 2 

6 

8 

2 

75.0 

65.6 


14 

NE I 

N 

I 

NE 5 

10 

9 

10 

76.1 

62.0 


IS 

NE 2 

NE 

1 

NE I 

7 

5 

3 

64-3 

49.0 


16 

E I 

E 

2 

E I 

10 

2 

I 

76.9 

70.8 


17 

E I 

— 


— 

S 

— 

— 

— 

i 

1 “ 


Mitt. 

2.8 

3-4 

3-3 

6.2 

6.4 

4.8 

— 

1 — 



ffedin, yovrney in Central Asia. V: i 


39 










3o5 


Jali und August ' ! Lager XLIV, Haupt- 


Tag. 

Luftdruck bei 0” 
unci Xormdschwcre. 

mm. 

Lufttemperatur. 

Cels. 

Feucbtes 

Thermometer. 

Cels, 

Luftfeuchtigkeit. 

Danipfclruck 

mm. 


Sattigiings- 

deficit. 

mm. 

1 

7 a. 

ip 

9p. 

7 a. 

ip. 

9P- 

Min. 

Max. 

7a. 



7a. 

ip. 

9P- 

7 a. 

ip 

9P- 

7 a. 

ip. 

9P- 






















24 

— 

413.0 

413-9 

— 

17.1 

1-9 

— 

— 

— 

6.9 

-1-5 

— 

4-7 

3-2 

— 

32 

60 

— 

lO.o 

2.1 

25 

413.0 

412.8 

412.0 

0.6 

11.3 

2.4 

-3.7 

— 

-2.1 

3-4 

-2.3 

3-2 

3-6 

2-5 

66 

36 

46 

1-7 

6.4 

2.9 

26 

41 1.6 

411-9 

410.8 

S-i 

16.9 

2.8 

— 

18.9 

2.1 

5-8 

-1.2 

4-4 

3-8 

3-1 

66 

27 

54 

2.2 

10.6 

2.6 

27 

410.8 

410.9 

410.5 

2.8 

l6.8 

10.4 

-2.8 

22.1 

-i-s 

5-6 

1.9 

2.9 

3-8 

3-0 

51 

26 

31 

2.8 

10.6 

6.5 

28 

412.4 

412.5 

412.8 

6.7 

19.2 

3-9 

-3-1 

21.9 

2.8 

8.3 

0.8 

4-4 

5.2 

3-9 

59 

31 

65 

3-0 

11.6 

2.1 

ON 

412.4 

412.0 

412.0 

6.8 

I7-S 

3-2 

-1.9 

20.1 

4-5 

7-9 

2.4 

S-5 

5-3 

5.1 

74 

36 

88 

1.9 

9-7 

0.7 

30 

409.8 

409.8 

410.O 

5-4 

9-2 

4.2 

2.3 

1 1.0 

3-8 

6.6 

2.4 

5-4 

6.4 

4-9 

80 

73 

78 

1-3 

2.3 

1.4 

31 

408.7 

409.4 

410.O 

5-1 

12.9 

6.8 

2.9 

17.0 

' 3-6 

9.0 

4.6 

5-4 

7.3 

5-6 

82 

66 

75 

1.2 

3-9 

1.8 

Aug. 





















I 

41 1.0 

410.0 

411.5 

5.8 

13-7 

3-6 

-0.2 

15.2 

4.2 

8.6 

I-s 

5-6 

6.8 

4-4 

81 

5-7 

74 

1-3 

5-0 

I-s 

2 

413-2 

412.5 

413.0 

74 

13-9 

4.6 

0.2 

14.8 

4.8 

7-6 

1.2 

5-6 

5-9 

3-9 

72 

49 

62 

2.2 

6.1 

2.4 

3 

413-4 

413-0 

413.4 

8.0 

4-5 

6.7 

-2.9 

18.9 

1.2 

8.9 

0.4 

3-0 

6.9 

3-0 

37 

56 

40 

5-1 

5-5 

4-4 

4 

412.7 

412.2 

411.0 

3-6 

17.6 

8.2 


19-3 

I-S 

6.5 

3-1 

4-4 

4.2 

4.2 

74 

28 

51 

I-S 

1 1.0 

4.0 

5 

41 1.0 

411.0 

409.7 

7-1 

14.2 

7-2 

-3-2 

17.5 

3-2 

5-4 

1-9 

4-5 

4-3 

3-7 

60 

35 

4« 

3-0 

7-9 

4.0 

6 

410.2 

408.5 

408.O 

6.3 

15.1 

3-2 

-1.2 

16.5 

2.8 

7-3 

1.4 

4.6 

5-5 

4-5 

64 

43 

78 

2.6 

7-4 

1-3 

7 

405.6 

406.0 

406.O 

5-8 

10. 1 

4-3 

-2.1 

12.0 

4-3 

5-2 

2.1 

5-7 

5-2 

4.6 

82 

56 

74 

1.2 

4.1 

1-7 

8 

406.5 

— 

— 

4-5 

— 

— 

0.2 

— 

2.3 

— 

— 

4-7 

— 

— 

74 

— 

— 

1-7 

— 

— 

21 

— 

— 

409.4 

— 

— 

8.2 

— 

19.2 

— 

— 

5-8 

— 

— 

6.1 

- — 

— 

74 

— 

— 

2.1 

22 

408.1 

409.2 

408.2 

8.5 

15-9 

4.8 

2.5 

18.8 

3-4 

9-7 

3-1 

4.4 

7-1 

5-2 

53 

52 

80 

3-9 

6.5 

1-3 

23 

408.0 

406.8 

408.7 

3-6 

8.7 

2.4 

2.1 

10.2 

1.2 

5-9 

1.0 

4-3 

6.1 

4-S 

72 

72 

82 

1.7 

2.4 

1.0 

24 

410.3 

409.8 

410.1 

6.0 

6.8 

2.6 

-I.o 

— 

4.2 

4-3 

1.4 

5-6 

5-4 

4.6 

79 

73 

83 

I-S 

2.0 

0.9 

25 

410.4 

— 

— 

3-1 

— 

— 

“0.1 

— 

2.0 

— 

— 

4-9 

— 

— 

85 

— 

— 

0.9 

— 

— 

Mitt. 

410.S 

410.6 410.6 

5.4 

14.0 

4.8 

-0.8 

17.1 

— 

— 

— 

4-7 

5-4 

4.2 

69 

47 

65 

2.1 

6.8 

2.4 
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quartier in Tibet. 


Cg = —08 I410) mm. 

= 5,127 m, = 1,5 m. 


1901 . 



Ricliluncr und Starke des 

Bewblkung imd 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Temperatur 


Tag. 


-0 

Windes. 


Schwarz- 

kugel 

Hal 

im Strom 

Cels. 

B e m e r k u n g e n, 

j 


7 a- 



Q 



Cels 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 P 

i 

i 

JuH. 












1 

1 

24 

— 

NE4 

N2 

— 

3 

0 

57-6 

42.0 

— 

— 

— 

Aktinometer spat aufgestellt 

25 

N4 

E2 

Ni 

I 

0 

0 

— 

— 

— 

— 

— 

9 p Vollk. heiter. 

26 

NEi 

NE2 

Ei 

0 

2 

I 

68.5 

51.6 

— 

18.8 

7-9 


27 

NWi 

E 3 

SE3 

I 

5 

I 

76.5 

634 

2.8 

19-3 

8.2 


28 

NNEi 

S2 

NE2 

0 

S 

5 

7 I-S 

64.7 

4-9 

18.7 

6.7 


29 

NEi 

S 4 

SEi 

9 

6 

10 

72.4 

52.3 

4-7 

16.0 

6.9 

a 3 — 3 -SP. ©a 7 P- 

30 

SEi 

NWi 

SE2 

10 

9 

6 

S2.I 

34-6 

5-2 

8-5 

7-3 

Niederschlag = lo.o mm in 24 St, 

31 

E2 

SEi 

NEi 

sIO 

8 

10 

67.0 

50.4 

5-1 

I 5 -S 

9-5 


Aug. 













I 

NWi 

Ei 

SEi 

3 

6 

10 

74-1 

53-6 

5-6 

13.9 

7-3 

A 10.40 a, ® 1 1 a, 2.15 p, Nieder- 

2 

Ni 

Ni 

Wi 

6 

7 

0 


5-4 

12.3 

7-1 

sclilag = 6.8 mm. 

3 

Ei 

SE3 

N2 

0 

2 

0 

67.1 

54-0 

4-7 

I 7 -S 

7 -s 


4 

NWi 

W2 

SWi 

0 

8 

8 

73-0 

54-3 

5-3 

14.6 

10.4 


5 

Wi 

N2 

Ni 

I 

7 

3 

— 

— 

3-7 

17.9 

lO.o 


6 

E2 

SE 3 

E2 


8 

10 

66.0 

SI -9 

5-4 

15.4 

6s 

Niederschlag = 4.5 mm. 

7 

S2 

SW3 

SWi 

10 

9 

7 

38.0 

2S-S 

54 

12.8 

5-3 

A 2.30 p, Niederschlag 1—9 p = 
2.i mm, @ 10 p. 

8 

NWi 

— 

— 

10 

_ 

— 

— 

— 

4.6 

— 

— 

^ n, Niederschlag = 8.0 mm. 

21 




El 

■ 

■ 

2 


— 

— 

— 

— 


22 

N 3 

NEi 

N 3 




77.1 

60.6 

— 

— 

— 

® morgens 4 Stunden, @o.isp. 

23 

E2 

W6 

— 

10 

8 

— 

62.2 

46.5 

— 

— 

— 

®8— 9 a. 

24 

E2 

NEi 

NWi 

9 

8 

7 

63.2 

40.3 

— 

— 

— 

9^n, ® am Tag. 

25 

E 3 

— 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Niederschlag = 8.5 seit dem 21. 


1.6 

2.3 

i-S 

5.6 

6.1 

4.8 

— 

— 

4.8 

IS-S 

7-7 




















3o8 


December 


9? = 34“ 10' N. 

^ = 77*36^ E. V. Greenwich. 


Leh. 


Tag. 

Luftdruck bei 0’ 
und Xormaischw’ere- 

mm. 

Lufttemp eratur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


Luftfeuch 

t i g k e 

i t. 

== 

Dampfdruck. 

mm. 

Relativ 


Sattigungs- 

deficit. 


7 a- I p. 

j 9 P. 

7 a. 

r p. 

9 P. 

Min. 

Max. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip 

9 P- 

7 a. 

ip 

9 P 

7 a 

ip. 

9 p. 

24 

— 499-0 

; 497.9 

— 

- 3-5 

-II.I 


















25 

499-7 498.2 

497.7 

- 4.0 

- 3-4 

- 6.8 

-13-6 

— 

— 

— 

— 





- 








26 

00 

i 

0 

495.5 

- 3-1 

-4.1 

- 3 - 2 , 

- 14.8 

— 

— 

— 








_ 






27 

495.8 494.6 

00 

i 

~ 3-4 

0.5 

- S-x 

- 9.1 

— 

— 

-1.4 

- 6.4 



3.4 

2.2 



72 

70 


1.2 


28 

498.8 498.5 

4 S 8 .S 

- 2.8 

o.s 

- 5-1 

— II.I 

— 

— 

— 1.6 

- 7-2 

— 

3.4 

1.8 



70 

57 


1.4 

'“'•y 

I.A. 

29 

498.1 498.0 

497.6 

- 7-8 

1 

- 1.0 

S-i 

-12.3 

i — 

— 10.6 

-2.5 

- 7-3 

I.o 

3-2 

1.8 

39 

75 

57 

1.6 

1. 1 

1.4 

30 

496.1 j 495.8 

497.1 

- 6.1 i 

— 0.2 

- 7 -s 

-I4.S 

— 

“ 7*1 

— 2.1 

- 8.6 

2.2 

3-2 

1 . 9 

74 

71 

71 

0.8 

1*3 

0.8 

31 

501.4; 501.8 

503 .O 

— IO.0I 

-O.i 

- 8.9! 

- 13-6 

— O.I 

-1 3-5 

-2.5 

-lO.S 

0.4 

2.9 

I.4I 

20 

64 

59 

1.7 

1.7 

1.0 


I 




Leh 


Cg — — 0 8 (500) mm. 

— 3»So 6 m, hf = 1-3 m. 


1901 


Tag. 

Richlung und Starke des 

Windes. 

Bewdlkung und 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

Bemerk ungen. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel 

Cels. 

7 a. 

I p. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

24 



SW 

2 

E I 

___ 

9 

6 





25 

SW I 

SW 

I 

NEo 

10 

9 

4 

20.7 

1 1*3 


26 

E I 

E 

I 

E 0— I 

3 

9 

8 

17-3 

lO.i 


27 

W I 

E 

I 

E I 

^ 10 

3 

8 

I8.S 

II.5 


28 

E I 

s 

5 

NE I 

^ 9 

— 

2 

27.3 

lO.i 


29 

E I 

s 

2 

NE 2 

0 

2 

3 

23.2 

9-4 


30 

SW I 

SW 

2 

SE2 

0 

9 

^ I 

6.1 

0.5 


31 

NE 4 

SW 

I 

N 4 

^ 8 

3 

0 

32.8 

10 5 
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Januar 


f = 34° xo' N. 

A =i 77^36' E. V. Greenwich. 


Leh. 



Luftdruck bei o'* 



Lufttemperatur 

Cels. 




Feuchtes 



L u 

f t f 

e u 

c h t i g k e 

i t. 


Tag. 

imd Xormalschwere. 

mm. 





Thermometer. 

Cels. 


Dampfdriick. 

mm. 

Relativ 

Sattigungs- 

deficit. 

mm. 


7 a. 

ip- 

1 9 P° 

7 a. 

m 



Max. 



9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P- 

7 a. 

ip. 

9 P 

I 

502.9 500.9 

15029 

— 

14.4 

- 1-7 

— 

9.6 

— 

16.7 

2.1 

— 

15-5 

- 6.5 

- 

11.7 

0.9 

1.2 

1. 1 

57 

30 

47 

0.7 

2.8 

1.2 

! 

2 

OI.o’ 01 . 1 

01.9 

- 

14.2 

-0.9 

- 

4-5 

- 

17-4 

-O.i 

- 

15-5 

-4.9 

- 

8.4 

0.8 

1.8 

1. 1 

52 

43 

33 

0.7 

2-5 

2.2 

: 3 

00.3: 497.9 

00 

- 

15.0 

— 2.2 

- 

8.5 

- 

17.4 

0.3 

- 

16.5 

-45 

- 

9.6 

0.6 

2.4 

1.6 

42 

62 

67 

0.8 

I-s 

0.8 

I 4 

497 - 8 ; 499 - 8 j 500.4 

- 

13-9 

- 3-8 

- 

I 1.2 

- 

15-9 

-0.9 

- 

14-S 

- 5-4 

- 

12.5 

1. 1 

2.4 

1.2 

70 

68 

59 

0-5 

I.I 

0.8 

s 

501.6 502.4 

04 I 

- 

163 

- 4-3 

- 

1 1-5 

- 

19.2 

-1.9 

- 

I 7 -S 

-6.4 

- 

12.4 

0.6 

2.0 

1-3 

49 

59 

67 

0.7 

14 

0.6 

' 6 

04.7: 04.7 

04-9 

- 

15.8 

- 4-5 

- 

10.5 

- 

19.2 

-1.8 

- 

16.7 

-5.6 

- 

I 2 .I 

0.8 

2.5 

1. 1 

58 

75 

S 3 

0.6 

0.8 

1.0 

7 

05.6 

04.6 

04-s 

- 

1 1.6 

-4.1 

- 

10. 1 

- 

19-5 

-I.S 

- 

13-S 

- 5.8 

- 

II.S 

0.9 

2.3 

1.3 

45 

67 

60 

I.i 

I.I 

0.9 

8 

03.6 

03 -S 

04.2 

- 

15.6 

-2.8 

- 

9-5 

- 

I9.I 

O.I 

- 

16.5 

- 4-5 

- 

10.4 

0.8 

2.6 

1.7 

60 

69 

75 

0.6 

1.2 

0.6 

9 

04.1 

03.1 

03.3 

- 

IS-S 

~0l 

- 

9-1 

- 

17.8 

1-2 

- 

16.4 

-2.5 

- 

10.5 

0.8 

3-0 

1,4 

58 

65 

60 

0.6 

1.6 

0.9 

! 10 

03.1 

02.1 

02.4 

- 

155 

-2.6 

- 

7-4 

- 

18.2 

-2.6 

- 

16.4 

- 4-5 

- 

9 -s 

0.8 

2.6 

1.4 

60 

67 


0.6 

1-3 

1-3 

II 

05.6 

05.7 

08.2 

- 

15-3 

- 3-4 

- 

8.8 

- 

15-3 

0.4 

- 

17.8 

-6.5 

- 

9-8 

0.2 

1.6 

1.7 

16 

46 

70 

1.2 

2.0 

0.7 

12 

08.9 

08.0 

08.9 


13-9 

-1.2 

- 

6.8 

- 

16.9 

I.S 

- 

14.8 

- 3-2 

- 

7-9 

I.o 

2.8 

2.0 

62 

67 

71 

0.6 

1.4 

0.8 

13 

09.2 

07.2 

05.9 

- 

II-S 

-09 

- 

6.9 

- 

I4.S 

2-5 

- 

13-5 

-2.8 


9.2 

0.8 

3-0 

1-3 

44 

70 

49 

I.I 

1-3 

1.4 

14 

02.2 

02.2 

00.9 

- 

84 

1-5 


0.5 

- 

10.6 

4.1 

- 

10.5 

”'-0.5 


3-1 

1.2 

37 

2.4 

49 

72 

SO 

1-3 

1-4 

2.4 

IS 

00.7 

01. 1 

02.3 

- 

6.5 

2.7 

- 

4.8 

- 

II-S 

5-9 

- 

8.4 

— 2.2 

- 

6.2 

1.7 

2.4 

2.2 

58 

42 

69 

1.2 

3-2 

1.0 

16 

02.0 

01.2 

02.0 


1 1.6 

1-4 

- 

6.9 

- 

I4.S 

3-7 

- 

12.5 

-2.1 

- 

8.1 

1-3 

2.8 

1-9 

68 

55 

70 

0.6 

2.3 

0.8 

17 

04.3 

03.0 

03.7 

- 

12.5 

-0.5 

- 

7 -* 

- 

16.4 

3-1 

- 

13.6 

- 3-5 

- 

9-5 

1.0 

2.5 

1-3 

59 

56 

48 

0.7 

2.0 

1.4 

18 

04.4 

034 

03.7 

- 

12.5 

-0.5 

- 

6.5 

- 

16.8 

2.8 

- 

13-7 

-- 3-7 

- 

8.7 

1.0 

2.4 

1-5 

58 

54 

54 

0.7 

2.0 

1-3 

19 

05.1 

04.S 

05.6 

- 

12.5 

-0.5 

- 

3-2 

- 

16.2 

3-6 

- 

13-6 

- 3-2 

- 

5-4 

1.0 

2.7 

2.2 

59 

60 

60 

0.7 

1.8 

I-S 

20 

07.2 

07.4 

06.5 

- 

10.5 

0.7 

- 

3-5 

- 

20.4 

5.2 

- 

12.4 

-2.4 

- 

5-2 

1.0 

2.8 

2.4 

46 

58 

67 

I.I 

2.1 

1.2 

21 

04.7 

06.7 

03.0 

- 

6.5 

3-4 

- 

1.2 

- 

10.4 

6.9 

- 

7.8 

“'-0.5 

- 

3-5 

2.0 

3.1 

2.6 

69 

S 3 

63 

0.9 

2.8 

1.6 

22 

499-4 

00 

498.7 

- 

5-4 

2.8 

- 

2.9 

- 

8.5 

7-4 

- 

6.7 

“-0.5 

- 

4-5 

2.2 

3-3 

2.6 

71 

59 

71 

0.9 

2.3 

I.I 

23 

S01.0 

499.6 

500.5 

— 

8.3 

2.1 

- 

6.3 

- 

13.1 

7-4 

- 

II. I 

“-0.5 

- 

8.6 

0.9 

3-5 

I-S 

38 

65 

S 3 

I-s 

1.9 

1.4 

24 

00.3 

5003 

49 ^-^ 

- 

9-1 

0.8 

- 

6.8 

- 

13.8 

1.9 

- 

10.5 

-25 

- 

8.4 

1.4 

2.6 

1.8 

60 

54 

63 

0.9 

2.2 

1.0 

2S 

06.2 

06.1 

505-5 

— 

10.5 

1-5 

- 

3 -* 

- 

15.2 

2.4 

- 

1 1.7 

-2.3 

- 

5-4 

1-3 

2.6 

2.2 

62 

SI 

60 

0.8 

2.5 

I-S 

26 

06.2 

05.1 

04.1 

— 

4-5 

1 S-8 


0.5 

- 

7.6 

8.2 

- 

6.3 

I -5 

- 

2.5 

2.1 

3-6 

2.7 

63 

52 

57 

1.2 

3.3 

2.0 

27 

02.5 

00.3 

01.4 

— 

3-6 

4-5 

- 

1.2 

- 

7-2 

8.9 

- 

4-3 

0.6 

- 

3-5 

2.9 

3-5 

2.7 

83 

55 

64 

0.6 

2.9 

1-5 

28 

498.1 

497.0 

494.6 

— 

5.6 

4-9 

- 

1.2 

- 

94 

5-3 

- 

6.5 

1-5 

- 

3-5 

2.3 

3.9 

2.7 

77 

59 

64 

0.7 

2.7 

I-S 

29 

93-6 

92.1 

93-3 

— 

S-S 

2.4 

— 

2.4 

- 

9.1 

3-5 

- 

6.8 

-i-s 

- 

5.2 

2.2 

2.9 

2.1 

71 

S 3 

55 

0.9 

2.6 

1.7 

30 

91.2 

91.6 

96.2 

— 

5-5 

-0.7 

- 

S -5 

- 

9-5 

0.5 

- 

7-5 

-2.5 

- 

6.5 

1.8 

3-2 

2.3 

58 

72 

76 

1-3 

1.2 

0.7 

31 

96.2 

97-5 

98.3 

— 

3-5 

-0.5 

- 

6.5 

- 

16.8 

0-3 

- 

7 -I 

- 3-5 

— 

7.8 

1*5 

2.5 

1.9 

41 

57 

68 

2.1 

19 

0-9 

Mitt. 

5024 

501.61 502.2 

- 

10.7 

— O.o 

- 

5-9 

- 

14.6 

26 


— 

— 


— 

1.3 

2.7 

1.9 

57 

59 

61 

0.9 

2.0 

I.z 
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Leh. 


Q. = — 0.8 {500) mm. 

~ ^*3 


1902. 


! 

1 

Tag. 

i 

Richtung imd Starke des 

Windes. 

Bewolkung iind 
Niederschlag. 

Aktinometer. 

1 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

Bemerkungen. 

7 a. 

- Ip- 

9 P- 

7 a 

ra 


I 

E 3 

SW2 

E2 

2 

I 

0 

23 -S 

6.4 


2 

SE3 

SW2 

NE2 

7 

6 

0 

29.2 

95 


3 

E I 

SE 2 

NE I 

s 

6 

I 

24.1 

7.6 


4 

E2 

W I 

NE2 

10 

6 

0 

21.5 

6.7 


s 

E 3 

SW I 

E2 

6 

2 

0 

19.7 

41 


6 

E 3 

E2 

NE I 

7 

0 

0 

19-3 

3-8 


7 

E 2 

S 3 

NE2 

0 

0 

0 

20 .S 

4-9 


8 

NE4 

SW2 

N I 

7 

5 

0 

22.4 

6.5 


9 

NE I 

S2 

NE I 

2 

7 

0 

21.5 

6.7 


10 

E 3 

SW4 

■ NE 2 

2 

0 

0 

I 3 -S 

7-2 


n 

NE2 

S I 

SE2 

0 

0 

0 

21.5 

6.5 


12 

E2 

W I 

NE 2 

7 

4 

3 

25.1 

9-4 


13 

N 4 

W2 

NE I 

6 

8 

2 

234 

7-1 


14 

SE I 

S3 

E I 

9 

7 

8 

29.5 

II.9 


IS 

NE2 

W2 

NE I 

8 

5 

I 

31-5 

13-2 


16 

E 3 

SW4 

E 3 

0 

0 

0 

32.8 

104 


i; 

NE I 

SW2 

E I 

0 

3 

I 

37-8 

9.2 


18 

NE2 

SW4 

E2 

3 

0 

8 

37 -S 

8.7 


19 

E I 

S2 

E I 

4 

5 

9 

39-8 

10 4 


20 

S I 

S2 

E I 

3 

10 

8 

384 

12.3 


21 

NE2 

S3 

NE I 

7 

8 

9 

334 

12.S 


22 

SE2 

S 3 

E2 

10 

10 

9 

36.2 

134 


23 

NE2 

SW2 

NE2 

I 

3 

0 

32.S 

12.6 


24 

SW I 

SE I 

NE2 

10 

8 

3 

2 S-S 

5 -S 


25 

SE2 

NE2 

E I 

6 

8 

4 

38.2 

194 


26 

NW I 

W2 

E I 

* 10 

8 

9 

42.4 

19-5 


2; 

NW2 

NE 3 

N2 

7 


6 

4^ 

00 

17.4 

>« 

28 

N2 

SW I 

E2 

6 

10 

10 

3 S-S 

10.9 


29 

E 3 

SE2 

N2 

9 

10 

10 

23 -S 

6.S 


30 

SE I 

SE3 

E2 

* 10 

* 10 

2 

16.S 

3-2 


31 

E2 

SW 5 

NE I 

0 

3 

0 

40.6 

6-7 


Mitt. 

2.1 

2.3 

1.6 

S '3 

5.0 

3-3 

— 













Febniar 


f = 34° lo' N. 

A = 77“ 36' E. V. Greenwich. 


Leh, 


Tag. 

Luftdruck bei 0® 
iind Normalschwere. 

mm. 

Lufttemperatur, 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L 11 

f t f e u 

c h t i g k e 

i t. 

1 

1 

Dampfdruck. 

mm. 

Relativ 

Sattigungs- 

deficit, 

min. 

( 

7 a. 

IP 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P. 

Min. 

Max. 

7 a. 

IP 


7 a. 

ip. 

9 P 

7 a. 

ip. 

9 P° 

7 a. 

ip- 

9 p. 

i I 

498.0 

496.2 

495.1 



.3. 

0.5 

- 1-5 

- 18.5 

2.9 

- 14.5 

-2.7 

— 

3 -S 

I.o 

2.7 

2.8 

62 

57 

68 

0.6 

2,1 

i 

1-3 i 

: 2 

96.1 

97.0 

99.2 

- 

11.5 

0.5 

- 8-5 

- 147 

2.9 

- 12.4 

-1.8 

- 

94 

1-3 

3-2 

1.8 

67 

68 

72 

0.6 

I-S 

0.7 

1 

3 

99-9 

99.9 

SOO.9 

- 

13.9 

-0.8 

-6.8 

-17.8 

1.9 

- 14-3 

- 3 - 2 ' 

- 

7-9 

I.I 

2.8 

2.0 

70 

63 

72 

o-s 

1.6 

0.8 

4 

98.9 

98.2 

497.8 

- 

8.2 

0.2 

- 6.5 

- 11,2 

2.1 

- 9-5 

- 2.5 

- 

74 

1.6 

2.9 

2.1 

66 

62 

75 

0.9 

1.8 

0.7 

5 

96.8 

97-3 

98.6 

- 

lO-S 

- 3-5 

- 7-9 

- 12.8 

0.5 

- II.2 

-4.4 


9-2 

I-S 

2.9 

1-7 

73 

81 

67 

0.6 

0.7 

0.9 

1 6 

1 

97 s 

97.0 

96.4 

- 

14.4 

-0.2 

- 7-9 

-17.6 

2.5 

- 15.6 

- 3-5 


8.5 

0.8 

2.4 

1.9 

55 

S 3 

75 

0.7 

2.1 

0.7 

7 

96.9 

97-4 

500.7 

- 

14.5 

- 3-2 

- 8;5 

- I 7 -S 

-0.5 

- 154 

-4.9 

- 

10.2 

0.9 

2.5 

I4 

60 

69 

56 

0.6 

I.I 

I.I 

8 

505.7 

504.7 

04.7 

- 

14,2 

— 0.2 

- 7-9 

-17.9 

2.6 

-iS-i 

- 1-5 


9-9 

0.9 

3-6 

1-4 

61 

79 

53 

0.6 

1.0 

1.2 

9 

03.3 

04.S 

03.9 

- 

12.5 

-1.7 

- 5 -S 

- I7.S 

54 

- 14.2 

- 4 -S 


6.7 

0.8 

2.3 

2.2 

47 

56 

71 

0.9 

1.8 

0.9 

10 

06.2 

043 

04.4 

- 

134 

1.8 

-4.1 

- 15-8 

4.2 

- 14-5 

-1.4 

- 

6.6 

1.0 

3-0 

1.9 

58 

58 

55 

0.7 

2.2 

1.6 

II 

03.5 

01.6 

497.1 

- 

II.8 

34 

3'5 

- 14.4 

8.2 

-129 

"'-0.2 

- 

5.6 

1.2 

33 

2.2 

62 

56 

61 

0.7 

2.6 

1-4 

12 

02.5 

02.5 

502.5 

- 

II.2 

5-6 

- 4-5 

-13.2 

6.3 

- 12.2 

1.4 

- 

5-2 

1-3 

3 -S 

2.7 

64 

52 

82 

0.7 

3-3 

0.6 

13 

03.3 

02.6 

Oi.S 

- 

9.6 

34 

-5.5 

- 12.8 

6.3 

-IO.S 

’"-O.i 

- 

6.2 

1.6 

3-2 

2.5 

70 

55 

80 

0.7 

2.6 

0.6 

i-i 

01.3 

01. 0 

00.7 

- 

9-5 

6.7 

- 4-3 

- II.9 

6.8 

- 10.4 

2.5 

- 

5.6 

1.6 

3-9 

2.4 

70 

S 3 

72 

0.7 

3 -S 

0.9 

15 

03.0 

02.0 

02.7 

- 

9.6 

4-3 

- 4 -S 

- II.6 

7-1 

- 10.7 

1.2 

- 

54 

I-S 

3-8 

2.6 

65 

61 

78 

0.8 

2.4 

0.7 

16 

03.2 

02.9 

03 I 

- 

II.5 

5-1 

-1.6 

-13.2 

6.7 

- 12.6 

1.2 

- 

4.2 

1.2 

3-6 

2.4 

63 

54 

58 

0.7 

3-1 

1.7 

17 

02.8 

02 s 

06.5 

- 

5.4 

6.3 

-3.6 

- 7-5 

9.2 

- 6.5 

1.2 

- 

4 -S 

2.3 

3-2 

2.8 

73 

44 

79 

0.8 

4.0 

0.7 

18 

02.7 

05.1 

02.7 

- 

64 

4-9 


- 10.4 

lO.i 

- 7-3 

2.6 

- 

1.2 

2.2 

4.6 

3-7 

76 

71 

82 

0.7 

1.9 

0.8 

19 

03.0 

02.2 

01.9 


4.9 




8.1 

- 6.2 

4-1 

- 

2.2 

2.3 

54 

3-3 

71 

79 

76 

0.9 

1-4 

Lo 

20 

OO.i 

01. 0 

01.6 


4-5 

1.6 

- 4-5 

- 6.5 

4.6 

- 54 

-1.4 

- 

5-2' 

2.6 

3-1 

2.7 

78 

60 

82 

0.7 

2.1 

0.6 

21 

02.9 

02.9 

03-5 

- 

5-2 

4.4 

-2.5 

- lO.i 

9-5 

- 6.4 

2.6 

- 

3-6 

2-3 

4.8 

3-0 

72 

77 

79 

0.9 

1-5 

0.8 

22 

05.7 

03.5 

03-5 

- 

9.1 

5-6 

-0.2^ 

- 12.2 

8.3 

- 10.2 

3 -S 

- 

2.S 

I-S 

- 5.0 

3-0 

66 

74 

66 

0.8 

1.8 

1.6 

23 

04.8 

03.S 

' 03.2 

- 

8.9 

6.9 

-1.2 

- II.9 

12.5 

- 10.2 

5-4 

- 

2.5 

I-S 

6.1 

3-3 

64 

81 

77 

0,8 

I4 

1.0 

24 

02.7 

01. 1 

00.7 

- 

5.8 

7.6 

-1.9 

- 9-5 

8.4 

- 6.9 

5-2 

- 

3 -S 

2.2 

5-7 

2.9 

72 

72 

71 

0.8 

2.2 

1.2 

25 

CXD.i 

497.0 

496.7 

- 

3-7 

5-9 

-O.l 

- 8.4 

10.6 

- 54 

2.8 

- 

3 -S 

2.4 

4 -S 

2.4 

68 

65 

S 3 

IJ 

2.5 

2.2 

26 

497.6 

97.6 

99-9 

- 

3-8 

7-3 

-2.9 

— 6.2 

7-3 

- 5.2 

3 S 

- 

4.6 

2-5 

4 -S 

2.6 

72 

58 

69 

1.0 

3-2 

I.I 

27 

99 -S 

98.5 

99.2 

- 

4.6 

7-5 

I.I 

- 8.2 

13.5 

- 6.4 

6.4 

- 

7.9 

2.1 

6.7 

^.9 

63 

86 


1.2 

I.I 

2^1 

28 

994 

98.2 

98.1 


0.S 

62 

-1.2 

- 3-6 

9.9 

- 2.8 

1-7 

— 

3 -S 

2.6 

3-6 

2.7 

55 

SO 

62 

3.1 

3-6 


Mitt 

SOI. 4 

500.8 

501.0 

- 

9.0 

3-3 

-3.8 

- 12.2 

6.4 

— 

— 

— 

1.6 

3-8 

2.5 

66 

64 

70 

0.8 

2.1 

LI 
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. 5" = 34' 10- N. I gu 

Marz X = 77" 36' E. V. Greenwich. 


Tag. 

LuftdTiick bei 0“ 
und Normalschwere. 

mm. 

LuftlemperatUT. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L u 

f 1 f 

e 11 

c h t i g 

k e i t. 


Dampfdruck 

mm. 

Relativ 

SaitigungS" 

deficit. 

mm. 


7 a. 

ip. 

9P- 

7 a. 

ip. 

9P. 

Min 

Max. 

7 a. 

ip. 

9P- 

7 a. 

ip. 

9P 

7a 

ip. 

9P- 

7 a. 

ip. 

9P‘ 

I 

497-7 

496.4 

496.5 

-4.1 

2.1 

-2.5 

- 5-9 

S-3 

— 

5-4 

0.5 

-5-5 

2.5 

4.1 

1.9 

72 

77 

so 

I.o 

1.2 

1-9 

2 

96-3 

96.1 

97-3 

-4-9 

1-9 

-2.9 

- 9-3 

5-6 

- 

5-4 

-2.5 

-5-2 

2.7 

2.5 

2.2 

84 

46 

59 

0.5 

2.8 

1-5 

3 

98-3 

97.0 

98.2 

“6.7 

5.6 

-3-1 

- 10.9 

lO.i 

- 

7-4 

3-5 

-6.3 

2.2 

S-i 

1-7 

78 

74 

46 

0.6 

1.8 

2o 

4 

500.2 

500.2 

99.2 

-9.2 

6.7 

1-3 

- ll.I 

12.4 

- 

[0.5 

3-2 

-2.8 

1-5 

4.4 

2.3 

43 

60 

46 

0.9 

2.9 

2.7 

5 

498,1 

497.2 

98.1 

-2.3 

5-7 

- 1.2 

- 6.3 

83 

- 

3-5 

1.2 

-2.5 

3-0 

35 

3-3 

77 

51 

77 

0.9 

3-4 

I.o 

6 

97.1 

97.1 

98-3 

-3-2 

8.4 

-0.5 

- 8.1 

8.9 

- 

4-5 

4-5 

-2.4 

2.7 

4.8 

3-1 

74 

59 

70 

1.0 

3-4 

1-3 

7 

99.0 

98.7 

98.7 

-3-2 

8.7 

-0.5 

— 6.2 

8.7 

- 

4-5 

5-4 

-2.8 

2.7 

5-4 

2.9 

74 

64 

64 

1.0 

3-0 

1.6 

8 

99-9 

98.9 

99-7 

-3-4 

74 

-1.2 

- 57 

11-3 

- 

4-5 

2.7 

-4.2 

2.7 

3-9 

2.2 

76 

SI 

S3 

0.9 

3-8 

2.0 

9 

SOO.0 

98.9 

98.6 

-4.6 

10.4 

-0.8 

- 8.5 

12.3 

- 

6.5 

5-5 

-2.5 

2.0 

5.1 

3-1 

62 

S3 

72 

1-3 

4-4 

1,2 

10 

499-9 

97.8 

97-3 

-S-5 

8.7 

0.S 

- 9.8 

II 9 

- 

7-5 

6.4 

-3-2 

I 8 

5-7 

2.3 

58 

67 

49 

1*3 

2.8 

2.4 

II 

97-9 

96.8 

97-7 

-4.6 

9* 

0 I 

- 8.8 

9-3 

- 

5-9 

3-9 

-3-1 

33 

4.2 

2-5 

71 

48 

54 

0.9 

4-5 

2.1 

12 

99.1 

99-1 

98.4 

-S-6 

8.7 

-0.5 

- 8.7 

13.6 

- 

6.4 

3-6 

-3-1 

2.4 

4.1 

2.7 

78 

48 

60 

0.7 

4.4 

1.8 

13 

99.4 

98.5 

98.8 

-4.2 

6.5 

1.2 

- 8.9 

11.9 

- 

5.4 

2.1 

-3-1 

3.5 

3-8 

2.3 

73 

53 

45 

0.9 

3-5 

2.8 

14 

SOI .4 

500.7 

99-3 

-4-7 

10.5 

2.1 

- 8.7 

15.4 

- 

6.5 

7-5 

-1-5 

2.1 

6.6 

2.9 

63 

70 

S3 

1.2 

2.9 

2.5 

15 

PI.o 

499.6 

97-S 

-2.9 

10.3 

5-9 

- 6.7 

I4-S 

- 

4.2 

4.6 

0.9 

2.8 

4.4 

3-1 

74 

47 

44 

I.O 

5.0 

3-9 

16 

497-S 

97-7 

97-9 

0.9 

I 1.2 

3-S 

- 02 

14.2 


O.l 

7-5 

0-5 

4-S 

6.4 

3-6 

92 

64 

62 

0.4 

3-7 

2.3 

17 

97-5 

95-4 

94-5 

1,2 

9-1 

1.9 

- 1-9 

99 


0-9 

3-2 

0.5 

4.8 

3-7 

4.2 

95 

42 

79 

0.2 

5.0 

i.i' 

1 

18 

90.8 

90-3 

90.4 

— 0.2 

2.8 

-3-2 

- 2.4 

8.9 

- 

1.5 

1.2 

-4-5 

3-6 

4-4 

2.7 

79 

78 

75 

0.9 

1.2 

0.9 

19 

89.4 

91.1 

92.3 

-2.5 

1.5 

-3-3 

- 5-6 

5-7 

- 

3-6 

»-0.5 

-4.6 

3-0 

3-7 

2.7 

79 

71 

74 

0.8 

I-S 

0.9 

20 

93-3 

93-4 

93-9 

-3-4 

7.6 

-2.3 

- 6.5 

10.4 

- 

4-5 

4.8 

-4-5 

2.7 

5-4 

2.5 

77 

68 

63 

0.8 

2.5 

1.4 

21 

9S-2 

93-3 

94-2 

-42 

2.8 

-0.8 

- 6.9 

10.9 

- 

5-4 

"'-0.2 

-2.6 

2-5 

3-4 

3-1 

74 

61 

71 

0.9 

2.2 

1-3 

23 

95.2 

93-2 

94-2 

-45 

6.1 

-1.9 

- 8.5 

9-S 

- 

5-4 

3-5 

-3-5 

2.6 

4-9 

2.9 

78 

70 

73 

0.7 

2 I 

I.I 

23 

9S-9 

9S-4 

96.4 

-4.8 

3-6 

— 1.2 

- 8.9 

7-9 

- 

5-6 

0.5 

-3-8 

2.6 

3-7 

2.6 

80 

62 

60 

0.7 

2*3 

1.7 

24 

98.1 

98.1 

98.1 

-4-9 

7-3 

— 0.2 

- 8.5 

8.9 

- 

6.2 

5-2 

-2.7 

2.3 

S-8 

2.8 

71 

75 

62 

0.9 

1.9 

1-7 

25 

99.0 

98-3 

98.0 

-i-s 

9-4 

0-5 

- 4-4 

9-9 

- 

2-5 

4.8 

-1.2 

3-3 

4-7 

3-5 

81 

54 

74 

0.8 

4.1 

1.2 

26 

99-0 

97-7 

98.8 

-0.3 

2.7 

1.4 

- 4.2 

7-^ 

- 

I-S 

1.2 

-1.5 

3-6 

44 

3-1 

80 

78 

61 

0.9 

1.2 

2.0 

27 

96,0 

94.2 

98.0 

0.6 

5-4 

-1.2 

- 2.3 

7.8 

- 

1.2 

3-8 

-2.9 

3-5 

5-4 

3-1 

73 

80 

73 

1-3 

1.4 

1.2 

28 

99-9 

98.8 

97.0 

-5-1 

5.7 

0.6 

- 9-9 

10.6 

- 

6.3 

3.8 

-1.9 

2.3 

5.2 

31 

72 

76 

65 

0.9 

1.7 

1.7 

29 

97-9 

97.1 

97.0 

-I. I 

5-3 

0.4 

- 9-9 

1 2.1 

- 

2.3 

3-2 

-2.3 

3-3 

5-0 

2.9 

79 

74 

61 

0.9 

1.7 

1.9 

30 

98.1 

97-4 

97.0 

-2.4 

10.4 

0.2 

- 9-9 

13-3 

- 

4-5 

7.5 

-2.5 

2.5 

6.6 

2.8 

63 

70 

61 

1.4 

2.9 

1.8 

31 

98.6 

984 

97.8 

-0.5 

12.4 

1-3 

1 - 3-4 

13.8 

— 

1-3 

10.3 

-2.5 

3-8 

8.5 

2.6 

.11 

78 

SI 

0.7 

2.4 

.31 

Mitt 

497.6 

496.9 

i-i 

-3-3 

6.9 

— 0.2 

|- 7-0 

10.3 

— 

— 

— 

2.8 

4.8 

2.8 

75 

63 

62 

0.9 

2.8 

1.8 















Leh 


1902. 


Cg = — 0 8 (500) mm, 

- 3»5o 6 m, = 1.3 m. 


Tag. 

Richtung und Starke des 

Windes. 

4 

Bewdlkung und 
Niederschlag. . 

Aktinometer. 

Bemerkungen. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9 P- 

wm 

B 

9 P- 

I 

SE I 

SE I 

NE I 

* 10 

9 

2 

45-9 

19.1 


2 

E 3 

N 4 

E I 

10 

7 

I 

S1.2 

17.1 


3 

N I 

S2 

E I 

8 

7 

0 

49.4 

14.9 


4 

E2 

SE 1 

NE I 

0 

4 

2 

53-7 

17.1 


s 

SEi 

S3 

NW 1 

10 

10 

10 

48.2 

17.4 


6 

E I 

SE I 

W I 

10 

9 

10 

45 s 

17-4 


7 

S I 

E I 

SE I 

10 

7 

2 

S 4 .I 

10.2 


8 

NW I 

W2 

E I 

7 

7 

0 

S 7-2 

20.5 


9 

NE I 

S 2 

E I 

7 

4 

0 

57-4 

19-3 


10 

E I 

SE2 

NE I 

2 

3 

0 

S 5-2 

18.6 


II 

NE I 

E I 

E I 

2 

7 

4 

56.3 

19.8 


12 

E I 

SE I 

E I 

0 

2 

6 

59-3 

19.2 


13 

E I 

W 2 

W 2 

0 

3 

0 

566 

20.2 


14 

E I 

SW 2 

NE I 

0 

2 

I 

S8.7 

19-5 


IS 

NEi 

W2 

W I 

3 

3 

10 

59.8 

21.9 


16 

W I 

SW I 

S I 

* 10 

6 

10 

42.3 

22.1 


17 

E I 

W I 

N 1 

10 

10 

10 

24.4 

12.5 


18 

W3 

E 3 

SE 2 

10 

^ 10 

10 

49-9 

18.2 


19 

W2 

S I 

NE I 

* 10 

10 

'9 

33-9 

24.8 


20 

E I 

S I 

S3 

8 

7 

7 

S 4 -S 

17.4 


21 

S I 

SW 1 

SE I 

6 

4 

10 

59.8 

16.1 


22 

E I 

S 2 

SW3 

8 

9 

8 

54 -S 

I 7 -S 


23 

E I 

W 2 

SW3 

5 

8 

8 

47-7 

IS -7 


24 

N I 

W I 

N I 

2 

9 

7 

S1.8 

17-7 


25 

N I 

El 

E I 

8 

S 

7 

54.8 

20.2 


26 

SW I 

S I 

SW I 

8 

6 

. 7 

56.2' 

43 -* 


27 

N I 

SE2 

W3 

9 

10 

0 

19.2 

9-9 


28 

E I 

S I 

W 2 

3 

2 

I 

51-3 

17-4 


29 

E I 

NW2 

Ei 

8 

6 

I 

59.8 

40.4 


30 

W I 

SW I 

NE I 

■ 10 

6 

0 

60.5 

40.4 


31 

E I 

SE I 

NE3 

3 

7 

0 

60.7 

42.2 


Mitt. 

1.2 

1.6 

1.4 

6.4 

6.4 

44 

— 

— 










3i6 


April 


q> = 34° id N. 

X = 77° 36' E. V. Greenwich. 


Leh. 


Tag. 

Lufldruck bei 0° 
und Normalschwere. 

mm. 

Lufttemperalur. 

Cels. 

Feuchtes 

Thermometer. 

Cels. 


L u f t f 

e u 

c h 

t i 

a: k e i t. 


Dampfdruck. 

mm. 

Re 

laliv 

Sattigungs- 
deficit. ' 

mm. 


7 a. 

B 

mm 

m 



Min. 

Max. 

7 a. 

Bl 


7 a. 

ip. 

9P° 

7 a. 

ip. 

9p. 

7 a. 

ip. 

9P° 

I 

499.8 

QO 

00 

499.0 

- 1. 1 

Il.s 

2.6 

-5-6 

13.8 

-2.9 

8.4 

’"-0.2 

3-0 

7.0 

3-S 

68 

69 

VO 

1-3 

32 

2.0 

2 

S00.6 

500.7 

500.8 

-0.5 

7-1 

2.5 

-59 

1— 1 

-1.7 

4.6 


3-S 

S-s 

3-0 

80 

73 

55 

0.9 

2.1 

2.5 

3 

00.6 

00 

499.0 

-0.2 

12.9 

2.7 

-4-5 

14 s 

-2.3 

10.5 


3-1 

8.5 

3-0 

68 

76 

53 

I-S 

2.7 

2.6 

4 

00.0 

99-9 

500.O 

0.8 

12.S 

2.1 


18.3 

-1.9 

8.6 

-l-s 

3-0 

7-* 

2.9 

62 


53 

1-9 

3.8 

2.5 

s 

01.5 


— 

2.5 

— 

— 

- 2.2 

— 


— 

— 

3-4 

— 

— 

61 

— 

— 

2.1 

— 

— 


Mai 


f = 39“ 28' N. 

^ =: 75** 58' E. V. Greenwich. 


Kasch- 



Luftdruck bei 0° 

Lufttemperalur. 

Cels. 

Feuchtes 


L u f t f 0 u 

c h 

t i 

K k e 

1. 


Tag. 

und Normalschwere. 

mm. 

Thermometer. 

Cels. 

Dampfdruck. 

mm. 

Relaliv 


Siitligungs- 
deficil. ' 

min. 


7 a. 



Dl 

m 

9 P° 

Min. 

Max, 

7 a. 

ip. 

9 P. 

7 a- 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 p. 

7 a. 

ip. 

9 P° 

15 



648.1 

649-6 



2 d.j 

21.9 

— 





15.6 

I 3 -S 




7.6 


34 

39 

, 

ly.t 

12.1 

16 

650.3 

49.2 

49.2 

20.7 

27.8 

I 9 -S 

I 3 -S 

— 

15-6 

16.2 

14.9 

10.7 

8.4 

10.4 

58 

30 

61 

7.6 

19-7 

6.7 

17 

49.2 

47 -S 

48-3 

19.2 

29.8 

22.4 

5.2 

— 

I 5 -I 

20.5 

15.6 

10.8 

13.6 

lO.o 

64 

43 

49 

6.0 

18.0 

10 . 4 , 

18 

49-5 

48.1 

51.1 

18.7 

28.5 

22.4 

13.6 

— 

15.6 

20.4 

19-5 

1 1.6 

14.0 

15.3 

72 

48 

75 

4.6 

15-3 

S.0 

19 

54.0 

53-9 

53 -* 

20.4 

29.8 

19.6 

7 -S 

— 

14.8 

195 

15 5 

9.8 

12.0 

TI.O 

55 

38 

64 

8.2 

19.5 

6.1 

20 

53-9 

51.1 

50.1 

21.2 

32.4 

20.2 

6.2 

— 

15-6 

20.6 

14.6 

lO.S 

1 2.5 

9-7 

55 

34 

54 

8.4 

24.0 

8.1 

21 

48.2 

45.6 

43-4 

21.8 

34.6 

21.7 

5-6 


15.6 

22.5 

16.S 

10.2 

15.0 

II.S 

52 

3G 

59 

9.4 

26.4 

8.0 

22 

43-6 

42.4 

45.0 

28.6 

32.S 

24.S 

8.7 

— 

20.6 

21.6 

194 

14-3 

14-4 

1 2.5 

48 

39 

54 

15.2 

22.3 

10.6 

23 

45-9 

44-7 

SO. I 

23 -S 

30.6 

21.4 

6-7 

— 

75;6 

18.S 

13-5 

9-5 

10.3 

7.8 

44 

31 

41 

12.2 

22.7 

11.3 

24 

54-0 

S 2.6 

5 2.5 

18.6 

24.2 

19.9 

10.4 

— 

14.9 

17.2 

14.5 

10.9 

II.2 

9.8 

68 

49 

5 C 

5.2 

1 1.4 

7.6 

25 

52.0 

48.6 

47.0 

18.7 

24.4 

20.2 

lO.I 

~ 

15-4 

16.2 

15.6 

1 1-3 

9-9 

10.9 

70 

43 

62 

4-9 

I 3 -* 

6.8 

26 

46.9 

48.2 

48.6 

19.4 

18.S 

14.4 

II. I 

— 

15-3 

I 3 -S 

I 2 .I 

10.9 

9-3 

9.3 

65 

56 

76 

6.0 

6.7 

3-0 

27 

48.S 

47-3 

49-9 

18.5 

26.4 

18.S 

10.4 

— 

14.4 

15.6 

13*6 

10.2 

8.2 

9.4 

64 

32 

59 

5-8 

17.6 

6.6 

28 

52.4 

50.7 

51-9 

14-5 

24.6 

16.4 

5-4 

— 

12.5 

16.2 

I3.1 

9-7 

9.8 

9-7 

78 

42 

69 

2.7 

1 3 -S 

44 

29 

53-2 

50.7 

51-9 

16.7 

24 -S 

19.9 

5-4 

— 

I2.S 

14.8 

12.2 

8.7 

8,0 

6.9 

61 

35 

39 

5 -S 

15.1 

10.6 

30 

52.3 

50.0 

51-9 

19.2 

27.8 

20.2 

7.8 

— 

I 2 .S 

15-7 

12.1 

7.6 

8.0 

6.7 

46 

29 

38 

9.1 

20.0 

1 1.0 

31 

52.0 

— . 

— 

19.4 

— 

— 

7-9 

— 

II.S 

— 

— 

6.4 

— 

— 

38 

— 

— 

10.S 

— 

— 

Mitt. 

650.4 

00 

vp 

b\ 

19.9 

I 27.7 

20.2 

8-5 

— 

— 

— 

— 

10.2 

10.9 

9-9 

59 

39 

56 

7-6 

17-7 

8.0 












317 


Leh. 


Q. — — 0.8 (500) mm. 

= 3iSo 6 m, h^ = 1.3 m. 


1902. 


Tag. 

Richtung und Stkrke des 

Windes. 

Bewolkimg und 
Niederschlag. 

Aktino meter. 

Bemeikungen. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels. 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7a 

ip. 

9P- 

7 a. 

ra 


I 

E I 

W I 

E 2 

3 

7 

4 

57-8 

38-9 

I 

2 

NE I 

NW 2 

W I 

3 

6 

2 

S 9.2 

40.4 


3 

NW I 

NE I 

W I 

6 

5 

0 

63.2 

41.6 


4 

E I 

SE 2 

E I 

7 

2 

0 

59-9 

41.8 


5 

W I 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

1 


gar. 


Q. = — Os (650) mm. 

= ^>304 = 1-3 m. 


1902. 


Tag. 

Richtung und Starke des 

Windes. 

Bewdlkung und 
Niederschlag. 

Aktinomeler. 

Bemerkungen. 

Schwarz- 

kugel. 

Cels 

Blank- 

kugel. 

Cels. 

7 a. 

ip. 

9p. 

7 a 

n 


IS 


S 2 

W I 

___ 

6 

0 






16 

— 

SW I 

W I 

— 

0 

0 

— 

— 


17 

E I 

S I 

S I 

3 

5 


— 

— 


18 

E I 

NW I 

NE I 

5 

4 


— 

— 


19 

W I 

W I 

- 0 

0 

I 


— 

— 


20 

NW I 

SW I 

NW I 

2 

I 


— 

— 


21 

NE I 

NE2 

S I 

6 

4 


— 

— 


22 

NE I 

S 2 

SW2 

7 

6 


— 

— 


23 

S I 

S I 

NE I 

6 

7 

8 

— 

— 


24 

NE3 

SE I 

NE2 

10 

8 

10 

— 

— 


25 

- 0 

N I 

S I 

10 

9 

10 

— 

— 


26 

S I 

NW 3 

S I 

10 

10 

2 

— 

— 

® 2p. 

27 

Si 

SW I 

NE3 

8 

® 3 

10 

— 

— 


28 

S I 

E I 

NE2 

9 

7 

3 

— 

— 


29 

S I 

SW I 

- 0 

6 

6 

4 

— 

— 


30 

SW I 

SE2 

NE I 

3 

2 

3 

— 

— 


31 

S I 

— 

— 

9 

— 

— 

— 

— 


Mitt. 

1 

I.I 

1.4 

1.2 

6.3 

4-9 

4,x 

— 

— 
















m. DIE AUFZEICHNUNGEN DER METEOROGRAFEN 



September Luftdruck bei 0° und Normalschwere wahrend der Flussfahrt 


Tag. 

■ 

2 a 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

7 a 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mitlag. 

I p. 

2 p. 

11 

12 

659.6 

659.3 

658.8 

658.6 

658.4 

658.4 

658.6 

659.0 

659.2 

659.2 

659.4 

659,1 

658,9 

658.7 

13 

58.6 

58.6 

S8.s 

S ^-9 

S8.s 

S 9-3 

59-4 

59.2 

59.0 

S 9 -S 

59-3 

58.S 

58.3 

57-6 

14 

S8.1 

58.2 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

57-9 

58.3 

59-0 

59.2 

59-4 

59.0 

58.4 

57-4 

IS 

S 7 -I 

57-1 

57*1 

S 7 -I 

57.2 

57-9 

58.0 

58.2 

59.0 

S 9 -S 

59-8 

59.6 

59-0 

58.8 

16 

59.5 

59-9 

60.0 

60.1 

60.3 

60.6 

61.0 

61.3 

6i.6 

61.4 

61.4 

60.9 

60.7 

60.3 

17 

fO.o 

59 9 

59.6 

59-4 

59-4 

S 9-5 

59.2 

59.2 

59.0 

59 ‘S 

59.6 

59 ° 

58.8 

58.4 

18 

S8.2 

58.0 

57.6 

57-9 

58.1 

S8.I 

S8.S 

59.0 

S 9-3 

59-2 

58.5 

57.6 

S 7 -I 

56.7 

19 

S8.S 

58.2 

58.6 

59-2 

S 9-9 

60. 1 

60.4 


61. 1 

61.2 

61.0 


60.2 

59.8 

20 

62.8 

63.5 

64.0 

64-3 

64.6 

65.0 

65-5 

66.2 


66.7 

66.6 

66.5 

65.8 

65.5 

21 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

68.1 

68.2 

68.9 

69.1 

69 -S 

69.2 

68.8 

68.3 

67.4 

67.0 

22 

66.1 


65.8 

65.9 

65 -9 

65.8 

65.7 

66.0 

66.0 

65.8 

65.4 

65.1 

64.5 

64.2 

23 

63-7 

63-3 

63-3 

63.6 

63.6 

64-0 

63.9 

64.1 

64.8 

64.4 

63.9 

63.5 

63.6 

62.3 

24 

61.6 

61.6 

61.8 

62.5 

63.7 

63.8 

64.1 

64.0 

63.6 

63.2 

62.8 

62.7 

62.7 

62.8 

25 

65.6 

66.1 

66.9 

67.4 

67.6 

68.2 

68.4 

68.6 

68.3 

67.3 


66.7 

67.0 

67.7 

26 

68.9 

68.7 

68.7 

69.4 

69.8 

70.1 

70.6 

71.2 

71.6 

71.5 

71.2 

70*4 

69.8 

69.3 

27 

70.0 

69.8 

69.8 

69.9 

70.2 

70.2 

71.2 

71-3 

71.2 

71-3 

71. 1 

70.6 

69.8 

69.5 

28 



69.6 

69.5 

69.8 

70,4 

1 70.3 

71.0 

71.1 

71.2 

71.0 

70.9 

70.6 

70-4 

29 

70.6 

70.2 

70.3 

70.8 

71.0 

71.2 

72-1 

72.1 

72.3 

72.1 

71.6 

71-3 

70.8 

70.6 1 

30 

70.3 

69.9 


69.8 

70.2 

70.5 

70-7 

71.2 

71.2 

71.2 

70.S 

69.4 

68.7 

68.2 

Mitt. 

663.51 

663.45 

663.47 

663.71 

663.93 

664.19 

664.44 

664.73 

664.93 

664.86 

664.64 

664.19 

663.74 

663.43 
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von Lajlik bis Haradighan-kotak, siehe S. 122 bis 126. 1899 . 


m 

IQUI 

B 


fl 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

B 

12 p = 

Mittern. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

657-9 

657-5 

657.2 

657.4 

657.8 

658.2 

658.4 

658.4 

658.6 

659-9 

58.S 

658.5s 

659-9 

0 a 

657.2 

5 P 

2.7 

57.2 

57-1 

57-* 

57-s 

57-8 

57-8 

58.0 

58.3 

58.2 

58.1 

58.3s 

59-5 

10 a 

57-1 

4 P 

2.4 

57-0 

57.0 

57-* 

57-3 

57-4 

57-4 

57-9 

57-4 

S7-S 

57-5 

57-99 

59-4 

II a 

57.0 

4 P 

2.4 

58.1 

57-9 

58.4 

58-3 

58.5 

59-4 

59-5 

59-7 

59-5 

59-4 

58.50 

59-8 

11 a 

57-1 

3 a 

2.7 

S9-8 

597 

59-8 

60.1 

60. 1 

60.3 

60.3 

60.5 

60.4 

6O.O 

60.42 

61.6 

9 a 

594 

0 a 

2.2 

57-9 

57-4 

57-4 

57.8 

58.2 

58.S 

58.6 

58.6 

58.7 

58.6 

58.83 

6O.O 

0 a 

57-4 

5 p 

2.6 

56.2 

56.2 

56.4 

56.5 

56.7 

57-0 

57-5 

57.8 

58.1 

58.1 

57.68 

59-3 

9 a 

56.2 

4 p 

3-1 

59.8 

59.6 

60.1 

60.4 

61.4 

61.S 

61.9.. 

62.0 

62.2 

62.2 

60.45 

62.2 

12 p 

58.1 

0 a 

4.1 

65.4 

65-s 

65.8 

66.3 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67-S 

67.6 

65.89 

'67.6 

12 p 

62.2 

0 a 

5.4 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67-3 

674 

67.4 

66.8 

66.5 

66.3 

67.71 

69-S 

9 a 

66.3 

12 p 

3-* 

64.2 

63.8 

63-9 

63.7 

63.8 

64.2 

64.1 

64.0 

63-9 

63.9 

64.90 

66.3 

0 a 

63.7 

6 p 

2.6 

60.4 

60.3 

60.6 

60.6 

60.7 

60.8 

60.9 

61.1 

61.2 

614 I 

62.46 

64.8 

9 a 

60.3 

4 P 

4-5 

63.1 

63-7 

64-3 

64.7 

65.0 

65.2 

65-3 

65-3 

65-3 

65-3 

63.67 

65-3 

12 p 

61.4 

0 a 

3-9 

o\ 

00 

68.5 

68.6 

68.7 

68.9 

68.9 

68.8 

69.2 

69.1 

69.0 

67.93 

69.2 

10 p 

65-3 

0 a 

3-9 

■69.3 

69-3 

69.6 

69.8 

69-9 

70.1 

70.0 

70.1 

70.0 

70.0 

69.97 

71.6 

9 a 

68.7 

2 a 

2.9 

69.4 

69-5 

69.4 

70.2 

70.4 

70-S 

70.2 

70.1 

70.1 

70.1 

70.24 

71-3 

8 a 

69.4 

3 P 

1.9 

70.8 

70.9 

71.2 

71-3 

71-S 

71.6 

71-S 

7M 

709 

70.8 

70.71 

71.6 

8 p 

69-S 

2 a 

2.1 

70.7 

70.8 

70.7 

71-1 

71.2 

71-3 

70.8 

70.6. 

70.5 

70.4 

71.05 

72.3 

9 a 

70.2 

2 a 

2.1 

67.8 

67.7 

67.8 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.1 

67.8 

67-9 

69.22 

71.2 

9 a 

67-7 

4 P 

3-5 

663.16 

663.13 

663.29 

663.52 

663.78 

663.98 

664.04 

664.05 

664.00 

663.75 

663.91 665.39 

— 

662.33 

— 

3.06 


Hedin^ Journey in Central Asia, V: z. 
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Oktober Luftdruck bei 0° und Normalschwere wS-hrend der Flussfahr 


Tag. 

1 a. 



4 a. 

5 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

■ 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

■ 

2 p. 

I 

667.7 

667.6 

667.8 

667.9 

667.9 

668.5 

669.8 

670.0 

670.2 

669.8 

669.5 

669.0 

668.7 

668.3 

2 

68.4 

68.S 

68.3 

68.8 

69-4 

7O.0 

70.4 

70.4 

70.6 

70.7 

70.4 

69.7 

69-3 

69-4 

3 

69.9 

70.1 

70.1 

70-5 

70.8 

71-9 

72-3 

72.4 

72.4 

72.7 

72.1 

71.6 

71-3 

71.1 

4 

70-3 

70.4 

70.4 

71-3 

71-5 

71-7 

72.0 

72-9 

73-2 

73-2 

73-2 

72.6 

71.9 

71-7 

5 

72.0 

71-7 

70.4 

71-7 

72.0 

72-5 

73-4 

74-0 

73-9 

73-8 

73-7 

73-7 

73-0 

72.9 

' 6 

72.1 

72.3 

72-5 

72.8 

73-4 

74-0 

73-9 

73-5 

72.2 

72.0 

71-7 

71-5 

71-5 

71-7 

7 

72.0 

72.1 

71-9 

72.7 

72.7 

72.9 

72.7 

72-5 

71.8 

71-5 

71-4 

71.2 

71.4 

. 71-S 

8 

7 I-S 

71.8 

72.0 

72.5 

73.1 

73-3 

73-8 

73-2 

72.6 

71.6 

71-4 

71-3 

71.2 

71-3 

9 

70.S 

70.6 

71-S 

72.3 

73-4 

74-5 

74-5 

741 

72-9 

72.2 

72.6 

71-5 

71-S 

71-3 

10 

70 -.? 

70.2 

7O.O 

69.6 

69.7 

69-3 

69.5 

71.0 

72.0 

71-4 

71-7 

70.7 

69-9 

69.0 

II 

70-3 

70.6 

70.8 

71.2 

71-5 

71-9 

72.7 

73-1 

73-8 

73-9 

73-8 

73-7 

73-4 

73-1 

12 

74-4 

74-3 

74-3 

74-3 

74-5 

74-4 

74-0 

74-1 

74-3 

75-4 

75-3 

75-1 

74-0 

73-8 

13 

73-3 

73-3 

73-3 

73-4 

73-6 

73-3 

72.7 

73-4 

73-9 

74-0 

74-0 

73-7 

73-4 

73-4 

14 

73-7 

73-6 

73-6 

73-6 

73-7 

72.9 

72.8 

73-6 

73-9 

74-1 

73-8 

73-4 

73-2 

73-0 

15 

72.0 

72.0 

71-9 

71-7 

71.8 

71.9 

71-5 

71-7 

71-9 

72.0 

71-7 

70.9 

70.0 

69.9 

i6 

68.7 

68.S 

68.3 

68.3 

68.5 

68.6 

69.4 

69-5 

69.2 

69.3 

69.4 

69.0 

68.8 

68.4 

i; 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.5 

70.4 

70.7 

71-1 

71-5 

72.0 

71-7 

71.4 

70.9 

70.9 

i8 

72.7 

72.7 

72.8 

73-4 

73-6 

73-9 

74-8 

75-0 

75-6 

75-5 

75-6 

75-4 

75-3 

75-1 

19 

75-8 

76.1 

76-3 

76-5 

76.6 

76.6 

77-3 

77-9 

77-8 

77-6 

77-2 

76.6 

76.2 

75-8 

20 

76.7 

76.4 

76.4 

76.5 

76.6 

76.9 

76.9 

77-2 

77-6 

77-6 

7 - 7-4 

77.0 

76.2 

75-6 

21 

76.6 

76.5 

76.7 

76.8 

76.7 

77.1 

78.0 

78.2 

78-3 

79-0 

79.0 

78.9 

78-7 

78-5 

22 

79-4 

79.1 

79.2 

79-8 

79-7 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.2 

80.1 

79-6 

79-3 

78.9 

23 

78.9 

78.5 

78.3 

78.2 

78-3 

78.1 

78-4 

78-5 

78-5 

78.2 

78-3 

77-8 

77-1 

76.9 

24 

76.7 

76.0 

76.0 

75-9 

75.9 

76.0 

76-3 

77-3 

76.8 

76-7 

75-9 

75-4 

75-2 

74-5 

25 

75-0 

75-0 

74-7 

75-1 

75-4 

75-6 

75-8 

76.8 

77-9 

77-6 

77-5 

77-3 

77-3 

76.6 

26 

78.2 

78.5 

78.8 

79.1 

79-1 

79.2 

79-5 

79-8 

79-9 

80.7 

80.7 

80.2 

79-5 

79-4 

27 

78.9 

78.8 

78.5 

78.5 

78.4 

78.9 

78.9 

79-3 

79-0 

79-5 

79-1 

78.8 

78.0 

77-8 

28 

77.1 

77.2 

77-0 

77.0 

77-0 

77-3 

77-4 

78.0 

78.2 

78.6 

78.2 

77-7 

77-2 

77-0 

29 

77.2 

' 77-3 

76.9 

77-0 

77-0 

77.1 

77-5 

78.0 

78-3 

78.2 

77.8 

77-1 

76-s 

76.1 

30 

74 . 6 ' 

74-3 

74-1 

73-9 

74-0 

74-0 

74.2 

74-5 

74-8 

74-3 

73-9 

73-5 

73-1 

73-1 

31 

75-0 

75-1 

75-4 

75-5 

76.2 

77-1 

77-5 

78.5 

78.7 

79-1 

79.2 

79-2 

79-1 

78.8, 

Mitt. 

673-55 

673-53 

673-50 

673-75 

673-95 

674-19 

674.48 674.83 

674.91 

674.92 

674-75 

674-34 

673-94 

673.70 
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von Haradighan-kotak bis Modsche-toghrak, siehe S. 126 bis 130. 


1899. 



Mittel. I Maximum. Minimum. I D 


68.6 668.76 670.2 9 a 667.6 2 a 2.6 
70.2 69.75 70.7 10 a 68.3 3 a 2.4 


71.07 72.7 "pi 

72.04 73.2 10 a 70.3 

72.79 74.2 7 p 70.4 

7247 74.0 6 a 7 1. 5 

71.88 72.9 6 a 71.2 

71.93 73-8 7 a 71-0 

71.70 74.S 7 a 70..^ 

69.90 72.0 9 a 68.6 

73.05 74.5 10 p 70.0 

74.10 75.4 10 a 73.4 


I a 2.8 

I a 2.9 
3 a 3.8 
12 a 2.5 


74.0 10 a 72.7 7 a 

74.1 10 a 72.2 12 p 


73 52 
73-15 

7059 ‘J2.2 o a , 

69.17 70.2 10 p 68.3 4 a 

71.18 72.7 12 p 70.0 o a 

74.88 76.0 10 p 72.7 o a 

76.55 77-9 8 a 75.7 3 P 

76.48 77.6 10 a 75-6 4 p 

78-33 79-4 12 p 76.5 o a 

7940 80.3 9 a 78.8 5 p 

77.59 78.9 o a 76.6 12 p 

75-33 77-3 8 a 73.3 5 P 

76.86 78.6 12 p 74.7 3 a 

79.43 80,7 II a 78.2 I a| 2.5 

77-4 I 77-3 I 78.26 79.5 10 a 77.3 12 p 

77.32 78,6 10 a 76.6 4 p 

76,62 78.3 9 a 75.4 II p 

74.05 75.0 o a 73-1 2 p 

78.48 80.4 II p 74-7 o a 


673.66 673.65 673.78 674.00 674.10] 674.11 674.18 1 674 15 674.04 1 674.02 1 674.08 1 675.48 1 — 1672.71 






















324 


November Luftdruck bei 0° und Normalschwere wS-hrend der Flussfahrt 


Tag. 

I a. 



■ 

■ 



8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

I P* 

2 P. 

I 

679.9 

679 -S 

679.4 

679.5 

679.6 

679.6 

680.1 

680.3 

680.4 

680.2 

679.6 

679.2 

678.5 

678.2 

2 

78.5 

78.4 

78.4 

78.8 

79-3 

79-0 

79-4 

80.2 

80.4 

80.8 

80.8 

80.5 

80.3 

81.0 

3 

81.6 

81.3 

81.3 

81.3 

81.S 

81.8 

82.6 

82.7 

83.1 

83.1 

83.1 

83.0 

82.9 

82.9 

4 

83.7 

83-7 

83-7 

S3.8 

83.7 

84.4 

84.8 

85.0 

85.2 

85-3 

84.7 

84*2 

83-9 

83-4 

5 

80.7 

80.7 

80.4 

80.6 

80.6 

80.7 

81.0 

81. 1 

81.7 

81.6 

81.2 

80.8 

80.3 

79-9 

6 

77.6 

77-7 

77-4 

77 -S 

77.8 

77.8 

78.2 

78.1 

78.6 

78.7 

78-3 

77-9 

77-6 

77 -S 

7 

79 -S 

792 

79-3 

79-8 

79-8 

So.o 

80.4 

80.9 

80.9 

80.7 

80.1 

79.6 

78.6 

78.4 

8 

75.8 

75.8 

75-7 

75-3 

75 -S 

7 S-S 

75 -S 

75-9 

76-3 

77-0 

76.5 

76.9 

77-4 

77-1 

9 

79.2 

79 -S 

79 -S 

80.2 

80.8 

81.4 

81.9 

83.2 

84.6 

84.8 

85.4 

85-9 

86.1 

86.3 

10 

88.3 

88.4 

88.1 

87.8 

87.7 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

88.1 

88.1 

87.9 

87.7 

87.1 

II 

85.S 

8 S -3 

84-S 

84.4 

84.5 

84 s 

84.4 

84.8 

84.9 

85.2 

85.6 

85.0 

84.8 

84-3 

12 

82 2 

82.2 

82.0 

81.8 

81.8 

82.1 

82.6 

83-4 

83.8 

84*2 

84.5 

84*2 

84.3 

84-3 

13 

82.3 

82.1 

81.9 

81.6 

81.6 

81.9 

82.4 

82.4 

83.0 

83.1 

83.8 

83-s 

83-3 

83.4 

H 

85.4 

85.7 

85.6 

85.6 

85 9 

85.9 

86.2 

86.4 

86.7 

87.0 

86.5 

86.7 

86.7 

86.4 

15 

86.9 

86.4 

86.3 

86.2 

86.1 

86.S 

87.0 

87.1 

87.2 

87.3 

87.5 

87.5 

87.4 

87.4 

i6 

87.1 

87.2 

87.1 

87.2 

87-3 

87-S 

87.6 

87-7 

88.2 

88.9 

88.9 

88.8 

88.5 

88.8 

i; 

89-3 

89.4 

89.2 

88.8 

89.0 

89.2 

89.2 

89.5 

89.9 

90.2 

89.6 

89.1 

88.8 

88.S 

i8 

87.1 

87.1 

87.0 

86.9 

86.7 

86.7 

87.0 

87.2 

88.0 

88.7 

89.1 

88.0 

87.9 

87-S 

19 

87.9 

87.9 

88.0 

87.9 

88.0 

88.1 

88.9 

89-S 

90.4 

89.9 

89.8 

89.S 

88.9 

88.9 

20 

88 9 

890 

89.4 

89.1 

89.2 

89.4 

89.7 

90.7 

91.3 

91.7 

91.4 

91-4 

91.2 

91.2 

21 

90.2 

89.9 

89.8 

89.6 

89.7 

90.1 

90s 

9I.I 

91 -S 

92.3 

92.2 

91-7 

90.7 

90.1 

22 

90.8 

90.7 

90.7 

90.7 

go.6 

90.9 

91.0 

91.2 

91.2 

91-S 

91.6 

91.8 

91.4 

91.4 

23 

92.1 

91.S 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

92.3 

92.7 

92.8 

92.4 

924 

24 

92.4 

92.0 

91.8 

91.8 

91-9 

91.9 

92.0 

91.8 

91-S 

91.6 

91.8 

91.9 

92.3 

91.8 

25 

91.8 

91.9 

91-9 

91.8 

91.8 

92.1 

92.7 

92.6 

92.9 

93-9 

94-0. 

94-4 

94.2 

944 

26 

95.8 

95-3 

95.2 

95-4 

95-2 

95-2 

95.5 

95-0 

95 -S 

97-4 

97-3 

96.4 

95.2 

95.0 

27 

93-1 

92.8 

92.7 

92.4 

92.1 

92 2 

92.1 

92.2 

92.7 

92.9 

92.S 

92.S 

91.9 

91-3 

28 

90.2 

90.1 

89.9 

89.2 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

88.9 

89.2 

89-S 

88.9 

89-3 

89.2 

29 

89.7 

89.8 

89-7 

89.8 

89 -S 

89.6 

89.7 

89.9 

90.6 

90.0 

90.1 

89.7 

89.5 

89.6 , 

30 

89.0 

88.7 

^8.3 

88.4 

88.S 

88.7 

89.2 

89.2 

89-3 

89.1 

89-3 

898 

89.5 

89.2 

Mitt. 

686.08 

685.97 

685.86 

685.83 

00 

00 

00 

VO 

686.04 

686.34 

686.59 

686.94 

687.22 

687.18 

686.98 

686.72 

686.56 
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von Modsche-toghrak bis Ait-ottogon, siehe S. 130— 134. , 1899. 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6p. 

B 

8p. 





Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

677.9 

678.0 

678.3 

678.5 

678.3 

678.3 

678.5 

678.5 

678.7 

678.6 

679.07 

680.4 

9 

a 

677.9 

3 P 

2.5 

81. 1 

80.9 

81.4 

81.8 

81.5 

81.9 

82.0 

82.0 

81.9 

81.8 

80.50 

82.0 

10 

p 

78.4 

2 

a 

3-6 

82.9 

83.1 

83-3 

834 

83 -S 

83.9 

84*2 

84.2 

84.0 

83.8 

82.85 

84*2 

9 P 

81.3 

3 

a 

2.9 

83.0 

82.7 

82.S 

82.3 

82.5 

82.5 

82.2 

81.9 

81.7 

81.0 

83.41 

85.3 

10 

a 

81.0 

12 

p 

4-3 

; 9-4 

79-3 

79-4 

79-4 

79.0 

79.1 

78.7 

78.6 

78.2 

77-9 

8O.OI 

81.7 

9 

a 

77-9 

12 

p 

3-8 

00 

78.0 

78.2 

78.S 

78.8 

79.0 

79.1 

79-3 

79-4 

79-5 

78.26 

79-5 

12 

p 

77-4 

3 

a 

2.1 

77-9 

77.8 

77.6 

77.0 

77.0 

77.0 

76.8 

76.9 

76.S 

76.0 

78.65 

80.9 

9 

a 

76.0 

12 

p 

4-9 

77.0 

77-3 

77-5 

77.8 

78.1 

78.4 

79.1 

79.1 

791 

794 

77.04 

79-4 

12 

p 

75.3 

4 

a 

4.1 

86.4 

86.7 

87.4 

87.6 

88.1 

88.2 

88.4 

884 

88.4 

88.3 

84.86 

88.4 

10 

p 

79.2 

I 

a 

9.2 

86.7 

86.4 

86.4 

86.3 

86.4 

86.1 

85-7 

85.7 

85.S 

85-5 

87.10 

88.4 

2 

a 

855 

12 

p 

2.9 

83-9 

83-9 

84.0 

83-3 

83.2 

83.2 

82.8 

82.9 

83.0 

82.6 

84.19 

85.6 

10 

a 

82.6 

12 

p 

3-0 

84-3 

83-9 

84.1 

84.4 

83-9 

83-4 

83-3 

83.4 

83.2 

82.8 

83-34 

84.5 

II 

a 

81.8 

4 

a 

2.7 

83-7 

83-9 

84.1 

84.2 

84-5 

84.7 

85.0 

85-3 

85.4 

85-3 

83.43 

85.4 

II 

p 

81.6 

4 

a 

3-8 

86.0 

86.S 

86.5 

86.5 

86.9 

87.0 

87.1 

87.2 

87.1 

87.2 

86.45 

87.2 

10 

p 

85.3 

0 

a 

1-9 

87.4 

87-5 

87.1 

87-3 

87.4 

87.5 

87.2 

87-3 

873 

874 

87.09 

87.5 

12 

a 

86.1 

5 

a 

1-4 

88.7 

88.9 

88.7 

89.0 

89.2 

893 

894 

89.4 

89.5 

89-3 

88.43 

89-5 

II 

p 

87.1 

3 

a 

2.4 

06 

00 

88.2 

88.1 

88.1 

88.3 

87.7 

87.7 

87.7 

87.5 

87.2 

88.68 

90.2 

10 

a 

87.2 

12 

p 

3.0 

00 

87.5 

87.6 

87.7 

88.0 

88.4 

88.5 

88.5 

88.4 

88.1 

87.71 

88.5 

10 

p 

86.7 

s 

a 

1.8 

00 

00 

88.3 

87.9 

88.3 

88.5 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.1 

88.73 

90.4 

9 

a 

87.9 

2 

a 

2-5 

90.6 

90.4 

89.8 

90.1 

90.1 

90.6 

90-3 

90s 

90.4 

90-3 

90.28 

91.7 

10 

a 

88.9 

I 

a 

2.8 

90.2 

89.9 

89.7 

89.9 

90.2 

90.2 

90-3 

90.6 

90.9 

90.9 

90.51 

92.3 

10 

a 

89.6 

4 

a 

2.7 

91.1 

91.2 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.4 

92.6 

92.6 

92.3 

91.48 

92.6 

10 

P 

90.6 

5 

a 

2.0 

92.4 

92.6 

93-2 

93-0 

92.9 

93 -/ 

92.8 

92.8 

928 

92.4 

92.35 

93-2 

S 

P 

91-5 

2 

a 

1-7 

9 I-S 

91.9 

92.4 

92.4 

92.4 

92.1 

92.0 

91.6 

91 6 

91.6 

91.92 

92.4 

6 p 

91.5 

9 

a 

0.9 

94.6 

94.9 

95-4 

95.6 

95.6 

9 S-S 

95-4 

95.6 

95-7 

95-7 

93-93 

95-7 

12 

P 

91.6 

0 

a 


94.6 

94.2 

94.2 

94.4 

94-5 

94.2 

94.2 

94.0 

93 -S 

93-4 

95.03 

97.4 

10 

a 

93.4 

12 

P 


91.7 

91.6 

91.2 

91-3 

91.2 

91.1 

91.0 

91.0 

90.6 

90.S 

91.86 

93-4 

0 

a 

90-5 

12 

P 


89-3 

89-3 

89-4 

89-5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

89.9 

89.8 

8945 

90-5 

0 

a 

88.9 

9 

a 


89.6 

89.7 

89.1 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.53 

90.6 

9. 

a 

88.9 

7 p 

1.7 

88.8 

88.9 

89.5 

89.4 

89.3 

89.1 

89-3 

89-3 

89.6 

89.4 

89.12 

89.8 

12 

a 

88.3 

_3 

a 

1-5 

686.42 

686.45 

686.52 

686.59 

686.66 

686.70 

686.70 

686.74 

686.68 

686.54 

686.51 

687.9s 

— 

- 

685.00 

- 

- 

2.9s 
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^ , Luftdruck bei O® und Normalschwere wahrend der Flussfahrt von 

December am Jangi-kol (7—31 Dec.), 


Tag. 

1 a. 

2 a. 

3 a. 


5 a. 

6 a. 

7 a. 


■ 




■ 

2 p. 

I 

689.6 

689.2 

689.S 

690.0 

689.7 

689.5 

689.5 

689.7 

689.3 

689.0 

688.9 

68p*3 

689.4 

689.5 

2 

87.7 

87.3 

86.8 

86.6 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.9 

86.9 

87.0 

86.9 

86.9 

3 

88.0 

88.1 

87.7 

87.9 

87.8 

87-5 

87.5 

86.8 

86.8 

87.7 

88.2 

87.8 

87.7 

87-3 

4 

89.6 

89.8 

90.4 

90.6 

91.2 

91.4 

9 I-S 

91.6 

92.2 

92.7 

93-0 

93-6 

93-1 

92.6 

5 

91.9 

91.7 

91.6 

91.7 

91.6 

9 I-S 

92.0 

91.9 

92.2 

92.5 

92.8 

92.8 

93-5 

93-3 

6 

90.8 

90.S 

90.8 

90.7 

90.6 

90.7 

90.7 

91.2 

91.8 

92.2 

91.9 

92.2 

91.7 

91.6 

7 

91.8 

91.6 

91.6 

9 I-S 

91.4 

91-9 

91.9 

92.0 

92.2 

92.7 

92.9 

92.4 

91.1 

90.8 

8 

89.S 

89.6 

89.9 

89.9 

89-5 

894 

89.4 

89.4 

89-3 

89.4 

89.0 

88.8 

89.3 

89.2 

9 

87.8 

87.8 

87.6 

87.1 

87.0 

87.2 

87.9 

88.0 

88.T 

88.3 

87.7 

87.4 

86.6 

86.6 

10 

87.S 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

87.9 

88.7 

89.2 

8p.6 

89.9 

90.2 

90-7 

90.8 

91.0 

II 












po.c? 

9O.O 

89.6 

12 

87.6 

87.5 




87.6 

87.6 





87.8 

87.7 

87.5 

13 

88.4 

88.3 

88.S 

88.S 

88.3 

88.1 

88.3 

88.1 

88.5 

88.5 

88.4 

88.0 

88.2 

87.8 

14 

86.6 

86.2 

86.8 

87.0 

87.4 

87.6 

87.1 

87.4 

87.8 

88.3 

88.4 

88.0 

87.8 

87.8 

IS 

87.9 

87.9 

87.7 

88.0 

88.2 

88.3 

87.9 

88.0 

88.6 

89.1 

89.0 

88.4 

88.0 

87.8 

i6 

87.8 

88.1 

88.2 

89.0 

89.4 

90.0 

90-3 

90.2 

90-7 

91.0 

9 I.I 

90.8 

90.7 

90.8 

17 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

91-3 

gi 4 

91.S 

91-7 

91.6 

91.4 

90.8 

91.0 

i8 

90.8 

91.1 

91-3 

91.1 

91-3 

91-3 

91.4 

90.8 

91.1 

91.5 

9 I-S 

91.1 

90.6 

90.3 

19 

9 I-S 

91.7 

92.2 

92.S 

92.S 

93-0 

934 

93-6 

93-6 

93-2 

93-2 

93.1 

92.8 

92.7 

20 

91.0 

90.7 

90.4 

90.3 

90.3 

90.3 

90,1 

89.9 

po.^ 

90 -S 

90.8 

90.9 

90 -S 

89.9 

21 

86.8 

86.5 

86.5 

86.1 

8 S -3 

84.8 

84.6 

84.7 

84 '^ 

84.-6 

84.4 

84-7 

84.5 

84.3 

22 

84.2 

83.5 

83.6 

83.4 

83.0 

82.8 

83.1 

82.9 

82.9 

83.0 

82.6 

83.1 

83.5 

83.6 

23 

83-9 

84.3 

84.7 

84.5 

84.4 

84.6 

84.6 

84.5 

8^.7 

84.9 

85*2 

83.9 

83.4 

82.7 

24 

87.8 

88.0 

88.0 

88.8 

88.8 

88.6 

89-3 

90.5 

91.2 

913 

91-5 

91.6 

91.2 

90.6 

25 

88.0 

88.3 

88.6 

88.1 

87.9 

88.4 

89.1 

89.9 

91.4 

9 I-S 

91.7 

91.6 

91.5 

91.7 • 

26 

88.5 

88.0 

88.3 

87.9 

87.4 

87.1 

87.1 

87.2 

88.0 

89.1 

89.0 

89-3 

89.7 

89.9 

27 

91.S 

91. s 

9 'i.S 

91-5 

91-3 

90.9 

90.8 

90.4 

91.1 

90.6 

91.4 

90.7 

90.6 

90.2 

28 

86.7 

86.8 

87-3 

87 -S 

87.7 

87.4 

88.0 

88.2 

88.7 

89.0 

89.0 

88.9 

88.6 

88.8 

29 

90.8 

91.1 

91.4 

90.4 

9O4 

90.4 

91.2 

91.8 

91.9 

93-3 

93-6 

93-6 

93 -S 

93-8 

30 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.6 

98.3 

98.8 

99-3 

700.1 

700.4 

99-9 

99.6 

99 s 

99 - 5 , 

31 

99-7 

99-7 

99.6 

99.1 

99.2 

99.1 

98.9 

99.0 

699.0 

698.7 

98.6 

97-9 

97-4 


Mitt. 

689*49 

689.46 

689.56 

689.54 

689.49 

689.56 

689.71 

00 

cfv 

00 

VO 

690.15 

690.39 

690,41 

690.23 

689.99 

689.88 











^27 


Ait-6tt6g6n bis Jangi-kol (1—7 Dec.) und sodann am Winterquartier 

siehe S. 134 bis 136 und. S. 270. 


3 P- 

■ 



B 




B 


Tages- 

inittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

689.7 

689.6 

689.5 

689.2 

688.6 

688.6 

688.4 

688.0 

687.9 

687.9 

689.14 

690.0 

4 a 

687.9 

12 p 

2.1 

86.7 

87.0 

87-5 

87.9 

87.8 

87,9 

87.9 

88.3 

88.4 

88.2 

87.20 

88.4 

n p 

86.3 

S a 

2.1 

87.3 

86.S 

86.9 

87.2 

87.4 

87.6 

88.1 

88.5 

88.7 

88.8 

87.66 

88.8 

12 p 

86.5 

4 P 

2.3 

92.9 

93-2 

93-3 

929 

92.7 

92.6 

92.4 

92-3 

92.0 

92.0 

92.07 

93-6 

12 a 

88.8 

0 a 

4.8 

93-5 

93 - » 

93-0 

92.6 

92.1 

91.8 

91.7 

p /.7 

91-7 

91.0 

92.18 

93-5 

3 p 

91.0 

12 p 

2.5 

91.8 

91.8 

91.7 

91.6 

91.7 

91.9 

92.1 

92.2 

92.1 

92.0 

91-51 

92.2 

10 p 

90-5 

2 a 

1.7 

91.0 

91.1 

91-3 

90.8 

90.8 

90.7 

90.S 

90.6 

90.3 

9O.O 

91-37 

92.9 

II a 

90.0 

12 p 

2.9 

88.8 

89.2 

88.5 

88.4 

88.3 

88.2 

87.8 

87.7 

87.7 

87.9 

88.92 

9O.O 

0 a 

87.7 

10 p 

2.3 

86.6 

87.1 

87.3 

87.2 

87-3 

87-3 

87.4 

87 s 

87.8 

87.6 

87.42 

88.3 

10 a 

86.6 

2 p 

1-7 

90.4 

90.6 

90.6 

91.S 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.3 

90.03 

92-3 

12 p 

87.4 

2 a 

4-9 

89.2 

89.0 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.7 

88.6 

88.3 

88.0 

90.65 

93-0 

4 a 

88.0 

12 p 

5.0 

87.6 

88.2 

88.4 

88.7 

88.9 

88.9 

88.8 

88.9 

88.7 

88.6 

88.09 

88.9 

8 p 

87.. 

4 a 

1.8 

87.9 

87.5 

87-3 

87.5 

87.6 

87.S 

87.0 

87.0 

87.0 

86.9 

87.88 

88 6 

0 a 

86.9 

12 p 

1-7 

87.9 

88.2 

88.5 

88.4 

88.3 

88.3 

88.4 

88.2 

88.2 

88.1 

87.78 

88.5 

5 p 

86.2 

2 a 

2.3 

88.0 

88.4 

88.2 

88.3 

88.4 

88.2 

88.2 

88.0 

87.8 

87.8 

88.17 

89.1 

10 a 

87.7 

3 a 

1-4 

91.0 

91.0 

90.9 

91.1 

91-3 

9I.I 

91.1 

91.1 

91.0 

91.2 

90-37 

91-3 

7 p 

87.8 

0 a 

3-5 

91.1 

91-3 

91-3 

9^-3 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

90.8 

90.6 

91.17 

91.7 

10 a 

90.6 

12 p 

1.1 

90.1 

90.4 

90-3 

90.4 

90.4 

90.3 

90.7 

90-9 

pZ.e 

91.S 

90.89 

91 -5 

lioal 

ti2pf 

90.1 

3 P 

1-4 

92.8 

92.8 

92.5 

92.8 

92.6 

92.1 

91.7 

91-7 

91.8 

91.6 


936 

9 a 

91.5 

0 a 

2.1 

89.7 

S9.6 

89.6 

89.1 

89.2 

89.2 

88.6 

88.0 

87.9 

87.4 


91.6 

0 a 

87.4 

12 p 

4.2 

84.4 

84.2 

84.8 

84.9 

85.1 

85.0 

85-1 

8S-S 

85.2 

85.0 

85.08 

87.4 

0 a 

84.2 

4 P 

3-2 

836 

84.1 

84.6 

84.6 

84.7 

85.2 

85.0 

84.7 

84.4 

84.1 

83.76 

85.2 

8 p 

82.6 

11 a 

2.6 

00 

CO 

83.5 

83.7 

84.8 

85.4 

85.9 

86.8 

87.1 

87.7 

87-9 

84-85 

87.9 

12 p 

82.7 

2 p 

-Sf 

90-3 

90-3 

90.7 

90.5 

90.4 

90.0 

89.8 

89.9 

89.2 

88.9 

89.89 

91.6 

12 a 

87.8 

1 a 

3-8 

92.2 

924 

92,1 

92.0 

91-3 

90.8 

90.8 

90.5 

90.1 

88.8 

90.36 

92.4 

4 P 

87.9 

5 a 

4-5 

90.1 

90.6 

90.9 

91.6 

92.2 

92.4 

92.5 

92-3 

91.5 

91.6 

89.67 

92.5 

9 P 

87.1 

6 a 

5-4 

90.3 

90.6 

90.2 

90.O 

89.7 

89.2 

88.6 

88.4 

88.2 

87.4 

90.28 

91.6 

0 a 

87.4 

12 p 

4.2 

89.1 

89.4 

90-3 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

90.9 

9I..2 

91.0 

89.10 

91.2 

II p 

86.7 

1 a 

4-5 

93-4 

931 

93-8 

94-4 

94-9 

95-4 

9S-9 

96-5 

96.8 

96.4 

93-*4 

96.8 

II p 

90.4 

S a 

6.4 

99-7 

99-7 

700.0 

700.1 

700.4 

700.6 

700.6 

700.4 

700.2 

700.1 

99.31 

700.6 

9 P 

96.4 

0 a 

4.2 

97.1 

96.8 

697.2 

697.4 

697.6 

697.8 

697.8 

— 

— 

— 

98.32 

00,1 

0 a 

96.8 

4 P 

3-3 

689.92 

690.01 

690.12 

690.22 

690.25 

690.23 

690.21 

689 . 9 s 

689.87 

689.69 

689.92 

691.46 

— 

.688.26 

— 

3.20 














Januar Luftdruck bei O" und Normalschwere ^ ^ ^ ^ Greenwich. 


Jangi-kol, 


Tag. 

I a. 

2 a. 

B 



m 

B 

B 



m 


B 

2 p. 

I 


_ 







— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 


— 

— 

4 

5 

6 

*7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 





— 

/ 

8 

9 

10 

o\ 

\0 1 1 

1 1 

10 

692.8 

692.4 

692.5 

692.5 

692.6 

693.1 

0 

1 1 


691.8 

691.8 

692.1 

693.2 

693-S 

II 

87.0 

87-3 

86.7 

87.0 

88.3 

88.7 

88.3 

8S.S 

8 p .4 

go.Q 

90.6 

90.4 

90.4 

91.0 

12 

9 S .0 

9 S -3 

9 S -7 

95.8 

9 S -5 

95-6 

95-5 

pd.o 

96.6 

97.2 

98.4 

98.0 

96.6 

96.2 

13 

93-8 

93-9 

93-9 

93-7 

93 -S 

93 -* 

92.9 

93 -i 

93 -S 

93.8 

93-8 

93-1 

92-9 

92.S 

14 

92.S 

92.S 

92.4 

92.0 

92.4 

92.8 

93-1 

93-6 

93-3 

93-7 

93-9 

93-4 

93-3 

94.1 

IS 

92.7 

92.S 

92-3 

• 92.2 

92.0 

91.8 

91.7 

91*9 

91.9 

91.7 

91.4 

91.0 

90.9 

90.9 

i6 

93-3 

93-7 

93-6 

93-7 

94.0 

94-7 

95.2 

9 S-S 

95-7 

96-3 

96.2 

95-8 

96.0 

96.2 

17 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97-4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.6 

97 -S 

97-1 

97-0 

i8 

94.4 

94-3 

94.0 

93-8 

93-7 

93-7 

93-7 

94-3 

94-3 

94.1 

94.2 

93-8 

93-9 

94-0 

19 

93-4 

93 4 

93-3 

93-3 

93-3 

93-3 

93-7 

93-9 

94.1 

94.0 

94.0 

93-8 

93-5 

93-3 

20 

9I.I 

90.9 

90-3 

90.1 

90.3 

90-5 

90.S 

90 -S 

90.0 

89.4 

89.1 

88.8 

88.9 

88.7 

21 

8;.i 

86.9 

86.9 

87.1 

87.4 

88.2 

88.9 

88.8 

88.7 

88.7 

88.6 

88.2 

88.2 

88.5 

22 

90.9 

908 

90.9 

91.1 

91.9 

91.8 

91.9 

92.1 

92.8 

92.S 

92.9 

92.9 

93-3 

93-7 

23 

94.8 

95-0 

95.0 

9 S -3 

95-8 

96.4 

96.5 

96.9 

97.2 

96.6 

96.8 

97.2 

97.2 

97-3 

24 

96.7 

96.3 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96-3 

96.1 

95-9 

95-4 

94.1 

93-8 

93-1 

92.8 

25 

93-2 

93-0 

93-1 

92.9 

93-0 

93-3 

9 J -0 

92.7 

92.7 

93 -* 

93-0 

92.6 

92-5 

92.4 

26 

92.4 

92.1 

92.1 

92.1 

92.4 

92.9 

92.6 

92.1 

92.2 

92.8 

92.9 

92.6 

92.9 

92-S 

27 

92.1 

92.2 

92-3 

92.3 

92.5 

92.9 

93-1 

93-4 

93-6 

93-5 

93-1 

93-0 

92.9 

93-0 

28 

92.4 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.9 

93-5 

93-8 

93-8 

93-7 

93 -S 

93-3 

93-4 

93-7 

29 

95-1 

95-3 

95-4 

95-7 

96.1 

97.1 

97-4 

96.4 

96.4 

96-3 

95-3 

9 S-* 

94-9 

94-5 

30 

94.8 

9 S-I 

95-3 

95 -7 

95-9 

96.0 

95-7 

95:3 

95.0 

94 -S 

93-9 

93 -S 

93 -S 

93 -S 

31 

94.6 

94.6 

94-9 

96.1 

96.3 

96.0 

95.2 

94.2 

93-1 

92.0 

91.5 

91.4 

90.8 

90.2 

Mitt. 

693.06 

693 -oS 

693.00 

693.09 

693.30 

^ 93-53 

' 593 -S 5 

693.60 

693-63 

693-59 

69348 

693.24 

693-15 

693.18 
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Vergl. S. 272. 


Cg = — 0.4 (690) mm. 
= 881 m. 


1900. 


m 

B 

5 P- 

6 p. 

■ 

8p. 

9 P- 

10 p. 

II p. 

12 p = 

Mittern. 

Mittel. 

Maximum.. 

Minimum. 

Diff. 

— 

— 

— 

— 

693-9 

694.1 

694.2 

694-3 

694.2 

693.8 



— 

— 

— 

— 

— 

692.7 

692.6 

692.0 

691.8 

90.9 

90.2 

89-s 

88.5 

88.4 

88.1 

691.63 

693.8 

0 a 

688.1 

12 p 

5-7 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

92.3 

92.7 

93-4 

93-4 

93-8 

94-4 

690.43 

94.4 

12 p 

86.7 

3 a 

7.7 

95.8 

9 S -9 

95.8 

95.0 

95-2 

95-1 

95-2 

94-7 

94-1 

93-9 

695-75 

98.4 

II a 

93-9 

I2p 

4-5 

92.9 

93-0 

93-0 

93-3 

93-7 

93-9 

93-6 

93-8 

93-6 

92.7 

693-39 

93-9 

0 a 

92.7 

12 p 

1.2 

94.2 

93-9 

93-3 

93-s 

93-2 

93-1 

93-0 

92.9 

92.9 

92.8 

693.16 

94-2 

3 P 

92.0 

4a 

2.2 

91.2 

9 I-S 

91.7 

92.4 

93-0 

93-0 

93-2 

93-3 

93-4 

93-2 

692.12 

93-4 

11 p 

90.9 

Ip 

2.5 

96.4 

96-5 

96.7 

96.8 

97-2 

97-7 

97-6 

97-4 

97-0 

96-8 

695-83 

97-7 

8p 

93-2 

0 a 

4-5 

97.2 

97.0 

96.8 

967 

96.7 

96-S 

96-3 

95-9 

95-8 

94.8 

^.91 

97.8 

10 a 

94-8 

I2p 

3-0 

94.1 

94.1 

94.1 

94-3 

94 S 

94.6 

94-6 

94-4 

93-8 

93-s 

694.09 

94-8 

0 a 

93-5 

I2p 

1.3 

93-4 

93-1 

93-* 

92.7 

92.S 

92.2 

92.1 

91.7 

90.8 

91-3 

693-05 

94.1 

9a 

90.8 

up 

3-3 

88.4 

88.3 

88.4 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.2 

88.0 

87.6 

689.23 

91-3 

0 a 

87.6 

12 p 

3-7 

88.8 

88.9 

89.2 

89.6 

89.7 

89.8 

90.2 

90.6 

90.4 

90.4 

688.74 

90.6 

10 p 

86.9 

3 a 

3.7 

93-9 

94.2 

94.2 

94-3 

94-4 

94-3 

94-3 

94-3 

94-3 

94-3 

693.00 

94-4 

7 P 

90.4 

0 a 

4.0 

97.6 

97.6 

97-9 

98.1 

97-9 

97-5 

97-6 

97-3 

96.8 

.96.8 

696.80 

98.1 

6p 

94-3 

0 a 

3*8 

93-0 

93-2 

93-4 

93-4 

93-3 

93-4 

93-4 

93-4 

93-4 

93-2 

694-52 

96.8 

0 a 

92.8 

2p 

4.0 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.7 

92.8 

92.7 

92.5 

92.4 

92.2 

692.77 

93-3 

6 a 

92.2 

I2p 

i.i 

92.6 

92.S 

92.8 

92.8 

92.8 

92.6 

92.6 

92.7 

92.2 

92.1 

692.51 

92.9 

II a 

92.1 

3 a 

0.8 

92.9 

93-1 

93-2 

93 -S 

93-6 

93-4 

93 -J 

92.6 

92.5 

92-4 

692.93 

93-6 

9a, 7 P 

92.1 

I a 

l-s 

93-8 

94.2 

94.8 

95-2 

95 -S 

95-5 

95-6 

95-7 

95-6 

95-1 

693-93 

95-7 

10 p 

92.3 

3a 

3.4 

94-7 

95.0 

95-3 

95-3 

95-3 

95-4 

95-4 

95-0 

94-8 

94-6 

695.49 

97-4 

7 a 

94-5 

2p 

2.9 

93-6 

93-7 

93-9 

94-0 

94-2 

94-3 

94-5 

94-3 

94-6 

94-6 

694-57 

96.0 

6 a 

93-5 

IP 

2.5 

90.0 

90.7 

91.0 

91.7 

91.8 

91.9 

92-S 

92.7 

92.8 

93-0 

,692.87 

96-3 

5 a 

90.0 

3 P 

6.3 

693-24 

693-33 

693.41 

693-51 

693.60 

693-58 

693.61 693.46 693.29 

693.11 

693.36 

694.9s 

— 

691.60 

— 

3-35 
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Februar Luftdruck bei o" and Normalschwere ^ ^ ^ 


Jangi-kol 


Tag. 

■ 

2 a. 

3 a. 


B 

B 



9 a. 

10 a. 



B 

■ 

I 

693-1 

693-s 

6944 

694.8 

696.1 

696.1 

696.1 

696.1 

695-8 

695-7 

695-3 

695-3 

695-6 

695.4 

2 

98.9 

99-2 

700.6 

702.4 

702.9 

702.5 

7O2.O 

701.9 

701.4 

7OO.0 

700.1 

700.4 

700.5 

700.3 

3 

701-5 

701.7 

01.8 

01.8 

01.8 

01.9 

02.0 

01.9 

OI.J 

01.0 

oo.s 

OO.i 

00.8 

OI.I 

4 

OI.i 

01. 0 

00.7 

00.9 

00.9 

OI.I 

01.3 

01.4 

01.2 

00,6 

OO.j 

00.8 

OT.o 

0I.0 

S 

01.4 

01.3 

00.8 

00.8 

00.5 

00.3 

oo.s 

00.3 

00.2 

OO.S 

00.4 

00.S 

00.6 

00.8 

6 

00.2 

OO.o 

699.6 

699.6 

699-3 

699-3 

6993 

699.1 

699.0 


SpS.g 

698.8 

698.7 

698.9 

7 

696.6 

6g6.6 

96.4 

96.5 

96.3 

96.4 

96.4 

96-5 

96.5 

9 < 8 -s 

96.6 

966 

97.0 

96.9 

8 

97-9 

98.0 

97-7 

97-8 

97-9 

98.7 

98.4 

98.1 

97-8 

97.2 

96.7 

96.9 

96.6 

96.8 

9 

97-1 

97.1 

97-2 

97.6 

97-9 

98.4 

98. j 

98.2 

97-9 

98.0 

97-5 

97.1 

97-2 

97-1 

10 

96.1 

96.0 

95-9 

95-9 

96.2 

96.6 

96.9 

96.2 

95-4 

94-8 

95-6 

93-7 

93-4 

93-2 

II 

92.8 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

93-4 

Pi -6 

93-7 

93-7 

93-7 

93-6 

93-4 

92.7 

92.4 

12 

93 -* 

92-9 

93-1 

93-1 

93.2 

93-4 

93 -s 

93-5 

93-7 

93-7 

93 -» 

92.8 

92.3 

92.1 

13 

93 -* 

92.9 

92-9 

93-1 

93-0 

93-0 

92 8 

93-0 

92.9 

93-1 

92.8 

92-4 

92.2 

92.2 

14 

93-6 

93-5 

93-5 

93-6 

93-8 

94-0 

94 -^ 

94-5 

94-9 

95-3 

95-2 

94.6 

94-3 

94.2 

IS 

91-S 

91-3 

9 I.I 

90.9 

90-7 

90.6 

90.4 

90.3 

90.6 

90-3 

89.9 

89-s 

89.1 

88.6 

l6 

88.6 

89.0 

89.6 

90.0 

90.4 

90.J 

90.3 

90.2 

90.7 

91.2 

91. 1 

90.6 

90.3 

89.6 

17 

89.7 

90.1 

90.2 

90.2 

90.7 

po.s 

91.0 

92.0 

91.8 

92.0 

91.7 

91.8 

9t.6 

92.0 

i8 

93-7 

93-9 

94-1 

94.2 

94.6 

94-6 

94 -s 

94-4 

94-6 

94-5 

94.1 

94-5 

94-3 

94.6 

19 

95 -S 

95-7 

95-9 

96.2 

96.4 

pd.2 

96.0 

96.1 

96.1 

95-8 

95.1 

95-0 

94-3 

94.1 

20 

92.0 

91^9 

92.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.1 

91.8 

91.3 

91.2 

9 I.I- 

21 

92.8 

93-0 

92.9 

93-2 

93-5 

93-7 

93-9 

93-8 

93.9 

93 -S 

93-0 

92.S 

92-S 

92.4 

22 

92.7 

92.6 

92.5 

92 -S 

92.9 

92.7 

92.4 

92-S 

92.6 

92.2 

91.6 

91.0 

91.0 

90.8 

23 

87.9 

87.5 

87-3 

86.8 

87.0 

87 .g 

89.3 

88.J 

87.1 

85-4 

84.3 

83 -S 

83.3 

83.1 

24 

S2.0 

81. g 

82.2 

82.4 

83.0 

83-4 

84.2 

84.6 

85-5 

85-5 

85-5 

85.2 

85.0 

84-7 

2 S 

87.6 

88.3 

88.2 

88.6 

89-5 

90.2 

90.4 

91.4 

91-S 

92.3 

93-2 

93-1 

92.6 

92.2 

26 

94.2 

94 * 

94-2 

94 * 

94-3 

94-3 

94-7 

94-7 

95-3 

9 S.I 

95-0 

94-3 

93-7 

93-2 

27 

94-8 

94-9 

94-9 

94.8 

95-4 

96.0 

96-2 

96.8 

97-2 

98.3 

98,9 

98.2 

97-3 

97-1 

28 

89.6 

88.9 

88.S 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.8 

89.4 

89.4 

89-3 

89.2 

88.7 

Mitt . 

693.90 

693.91 

^l-°n 

69410 

694.34 

694.51 

694.60 

694.65 

694.65 

1-1 

694.34 

694.05 693.86 693-74 
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Vergl. S. 274. 


Cg ^ — 0.4 (690) mm. 
= 881 m. 


1900 . 


3 P* 

■ 




8p. 

9 P* 

10 p. 

II p. 

12 p = 

Mittern. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

695.7 

696.3 

696.6 

697.0 

697-3 

697-9 

698.1 

698.1 

698.3 

698.8 

696.15 

698.8 

12 p 

693-0 

0 a 

5-8 

700.4 

99-9 

700.1 

700.1 

700.3 

700.7 

700.7 

700.7 

700.9 

701.5 

700.77 


5 a 

98.8 

0 a 

4.1 

01. 1 

700.8 

00.9 

01.3 

01.7 

01.7 

01.5 

01.3 

OI.o 

OI.I 

01.33 

02.0 

7a 

700.1 

12 a 

1-9 

OI.o 

00.7 

00.5 

OO-S 

00.8 

00.8 

OI.i 

01.2 

OI.I 

01.3 

00.95 

01.4 

8 a 

00.5 

5P 

0.9 

00.7 

00.4 

00.5 

00.S 

00.7 

01.2 

or.o 

00.6 

00.3 

00.3 

00.62 

OI4 

I a 

00.2 

9a 

1.2 

698.1 

697.7 

697.6 

697.9 

698.3 

697-9 

697.7 

697.6 

697-8 

697.0 

698.63 

00.3 

0 a 

697.0 

I2p 

3-3 

97.0 

97.2 

97-0 

97.1 

97-4 

97-7 

97.6 

97-8 

98.0 

98.1 

96-95 

698.1 

12 p 

96-3 

sa 

1.8 

97.0 

97.1 

97-5 

97-3 

97-6 

97-5 

97-4 

97-5 

97-5 

97-3 

97-51 

98.7 

6a 

96.6 

Ip 


96.6 

96-3 

96.9 

96.8 

96.5 

96-3 

96.3 

96-5 

96.5 

96.3 

97-iS 

98.4 

6a 

96-3 

12 p 

D 

92.9 

93--7 

93-9 

94-3 

94-1 

93-9 

93-6 

93-4 

93-5 

92.9 

94.67 

96.9 

7a 

92-9 

I2p 

^9 

92.4 

92.6 

92.7 

92.8 

930 

93-0 

93-1 

93-4 

93-5 

93-2 

93.08 

93-7 

9a 

. 92-4 

3P 

1-3 

92.0 

92.1 

92.6 

92.8 

93-0 

93-3 

93-2 

93-3 

93-1 

93-2 

93-01 

93-7 

9a 

92,0 

3P 

1-7 

92.1 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

93-0 

93.0 

93-2 

93-3 

93-3 

92.84 

93-3 

12 p 

92.1 

3P 

1.2 

93-8 

94.0 

93-9 

93-8 

92.9 

92.6 

92.4 

92.1 

91.7 

91.6 

93-67 

95-3 

10 a 

91.6 

I2p 

3-7 

88.4 

88.5 

88.6 

88.9 

88.5 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

89.56 

91.6 

0 a 

88.3 

9P 

3-3 

00 

vp 

bo 

90.2 

89.8 

89-3 

89.5 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.86 

91.2 

10 a 

88.5 

0 a 

2.7 

92.6 

93-2 

93-3 

93-5 

93-5 

93-8 

93-9 

93-8 

93-9 

94.0 

92.13 

94.0 

12 p 

89-5 

0 a 

4-5 

94-7 

9S-I 

95-2 

95-3 

95-5 

95-6 

95-7 

95 8 

95-6 

95-7 

94-78 

95.8 

10 p 

93-7 

I a 

2.1 

94-3 

945 

94-1 

93-9 

93-8 

93-4 

93-0 

92.7 

92.6 

92.4 

94.71 

96.4 

Sa 

92.4 

I2p 

4.0 

91-3 

91.7 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92-3 

91.99 

92.6 

9 a 

91.1 

2p 

1-5 

92.7 

93-0 

92.9 

93-0 

93-0 

92.6 

92.7 

92.7 

92.S 

92.6 

93-01 

93-9 

7a 

92-3 

0 a 

1.6 

90.9 

91.2 

91.0 

90.5 

90.4 

89.8 

89.4 

89.2 

88.4 

88.0 

91.20 

92.9 

5 a 

88.0 

12 p 

4-9 

82.8 

82.6 

82.S 

82."} 

82.y 

82.8 

82.6 

82.J 

8l.g 

81.0 

84.ro 

8q.2 

7a 

81.0 

I2p 

8*2 

84.8 

85.0 

85.1 

85.7 

85-9 

86.4 

86.3 

86.5 

86.9 

87-3 

84.79 

87-3 

12 p 

81.0 

0 a 

6-3 

91.8 

91.9 

92.1 

92.8 

93-2 

93-7 

93-7 

93-8 

93-9 

94-1 

91.67 

94.1 

12 p 

87-3 

0 a 

6.8 

936 

93-6 

93-8 

93-9 

940 

93-7 

94-2 

94-4 

94.6 

94-7 

94-25 

95-3 

9a 

93-2 

2p 

2.1 

96.9 

96.4 

95-8 

95-3 

94-3 

93-7 

92.4 

93.2 

91.2 

90.5 

95.40 

98-9 

11 a 

90.5 

I2p 

8.4 

89.2 

89.4 

89.6 

90.3 

90-5 

91.0 

91.1 

91.4 

91.6 

91.4 

89.46 

91.6 

up 

87-7 

4a 

3-9 

693-74 

693-85 

693.89 

694.00 

694.05 

694.06 

693.98 

693-97 

693-91 

693.85 

% 

694.10 

695-71 

B 

692.30 

— 

3-41 
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MSrZ Laftdruolc bei o° und Normalschwere ^ ^ 


Jangi-kol. 


Tag. 

I a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

■ 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mitlag. 

I p. 

2p. 

I 

691.6 

691-3 

690.8 

691.0 

691.1 

691.0 

691.1 

691-3 

691.6 

691.8 

691.5 

691.0 



2 

90-3 

89.8 

89.7 

89.8 

89.8 

89-3 

8g.8 

90.3 

906 

90.7 

90.7 

90.3 

88.9 

88.8 

3 

88.4 

88.3 

88.4 

88.1 

88.3 

88.0 

88.2 

88.S 

88.7 

89-0 

88-6 

88.2 

87.6 

86.8 

4 

88.6 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.3 

89.2 

9O.O 

90.0 

9O.0 

90.0 

89-3 

88.2 

88.1 

S 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.6 

89-9 

90.1 

90.8 

91.8 

91.9 

90.9 

90.4 



6 

91.9 

92.2 

92.3 

92.5 

93-0 

93-8 

94.0 

94.6 

94-7 

94-7 

94-7 

94-7 

94-7 

94-7 

7 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94 -S 

94.8 

95-3 

9 S-S 

95-6 

95.2 

94.6 

94-4 

94-0 

93-3 

8 

91.7 

91.6 

91-7 

91.8 

92-3 

92-S 

93-4 

93-6 

94-4 

94.8 

94-6 

94-4 

94 -S 

944 

9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94-7 

9 S.I 

95-3 

95-4 

95-6 

9 S-S 

95-4 

9 S-S 

95.2 

94-9 

10 

92.6 

92.6 

93.6 

92.1 

92,1 

92-3 

92-S 

92.4 

92 6 

93-2 

92.9 

92-S 

92.0 

91.8 

II 

92.4 

92 -S 

92.4 

92-3 

92 -S 

92.9 

93-3 

93-4 

94.0 

94.2 

95-4 

95 -S 

94-7 

94.3 

12 

91.8 

91.0 

90.S 

89.5 

89.0 

88.9 

88.7 

88.5 

88.6 

88,6 

88.3 

87.8 

87-4 

87.2 

13 

86.S 

86.4 

85-5 

84*^ 

84.4 

83-9 

83-7 

82.7 

82.4 

82.4 

82.6 

82.1 

81.9 

82.3 

H 

95.2 

9 S -5 

95-2 

94.9 

95.0 

95.2 

95.0 

94-7 

94.6 

94-3 

93-6 

§2.2 

91-3 

89.9 

IS ■ 

86.6 

86.7 

86.9 

87.2 

87-3 

88.0 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

88.9 

88.5 

88.0 

87.9 

l6 

884 

88.5 

88.5 

89.0 

89-5 

89.7 

90.0 

90.1 

90.4 

90.2 

89.7 

88.8 

88.0 

87-9 

i; 

87.2 

87.4 

87.5 

87.S 

87.7 

88.3 

89.0 

88.6 

88.7 

89-S 

89-3 

88.7 

88.3 

88.8 

i8 

90.0 

89.6 

89.6 

89.8 

90.6 

90.8 

90.9 

91.1 

91*3 

91.0 

90.8 

90.4 

90.2 


19 

92.S 

92.5 

92.5 

9I.1 

92.6 

92-7 

93-1 

93-6 

93-1 

92.9 

92.9 

92.0 

91-7 

91.0 

20 

87.8 

87.2 

87.2 

86.2 

86.0 

85.9 

85.9 

86.0 

86.4 

86.0 

86.0 

85.6 

84.8 

83.7 

21 • 

84.8 

84.6 

84.5 

84-5 

84.6 

84.6 

84.8 

84*6 

84-3 

84.1 

83-9 

83 -S 

83-4 

82.8 

22 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83 s 

84.1 

84.8 

8 $ -3 

86 . s 

87.0 

87.0 

85.9 

85.6 

85.4 

23 

844 

83-9' 

84.0 

83.6 

83.1 

83.1 

83-4 

83-9 

84.4 

84.6 

84 -S 

83.4 

83.5 

83.2 

24 

89-3 

89.8 

89.8 

90-3 

90.7 

90.9 

91.6 

9I-S 

91.8 

92.9 

93-2 

93-2 

93-0 

92 -S 

25 

92.8 

92-5 

92.4 

92.4 

92-S 

92 -S 

92.3 

92.4 

93-3 

93-1 

93-2 

92.9 

92-7 

92-3 

26 

91.8 

91.2 

91.0 

91.0 

91-4 

91.9 

91.6 

9I.S 

92.1 

92 -S 

92.2 

92.4 

92.6 

91.8 

27 

90.7 

. 90.0 

89.9 

90.0 

90.1 

903 

^.5 

90.8 

90.9 

91-3 

91.2 

90.6 

90.4 

89-7 

28 

89.6 

89.7 

89.7 

89-5 

89 -S 

89.7 

89.4 

89.S 

89.8 

89.4 

89-3 

88.8 

88.0 

87-9 

29 

86.3 

86.2 

85.8 

85.9 

85-9 

85-3 

85.2 

85.8 

86.2 

86.0 

86.0 

85.8 

85-0 

847 

30 

86.9 

87.2 

87.0 

87.4 

87.9 

87.4 

88.5 

88.9 

89-3 

89.1 

88.7 

88.3 

88.0 

87.7- 

31 

87.1- 

86.8 

86.9 

87.0 

87.2 

87.1 

87.2 

87-7 

87.9 

87.9 

87.4 

86.6 

86.3 

85.8 

Mitt. 

689.57 

689.46 

689.39 

689.30 

689.52 

689.62 

689.89 

690.06 

690^34 

690.41 

690.26 

689.S0 

689 38 

689.04 
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Vergl. S. 276. 


Q- = — 0,4 (690) mm. 
= 881 m. 


1900. 



B 







B 


Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

690.2 

690.4 

690.4 

690.7 

690.7 

691.0 

691.1 

690.7 

690.4 

690.6 

690.94 

691.8 

10 a 

690.2 

— 

1.6 

88.6 

89.0 

88.8 

89.0 

89.0 

88.9 

89.0 

88.8 

88.8 

88.7 

89.48 

90.7 

10 a 

88.7 

I2p 

2.0 

vd 

00 

86.9 

87-3 

87.7 

88.0 

88.5 

89.0 

89.2 

89.2 

88.9 

88.19 

89.2 

10 p 

86.7 

3P 

2-5 

00 

00 

b 

88.1 

88.4 

88.5- 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

88.86 

9O.0 

10 a 

88.0 

3P 

2.0 

90.1 

90-3 

90-7 

91.0 

91.1 

91-3 

914 

91.S 

91.5 

91.8 

90.50 

91.8 

I2p 

88.8 

I a 

3-0 

94-7 

94.8 

9S-I 

9S-I 

95.2 

954 

95.2 

94-7 

944 

94.S 

94-23 

^.8 

4P 

91.8 

0 a 

3-0 

93-0 

92.9 

93-0 

93-0 

92.9 

92.7 

92.2 

91.9 

91.8 

91.8 

93-72 

95.6 

9a 

91.8 

12 p 

3-8 

94.1 

93-6 

934 

93-8 

94.1 

94-3 

944 

94-3 

94-3 

93-9 

93-58 

94.8 

10 a 

91.6 

2 a 

3-2 

94.4 

94.1 

93-9 

94.1 

94.0 

93-9 

93-6 

93-2 

92.8 

92.6 

94.39 

95.6 

9a 

92.6 

I2p 

3-0 

914 

91.4 

91.5 

91-7 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.4 

92.21 

93-2 

10 a 

91.4 

4P 

1.8 

93-8 

93-5 

93-8 

93-9 

93-7 

93-8 

93-3 

92.6 

92.2 

92.2 

93-44 

95-S 

12 a 

92.2 

I2p 

3-3 

86.8 

86.9 

87.3 

87.5 

87.7 

87.9 

88.0 

87.8 

87.9 

86.7 

88.3s 

92.2 

0 a 

86.7 

I2p 

S-5 

00 

85.2 

86.7 

86.8 

88.1 

90.1 

90.8 

92.4 

93-9 

94-7 

86.00 

94-7 

I2p 

81.9 

Ip 

12.8 

00 

vp 

88.6 

88.1 

88.3 

88.0 

87.4 

87.3 

87.0 

87.0 

86.8 

91.44 

9S-S 

2 a 

86.8 

12 p 

8.7 

87.2 

86.9 

86.7 

87.2 

87.4 

87.9 

88.3 

88.2 

88.3 

88.2 

87.83 

89.0 

9a 

86.6 

1 a 

2.4 

87.1 

86.6 

86.8 

87.0 

87.1 

87.2 

87.1 

87.4 

87.S 

87.7 

88.34 

90.4 

9a 

86.6 

4P 

3-8 

88.S 

88.6 

88.7 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.5 

89.4 

90.0 

88.65 

90.0 

I 2 p 

87.2 

I a 

2.8 

90-3 

90.4 

90.7 

91.2 

91.9 

92.2 

924 

92.6 

92.7 

92.7 

90.97 

92.7 

10 p 

89.6 

3 a 

3-1 

90.2 

89.7 

89.8 

89.7 

89.8 

89.7 

88.8 

88.S 

88.4 

88.4 

91-13 

93-6 

8 a 

88.4 

12 p 

5-2 

83.6 

83-3 

83-3 

83-5 

84.0 

84-5 

84 s 

84.7 

84*^ 

85.0 

85.24 

88.4 

0 a 

83-3 

5P 

5-1 

82.2 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.4 

82.S 

82.7 

82.8 

82.7 

83.45 

85.0 

0 a 

82.0 

4P 

3-0 

85.0 

84.6 

844 

84.0 

83-9 

83'.8 

83-9 

83.8 

83.8 

84.9 

84-53 

87.0 

n a 

82.7 

I2p 

4-3 

1-1 

bo 

83.1 

83.6 

84.7 

85.4 

86.1 ' 

86.8 

87.1 

87.8 

88.6 

8455 

88.6 

12 p 

83.1 

6a 

5-5 

91.7 

91-7 

91.9 

92.4 

92.5 

92.9 

93-0 ■ 

92.8 

92.9 

92.2 

91.8s 

93-2 

12 a 

88.6 

0 a 

4.6 

91.7 

91-5 

91.S 

91.7 

91.7 

91.7 

91.6 

91.8 

92.0 

91.9 

92.27 

93-3 

9a 

91-5 

SP 

1.8 

VO 

1— « 

b 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.S 

91.6 

91.4 

91.1 

9I-SS 

92.6 

IP 

91.0 

5P 

1.6 

00 

vp 

b 

89.1 

89.4 

89.6 

89.8 

89.9 

89.8 

89.7 

89.6 

89.S 

90.08 

91-3 

10 a 

89.1 

4P 

2.2 

00 

87.2 

87.1 ^ 

87.0 

86.8 

86.8 

86.S 

86.2’ 

86.3 

86.6 

88.24 

89.8 

9a 

86.2 

10 p 

3.6 

84-3 

84.3 

84.6 

84.8 

854 

85-5 

85.6 

85.8 

86.2 

86.6 

85-55 

86.6 

12p 

84.3 

4P 

2.3 

87.6 

87-5 

87.6 

87.6 

87.8 

87.6 

87.S 

874 

87.5 

87-5 

87.83 

89-3 

9a 

86.6 

0 a 

2.7 

00 

85.3 

85.1 

84.9 

85.0 

85.2 

85.1 

84.9 

84.9 

8S.1 

86.25 

87.9 

9a 

84-9 

lop' 

3-0 

688.7s 

688.66 

688.80 

688.99 i 

689.16 

689.3s 

689.37 

689.3s 

689.41 

689.46 

689.47 

691.42 

— 

687.77 

— 

3-65 
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April Luftdruck bei o» und Normalschwere J ^ ^ ^ 


Jangi-kol. 


Tag 

■ 

2 a. 

3 a. 



6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2p. 

■ 

685.3 

685.4 

6853 

685*4 

685.4 

685.1 

684.8 

685.6 

685.5 

685.7 

685.3 

684.6 

684.0 

683.8 

2 

82.6 

82.2 

81.6 

81.8 

81.8 

81.2 

81.7 

81.8 

81.8 

81.S 

80.9 

80.2 

79.6 

78.9 

3 

75.7 

754 

75.6 

75.6 

75-9 

76.1 

76.7 

77-4 

77.9 

77.8 

77-3 

76.6 

75-9 

75-9 

4 

74-9 

74-7 

74-9 

75-3 

75-4 

7 S -7 

77.1 

77.6 

78.6 

78.7 

78.9 

794 

79-7 

79-7 

S 

81.0 

80.5 

80.5 

80.8 

81.2 

81.7 

82.0 

82.3 

82.6 

81.6 

80.2 

79 -S 

78-5 

78.0 

6 

75.0 

75-1 

75-3 

75-3 

75-7 

7 S -7 

75-9 

76.7 

76.6 

76.8 

76.5 

76.0 

75.8 

75-6 

7 

79.8 

79.8 

80.4 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.6 

80.9 

80.3 

79.8 

79-4 

79.0 

79.0 

8 

84.5 

84-5 

84.7 

85-3 

85.9 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.6 

86.0 

84.9 

847 

9 

83-7 

83-7 

84-3 

85.4 

86.0 

87.1 

87.2 

87.1 

86.8 

86.7 

86.0 

85.1 

84*6 

84.4 

10 

83.6 

83.6 

83.7 

84.1 

84.8 

85-3 

85.7 

86.7 

87.1 

87-3 

877 

88.0 

87.6 

87.4 

n 

8S-* 

85-3 

85.1 

85.2 

85.2 

86.0 

86.6 

86.4 

86.2 

86.0 

85.7 

85.0 

84.2 

84.1 

12 

84.1 

83.8 

84.1 

84-3 

85.0 

85.1 

85.2 

85.5 

85.S 

84.9 

84.7 

84.2 

83-9 

83-3 

13 

80.9 

80.8 

80.9 

81.0 

81.2 

81.4 

81.S 

81.S 

81. 1 

80.9 

80.3 

79.8 

79.8 

79.6 

14 

79-3 

79.1 

79.1 

79-4 

80.0 

80.7 

81.0 

81.4 

81.2 

8l.o 

80.7 

80.2 

80.1 

80.0 

IS 

81.7 

82.0 

82.5 

82.8 

83.0 

83-5 

83.6 

83-3 

83.2 

83.1 

83.0 

82.6 

82.8 

83-3 

i6 

87.0 

87.S 

88.3 

88.9 

890 

89.2 

90.0 

90.2 

89.9 

89.9 

89*2 

88.8 

88.7 

88.6 

17 

90-3 

91.2 

91.7 

91.7 

91.9 

92.1 

92.0 

91.2 

90-5 

89.9 

90.0 

89.9 

89.9 

— 

i8 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

91.0 

19 

91.4 

90.9 

90 -S 

90.3 

90.3 

90.6 

91.0 

91.0 

90.8 

90.6 

90.6 

90.0 

89.2 

88.8 

20 

87.5 

87.2 

87.3 

87.6 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

87.9 

87.7 

874 

87.2 

86.8 

21 

88.1 

88.2 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.S 

88.8 

88.6 

88.4 

88.1 

87.8 

87.6 

87 -. 

22 

87.4 

87-3 

87.0 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.0 

87.0 

86.7 

85.7 

85.6 

85.0 

84.7 

23 

86.S 

86.5 

86.S 

87.1 

87.6 

87.9 

87.9 

88.2 

88.3 

87.8 

87.5 

87.1 

87.0 

86.8 

24 

86.7 

86.6 

86.6 

86.6 

87.2 

87-3 

87.2 

87.1 

87.1 

87.0 

86.7 

85.6 

85-3 

85-3 

2S 

87*1 

87.4 

87.6 

88.1 

88.6 

89.2 

89-3 

89.4 

89.7 

89.5 

89.6 

89.5 

89-5 

89.5 

26 

90-7 

90.6 

90.9 

91.2 

9 I-S 

91.8 

92.2 

92.4 

92.2 

91.7 

91.3 

90.9 

90.4 

90.2 

27 

89-5 

893 

89.0 

89.1 

894 

89.4 

89-3 

89-3 

88.9 

88.4 

87.9 

87.3 

87.0 

86.5 

28 

87.5 

87.7 

88.0 

88.3 

89.2 

89-3 

89-5 

90.0 

90.3 

89.9 

89.9 

89.3 

89.0 

89.0 

29 

894 

89.5 

89.6 

90.0 

90.2 

90.9 

91.0 

90.8 

90.S 

90.4 

90.1 

89.6 

89.2 

88.7 

30 

90.6 

90.6 

90.6 

91.2 

914 

91.8 

92.0 

92.3 

91.8 

9I4 

91.0 

90-7 

90.4 

90.2 

Mitt. 

684.72 

684.70 

684.82 

685.08 

685,41 

685.70 

685.93 

686.10 

686.07 

685.81 

685.48 

685.04 

684.68 

684.51 









335 



683-6 683-6 
78-5 78-1 


683-7 683-6 683-6 683-6 683-5 683-5 


77-1 77-7 78-7 79-6 79-9 8o-2 

81.4 82-s 83-0 83.7 83.5 83.6 

84-3 84-8 84*9 85-0 84.9 84-9 


84-3 84-8 

84.4 84-7 


85.0 85.0 85.1 84-8 
86.7 86.2 85-9 85.4 


80.0 79.8 

84-0 84-1 

84-7 84-2 

84-8 84-2 


84*0 84-0 83-9 84-0 84-4 84*5 84-6 84-7 84-8 84-9 

83.2 83-0 82-6 82.7 82-s 82.4 81.9 8I-5 80.9 81-1 

794 79.0 78.7 78.5 78.5 78.6 78.7 78.6 79.1 79-0 



90.1 

90.0 

89.8 

89.4 

00 

00 

87-3 

87.1 

89 s 

89-3 

89.3 

89-5 



68S-7 10 a 683.1 up 2.6 
83.2 oa 76-3 12 p 6-9 

77.9 9 a 75.1 12 p 2.8 

78.61 81.2 up 74.7 2 a 6.5 

78.78 82.6 9 a 75.2 12 p 7.4 

76.95 80.2 10 p 75.0 I a 5.2 

81.12 84.1 12 p 79.0 2p S.i 

85.31 86.8 8 a 84.1 o a 2.7 

85.19 87.2 7 a 83.7 I a 3.5 

86.22 88.0 12 a 83.6 2 a ' 


85 00 86.6 7 a 

83.56 85.5 8 a 

79-95 81.5 7 a 

80.90 82.7 10 p 

84.20 87.0 12 p 


83-9 5 P 

80.9 1 1 p 



89.36 90.3 

(90-95) (92.1 

( 91 . 59 ) (92.2 
89.50 9I.S 
87-55 88.5 


12 p 87.0 
6 a) (89.9 

9P) (90.9 

o a" 87.7 


7 p 3-0 
o a 3.7 

0 a 5-8 

oa 3.3 

1 p) (2.2) 

3 P) (1-3) 
12 p 3.8 
3P 2.0 


87.80 88.8 8 a 

85-95 87.5 o a 

87.31 88.3 9 a 

86.48 87.3 6 a 

89.65 91.3- up 


684.46 684.50 684.59 684.82 685.06 685.15 685.11 685.14 685.10 684.92 1 685.12 1 687.12 1 — 1 683.49 
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Mai Luftdruck bei 0° Normalschwere. Am Jangi-kol von 1. bis 19. und sodann 


Tag. 

■ 


3 a. 



B 





B 


B 

2 p. 

I 

688.3 

688.S 

688.6 

689.0 

689.5 

689.9 

690.4 

690.3 

690.0 

689.3 

688.8 

688.4 

688.0 

687.1 

2 

854 

85.1 

85.2 

85-3 

8S-S 

85.8 

86.1 

86.2 

86.3 

86.2 

85.9 

85.7 

84.8 

84*0 

3 

82.7 

82.8 

82.9 

83.1 

83-5 

84.1 

84.7 

84*6 

84.4 

84-3 

84.0 

83-9 

83.5 

83.1 

4 

83.3 

83.1 

83-5 

84.4 

85.1 

86.0 

86.3 

86.6 

86.9 

87.0 

86.8 

86.3 

86.0 

85.8 

S 

84.8 

84.8 

85.0 

85.1 

85-3 

85-7 

85.8 

86.1 

86.1 

86.0 

85.8 

85.2 

84.4 

84*0 

6 

82.0 

81.4 

81.6 

81.8 

82.3 

82.9 

83.0 

83.2 

83.1 

82.8 

82.2 

82.0 

81.5 

80.4 

7 

79 -S 

79 -S 

79-4 

80.0 

80.7 

80.6 

81.1 

81.5 

81.5 

81.1 

80.4 

79.8 

78.9 

78.0 

8 

78.6 

78.6 

78.8 

79.2 

79-9 

80.6 

81.5 

81.8 

81.7 

81.3 

80.6 

80.4 

79.8 

79.8 

9 

82.6 

82.7 

82.8 

83-4 

84.1 

848 

85-3 

86.0 

85.9 

86.0 

85-9 

85.6 

85.1 

84.9 

10 

87.8 

87.9 

87.5 

88.0 

89.2 

89.5 

89.8 

89.5 

89.2 

88.7 

88.4 

87.4 

86.3 

86.2 

II 

85.4 

86.0 

86.4 

87.1 

87.9 

88.4 

88.6 

88.8 

88.6 

88.5 

88.4 

88.0 

87-5 

86.9 

12 

88.0 

88.0 

88.3 

89.0 

894 

89.8 

90.3 

90.4 

90.3 

90. 0 

893 

89.0 

88.4 

88.4 

13 

88.6 

88.7 

88.9 

89.4 

89.8 

90.6 

90.9 

90.8 

90.9 

90.6 

90-5 

90.1 

89.5 

89.0 

14 

90-3 

90.1 

89-9 

90.2 

91.0 

91-4 

91.1 

91.2 

90.9 

90.6 

90.1 

89.2 

88.6 

88.4 

IS 

87.2 

87-3 

87-3 

87.6 

88.0 

88.6 

88.7 

88.8 

88.7 

88.2 

88.1 

87.9 

87.8 

87.4 

i6 

88.0 

87.9 

88.0 

87.8 

87.6 

87.6 

88.2 

88.1 

88.0 

87.9 

87.9 

87.6 

87.0 

86.4 

17 

84.4 

84.0 

83.9 

83.7 

83.7 

83-4 

83-3 

83-4 

83-3 

83.2 

82.8 

82.4 

81.7 

80.7 

i8 

78.1 

77.8 

77-4 

77-4 

77.4 

77.2 

77-5 

77-7 

77-7 

78.2 

78.4 

78-3 

78.6 

78.6 

19 

86.8 

86.9 

87.4 

88.3 

89.0 

89.7 

90.5 

90.7 

91.2 

91.6 

91-5 

91.1 

90.9 

90.4 

20 

92.S 

92.4 

92.1 

92.2 

92.5 

92.6 

92 -S 

92-3 

93.2 

92.1 

91.4 

90-5 

89.8 

89.5 

21 

86.8 

86.8 

86.8 

86.4 

86.7 

86.5 

86.6 

86.5 

86.5 

86.4 

86.1 

85.7 

85.0 

84.4 

22 

82.5 

82.3 

82.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.7 

82.5 

82.5 

82.5 

82.3 

81.9 

81.3 

80.6 

23 

80.5 

80.6 

80.7 

80.9 

81.2 

81.1 

81.4 

82.4 

82.2 

82.3 

82.3 

82.0 

81.7 

81,3 

24 

80.7 

80.4 

80.2 

80.2 

80.5 

80.7 

80.5 

80.7 

80.5 

80.3 

802 

79-9 

78.9 

78-3 

25 

77.2 

77-3 

76.5 

77.1 

77.2 

77.2 

78.0 

78.4 

78.3 

78.2 

78.2 

78.0 

77.2 

76.7 

26 

88 .S 

88.9 

893 

90.3 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.4 

91.2 

90.9 

1 

90.3 

90.1 

89.3 

27 

90.7 

90.8 

90.9 

91.1 

91.8 

92.4 

92.4 

92.5 

92.8 

92.7 

92.5 

92.1 

91.6 

91.2 

28 

92.7 

92.7 

92-9 

93-0 

93-3 

93-3 

93-8 

94.0 

93-9 

93-8 

93-7 

92.9 

92.2 

91.8 

29 

91.2 

91-3 

91.1 

91. 1 

9I.I 

91-3 

91.4 

91.6 

91.4 

91.0 

90.6 

90,2 

89.7 

89.6 

30 

89.7 

89.5 

89.3 

89.2 

89.1 

89.6 

89.5 

89.6 

89.8 

89.5 

88.9 

88.2 

87-5 

87.1 

31 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

86.8 

86.2 

85.9 

85.2 

Mitt. 

685.53 

685.51 

685.54 

685.82 

686.21 

686.50 

686.78 

686.92 

686.88 

686.73 

686.44 

686.01 

685.46 

684.98 
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auf dem Fluss Tarim von 19. bis 31. Mai, siehe S. 158 — 160 und 280 . 1900. 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 





■ 


Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

686.9 

686.6 

686.5 

686.0 

685.9 

686.1 

686.2 

685.9 

685.4 

685.3 

687.79 

690.4 

7 a 

685.3 

12 p 

5*1 

83.8 

83.4 

83.1 

83.7 

82.8 

82.9 

83.0 

82.9 

82.8 

82.7 

84.4s 

86.3 

9a 

82.7 

I2p 

3-6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.3 

82.4 

82.8 

82.7 

82.8 

83.1 

82.9 

83.29 

84.7 

7 a 

82.3 

5 P 

2.4 

85.6 

85.4 

85.4 

85-3 

85.2 

85.1 

84.9 

84.7 

84.8 

84.9 

8 S- 3 S 

87.0 

10 a 

82.9 

0 a 

4.1 

83.6 

83.6 

83.2 

83.1 

83.0 

82.7 

82.5 

82.6 

82.4 

82.4 

84.30 

86.1 

9 a- 

82.4 

I2p 

3-7 

79.8 

79.6 

79-4 

79-3 

79-4 

79.6 

79-8 

79-7 

79-6 

79-4 

81.08 

83.2 

8 a 

79-3 

6p 

3-9 

77.6 

77-7 

77 -S 

77-9 

78.1 

79-7 

78.8 

78.6 

78.9 

78.8 

79.40 

81.S 

8 a 

77 -S 

5 P 

4.0 

79.6 

79.8 

79-9 

80.4 

81.3 

81.6 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

80.56 

82.1 

12 p 

78.6 

I a 

3 -S 

85.. 

85.8 

86.0 

86.7 

87.4 

87.7 

88.1 

88.4 

88.5 

87.9 

85.70 

88.5 

up 

82.1 

0 a 

6.4 

85.9 

8S-S 

85.6 

85.6 

85-7 

85-9 

85.8 

85-4 

85-3 

85.2 

87.14 

89.8 

7 a 

85.2 

12 p 

4.6 

86.9 

86.8 

87.0 

87.6 

87.9 

88.1 

88.3 

88.2 

88.3 

88.3 

87.66 

88.8 

8 a 

85.2 

0 a 

3-6 

88.2 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.4 

88.5 

88.6 

88.4 

88.5 

88.81 

90-4 

8 a 

88.0 

{»;} 

2.4 

88.6 

88.4 

88.8 

89.2 

90.0 

90.1 

90.3 

90-S 

90.3 

go. 2 

89.78 

90.9 

9a 

88.4 

4 P 

2.5 

87.8 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87.8 

88.3 

87.5 

87.4 

87-3 

89.09 

91.4 

6 a 

87.2 

SP 

4.2 

87.1 

87.0 

86.7 

86.7 

87.2 

87.2 

87-3 

87-4 

87.8 

88.2 

87.67 

88.8 

8 a 

86.7 

SP 

2.1 

0 

vd 

00 

85.6 

85.2 

85.1 

84.8 

84*3 

85.0 

84.9 

84.7 

84.8 

86.62 

88.2 

t 7 a| 

84.7 

II p 

3 -S 

80.3 

79.6 

78.8 

78.8 

78.7 

78-7 

78.6 

78.5 

78.4 

78.2 

81.3s 

84.8 

0 a 

78.2 

I2p 

6.6 

78.7 

79.2 

80.4 

81.2 

82.6 

83.1 

844 

84-9 

86.5 

86.7 

79.92 

86.7 

12 p 

77.2 

6 a 

9 S 

90.4 

90-5’ 

90.8 

91.2 

91.7 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.5 

90-54 

92,6 

up 

86.7 

0 a 

5-9 

88.5 

88.4 

88.2 

88.2 

88.2 

88.1 

88.2 

88.3 

87.7 

87.2 

90.23 

92.6 

6 a 

87.2 

I2p 

S -4 

84.1 

83-9 

83-3 

83.0 

83.0 

833 

83.3 

83.0 

82.8 

i 82.8 

8499 

87.2 

0 a 

82.8 

12 p 

4-4 

80.4 

80.3 

80.2 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

80.7 

80.5 

80.5 

81.49 

82.8 

0 a 

80.2 

SP 

2.6 

8i.i 

81. 1 

81.4 

81.3 

81.4 

81.4 

81.3 

81.0 

81.1 

80.9 

81.36 

82.4 

8 a 

80.3 

0 a 

1.9 

78.3 

77.6 

77-S 

77 -S' 

77.2 

77.1 

77.2 

77.0 

77.1 

77.1 

78.98 

60.9 

0 a 

77.0 

10 p 

3-9 

76.5 

77.0 

77 -S 

78.8 

80.8 

82.4 

84.6 

85-3 

86.7 

87.2 

79.26 

87*2 

12 p 

76.5 

3 P 

10.7 

88.9 

88.5 

88.3 

88.6 

88.6 

89.1 

89.5 

90.0 

90-3 

90.6 

89.87 

91.4 

ga 

87.2 

0 a 

4.2 

90.9 

90.6 

90.9 

91 -S 

91.8 

92.x 

92.2 

92.6 

92.4 ’ 

92.8 

91.80 

92.8 


90.6 

0 a 

2.2 

91.8 

91.7 

91-S 

91.7 

91-6 

92.1 

92.1 

92.2 

92.0 

9 I-S 

92 -S 9 

94.0 

8 a 

91.5 

I2p 

2.5 

Sg ,2 

89.1 

89.0 

89.4 

89.9 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

89.9 

90.43 

91.6 

8 a 

89.0 

SP 

2.6 

86.8 

, 87.3 

86.7 

86.7 

86.7 

• 86.8 

87-0 

86.9 

86.9 

86.9 

88.13 

899 

0 a 

86.7 

6p 

3-2 

84.7 

.84.3 

84.1 

83.9, 

83.9 

83.9 

842 

84-3 

84.1 

83.9 

85.60 

87.x 

9 a 

83-9 

I2p 

3-2 

684.71 

6,84.59 

684.55 

68469 

684.9s 

685.23 

685.40 

685.41 

685.46 

685.41 

685.65 

687.81 

— 

,683.67 

: , 

1 4-14 
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Luftdruck bei 0° und Normalschwere. Auf dem 


1 Tag. 

1 

1 a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 

10 a. 

It a. 

12 a = 
Mittag. 

I p . 

2 p . 

I 

683.S 

683.4 

683.6 

6836 

684.5 

683.8 

683.8 

683.9 

684.0 

684.1 

683.7 

683.4 

682.8 

682.8 

2 

82.4 

82.7 

83.2 

83.1 

83-3 

83.6 

83.7 

843 

84-3 

84-5 

84.2 

83 7 

834 

83.x 

3 

85.2 

85.4 

85.6 

86.2 

86 6 

87.2 

87.2 

87-3 

87-3 

87.2 

86.8 

86.1 

85.8 

85.2 

4 

88.0 

88.3 

88 8 

89.3 

89.6 

89.9 

90-3 

90.4 

90-3 

90-3 

89.9 

89-3 

88.6 

88.1 

5 

87.S 

87.6 

87.8 

88.0 

88.3 

88.7 

88.8 

89.0 

89.1 

88.8 

88.3 

87.7 

87.1 

86.9 

6 

85.8 

85.9 

86.1 

86.2 

86.5 

86.6 

86.5 

86.5 

86.5 

86.1 

85.6 

85,1 

846 

84.0 

7 

83.6 

83.8 

83-7 

84.1 

84-3 

84.6 

84.9 

84.9 

84.7 

84.6 

84*2 

83.7 

83.3 

83.0 

8 

84.8 

85-3 

86.1 

86.6 

87.6 

88.4 

88.6 

88.9 

88.8 

88.5 

88.3 

87.7 

87.2 

87.0 

9 

87.2 

86.6 

86.5 

87.0 

87.2 

87.2 

87.S 

86.9 

86-5 

86.2 

85.8 

85.1 

84.5 

83.8 

10 

83-3 

83.3 

83.6 

83.7 

84*0 

84.1 

84,1 

83-7 

83.1 

82.7 

81.6 

80.9 

80.6 

80,1 

II 

78.2 

78.0 

78.3 

78.5 

78.8 

79.1 

794 

79-3 

79 -S 

79-3 

78.9 

78.8 

78.2 

00 

12 

78-3 

78.4 

78.6 

78.9 

79-5 

79.8 

79-9 

80.1 

80.4 

79-9 

79.4 

79.1 

78.8 

00 

4 ^ 

13 

79.2 

79-4 

79-3 

79.6 

79.8 

80.0 

80.3 

80.2 

80.2 

80.2 

80*4 

80.2 

79.6 

78.7 

X 4 

78.2 

78.3 

78.0 

78.8 

78.9 

79.0 

79-9 

80.3 

80. 1 

80.1 

79.8 

79.8 

80.0 

8O.O 

15 

86.5 

87.0 

87.1 

87-3 

87.4 

87.7 

87.7 

88.0 

87.9 

88.3 

88.0 

87.8 

87.4 

87-3 

i6 

87.8 

87.7 

87.8 

87.8 

87.7 

87.S 

87.7 

88.3 

88.2 

88.0 

87.6 

87,2 

86.9 

86.3 

17 

88.3 

88 .S 

88.7 

88.8 

89.1 

89.2 

89.9 

90.1 

90-3 

89-5 

88.9 

88.8 

88.6 

88.1 

l 8 

89.3 

89.2 

89.2 

89.4 

89.2 

89.3 

89.7 

90-3 

90.2 

90-3 

89.9 

89.7 

89.2 

88.8 

19 

87.9 

87.8 

87.6 

87.6 

87.7 

87.5 

87.7 

87-7 

87.7 

874 

00 

Cn . 

87.x 

86.9 

86.2 

20 

86.4 

86.5 

86.8 

87.2 

87.0 

87.4 

874 

88.0 

88.0 

88.0 

87.5 

87.3 

87.1 

86.8 

21 

86.4 

86.1 

86.0 

85.9 

85-5 

85.3 

85.7 

86.1 

86.3 

86.5 

85.8 

854 

85.2 

84.9 

22 

83.6 

83.5 

83.7 

83.5 

83.8 

83.7 

84.0 

84.0 

00 

835 

834 

82.7 

82.2 

81.8 

23 

82.1 

82.4 

82.6 

82.8 

83.4 

83-5 

83.6 

83-5 

84.3 

83-9 

83.S 

83.0 

82.1 

81.8 

24 

83-3 

83-3 

83-3 

83.3 

834 

83.8 

83-9 

83.8 

83.8 

84.1 

83.7 

83-6 

83.5 

83.3 

25 

82.9 

82.7 

82.5 

82.5 

82.4 

82.3 

82.6 

82.7 

82.5 

82.4 

82.1 

81.5 

80.6 

80.4 

26 

80.4 

80.4 

80.9 

81.1 

81.6 

81.9 

82.1 

82.0 

81.9 

81.9 

81.7 

81. 1 

80.8 

80.4 

27 

83.8 

83.8 

83.6 

83.8 

84.3 

84.5 

84.8 

84.9 

84.8 

84.8 

85.1 

844 

83.7 

83.3 

28 

85.7 

85.9 

86.4 

87.2 

87.5 

88.3 

88.9 

890 

89.0 

88.7 

88.5 

88.3 

88.1 

87.7 

29 

86.5 

86.4 

86.4 

87.2 

87.2 

87.7 

87.6 

88.0 

88.2 

88.3 

88.2 

87.8 

87,2 

86.9 

30 

85-5 

85.S 

85-5 

83.7 

1 

85.6 

86.0 

86.4 

86.5 

86.4 

86.3 

86,1 

85.8 

854 

84.7 

Mitt. 

684.39 

684.44 

684.58 

684.82 

685.06 

685.25 

685.49 

685.62 

685.60 

685.48 

685.1s 

684.74 

684.31 

683.92 
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Fluss Tarim bis Kum-tschapghan siehe S. 1 60—166. 1900 . 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

7 P* 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

■ 


Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

DifF. 

682.4 

682.2 

682.1 

682.1 

682.2 

682.1 

682.4 

682.4 

682.5 

682.2 

683.06 

684.5 

5 a 

682.1 

6p 

2.4 

82.8 

82.4 

82.4 

82.8 

83.2 

83.6 

83-9 

84.3 

84-5 

84.9 

83-51 

84.9 

12 p 

82.2 

0 a 

2.7 

84.9 

85.1 

8S-3 

85.6 

86.2 

87.2 

87.6 

88.0 

87.8 

87.9 

86.45 

88.0 

10 p 

84.9 

0 a 

3-1 

87.7 

87-5 

87.2 

87.4 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

87.7 

87-s 

88.65 

90.4 

8 a 

87.2 

5P 

3-2 

86.S 

86.4 

86.3 

86.4 

86.2 

86.1 

86.0 

86.8 

86.3 

85.9 

87-35 

89.1 

9a 

85.9 

12 p 

3-2 

83.8 

834 

83.7 

83-9 

83.6 

83.8 

83.7 

83-7 

83-7 

83.6 

84.95 

86.6 

6 a 

834 

4P 

3-2 

82.5 

82.5 

82.4 

82.8 

83.1 

83.6 

84.0 

84.3 

84.3 

84-6 

83.81 

84-9 

8 a 

82.4 

SP 

2-5 

86.7 

86.8 

86.9 

87.6 

87.7 

87.8 

87.9 

87.7 

87.6 

874 

87.41 

88.9 

8 a 

84.6 

0 a 

4-3 

83.8 

83.6 

83-5 

83-15 

83-5 

83-7 

83-3 

83-3 

83-5 

83.2 

85-13 

87-5 

7 a 

83.2 

12 p 

4-3 

79.8 

79-9 

79.8 

79.6 

79-3 

79-5 

79-3 

79.0 

78.8 

78.8 

81.36 

84.1 

6 a 

78.8 

12 p 

S-3 

77-S 

774 

77.6 

77-9 

78.6 

79.0 

78.9 

78.6 

78.5 

78.S 

78.52 

79 -s 

9a 

77.4 

4P 

3.1 

78.2 

77-9 

77.8 

77.8 

77.8 

77-9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.6 

78-73 

80.4 

9a 

77.8 

6p 

2.6 

78.3 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.5 

78.6 

78.7 

78.6 

784 

79.20 

80.4 

11 a 

78.1 

4P 

2.3 

80.3 

81.1 

83.2 

82.8 

83-9 

84.7 

85-5 

85.8 

85.8 

86.0 

81.22 

86.0 

12 p 

78.0 

3a 

8.0 

87.1 

87.0 

87.0 

87-5 

87.7 

87.7 

87.8 

87.7 

87.8 

87.8 

87.52 

88.3 

10 a 

86.0 

0 a 

2-3 

86.2 

864 

86.8 

87.1 

87-3 

87.6 

88.0 

88.2 

88.4 

88.2 

87-53 

88.4 

up 

86.2 

3P 

2.2 

88.1 

88.1 

1 

88.4 

88.6 

88.9 

89.0 

89.2 

89.1 

89.4 

89-3 

88.95 

90.3 

9a 

88.1 

3P 

2.2 

88.8 

88.6 

88.7 

89.0 

89.0 

89.2 

88.8 

88.6 

88.4 

87.9 

89.20 

90-3 

10 a 

87.9 

I2p 

2.4 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

86.1 

86.4 

86.9 

86.9 

86.6 

86.6 

86.94 

87.9 

0 a 

85.6 

4P 

2.3 

86.6 

86.1 

86.3 

86.5 

86.4 

86.7 

86.6 

86.6 

86.3 

86.4 

86.91 

88.0 

9a 

86.1 

4P 

1-9 

84.4 

84.1 

84.0 

83-9 

83-9 

84.1 

83-9 

84.1 

84.1 

83.6 

85.05 

86.5 

10 a 

83.6 

12 p 

2.9 

81.5 

81.1 

81.4 

81.S 

81.7 

81.7 

82.0 

82.1 

82.4 

82.6 

82.71 

84.0 

7a 

81.1 

4P 

2-9 

81,7 

81.9 

82.0 

82.4 

82.6 

82.9 

82.7 

83.1 

83.2 

82.9 

82.83 

84-3 

9a 

81.7 

3P 

2.6 

83.2 

83.1 

834 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

834 

82.9 

83.0 

83-50 

84.1 

10 a 

82.9 

np 

1.2 

80.0 

79-9 

79-7 

79.8 

80.2 

80.6 

80.6 

80.1 

80.4 

80.4 

81.33 

83.0 

0 a 

79-7 

5P 

3-3 

80.9 

80.9 

80.6 

80.9 

81.3 

81.6 

82.2 

82.6 

83.2 

834 

81.49 

834 

I2p 

80.4 

0 a 

3-0 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83-7 

84.3 

84.8 

85-3 

85-3 

85.7 

84.19 

85.7 

I2p 

82.9 

3P 

2.8 

87-3 

87.3 

86.8 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

87.2 

87.0 

86.9 

87.48 

89.0 

8 a 

85.7 

0 a 

3-3 

86.5 

86.1 

8S.S 

85-5 

85-5 

85.8 

85-7 

85-3 

85-3 

85.4 

86.67 

88.3 

10 a 

85.3 

np 

3-0 

00 

LiO 

00 

83.6 

834 

83.6 

... 



— 

— 

— 

— 

(85.32) 

(86.5 

8a) 

(834 

5I>) 

'3-1 

683.66 

683.57 

683.61 1 

683.80 

684.00 

684.27 

684-39 

684.44 

684.42 

684.40 

684.56 

686.11 

— 

683.09 

— 

1 3-02 
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Juli und August Luftdmck bei o° und Normalschwere!^_ Greenwich. Mandarlik, 


Tag. 

I a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

n a. 

12 a 
Millag. 

1 1 >. 

2 p. 
















H 

500.9 

500.7 

5 OI.O 

501.1 

500.9 

501. 0 

501.2 

501.3 

50 1. 0 

SOI . 3 

501.3 

501.4 

501.9 

SO2.0 

M 

02.2 

02.2 

02.2 

02.3 

02.3 

02.3 

02.2 

02.1 

02.7 

02.5 

02.4 

02.4 

02.3 

02.1 


02*5 

02.5 

02.8 

03.1 

03 .S 

03.2 

03.8 

03.9 

04.2 

04.0 

03.0 

04.0 

04.3 

O 4.0 

^9 

04.2 

04.1 

04.2 

04.0 

O 4 .O 

04.1 

04.4 

04.3 

04.1 

03.8 

03 .') 

O 4.0 

03.7 

03.7 


04.7 

04.8 

04-9 

05.0 

05.0 

04.7 

04.7 

04.7 

04.7 

04 .S 


03 .') 

03 .S 

03.5 

19 

02 .S 

02.6 

02.6 

02.7 

03.1 

03.1 

03.2 

03.6 

03 .S 

03.5 

o.^.l 

03.4 

03.1 

02.7 


01. 1 

01.2 

OLl 

01.2 

01.2 

01. 1 

OI.o 

01.2 

01.2 

01.0 

OI.o 

00.5 

00.3 

499.8 


00.1 

00.O 

OO.o 

499.9 

00.2 

00.8 

OLO 

01.2 

01.5 

Ol.s 

01.5 

01.4 

01.2 

Soi.i 

22 

02.2 

02.2 

02.7 

502.6 

02.6 

02.6 

02.7 

02.9 

03.1 

03.1 

03 . t 

02.9 

03.2 

02.1 

23 

04.6 

04-S 

04 s 

04.4 

04.4 

044 

04.2 

04.4 

05.6 

04.8 

04.5 

t 1 

04.0 

03.5 

03.4 

24 

03.6 

03.8 

03.6 

03.4 

03.7 

O 4.0 

03.8 

03-S 


02.9 ' 

02.7 

02.4 

02.4 

02.4 

25 

1 

03.6 

1 

03.6 

03.3 

03.1 

03.6 

O 3.0 

03.2 

03-3 

03.4 

03.3 

03-5 

03.3 

03.J 

02.7 

26 

03.1 

03.2 

02.8 

02.9 

O 3.0 

02.6 

02.5 

02.6 

02.6 

02.5 

02.5 ! 

I 02.4 

01.9 

OI.S 

27 

00.6 

00.6 

00.4 

00.6 

00.8 

00.2 

00.3 

00.4 

00.4 

1 004 

00.3 

: 00.1 

499-7 

499-5 

28 

00.2 

00.3 

00.3 

00.3 

00.4 

00 .S 

00.8 

00.8 

01.0 

00.7 

OO.K 

00.8 

500.6 

500.5 

29 

01.3 

01.2 

01.2 

01.2 

01.2 

01.4 

01.7 

01.9 

01.9 

01.6 

01.6 

i 01.5 

01.6 

01.3 

30 

02.2 

02.2 

02.1 

02.4 

02.3 

02.3 

02.5 

02.5 

02.6 

02.2 

02.0 

1 

02.O 

01.3 

OI.I 

31 

02.2 

02.3 

02.4 

02.4 

02.2 

02.5 

02.9 

02.7 

02.7 

1 02.7 

02.2 

01.8 

oi.s 

01.2 

1 

1 

Aug. 

I 

502.2 

501 .S 

501.9 

502.1 

502.4 

502.2 

S 01.9 

501.9 

501.8 

1 

1 

501.6 

501.2 

i 

1 500.5 

500.1 

1 

1 

I 

, 499-7 

2 

00 

499.0 

499.0 

499.1 

499-1 

498.9 

499.2 

499.3 

499-4 

499-3 

498.9 

498.9 

498.7 

i 98.4 

3 

500.0 

500.1 

500.2 

500.2 

— 

— 

— 

— 

— 

. — 



,, 


Mitt. 

502.04 

502.03 

502.06 

502.10 

502.30 

502.25 

502.36 

502.42 

502.53 

502.36 50226 

502.08 

501.84 

501.63 







Vergl. S. 282. 


Cg =- — 0.7 (500) mm. 

- 3437 m. 


1900. 


3 p- 

■ 





fl 




Miltel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 1 



499.8 

S00.0 

500.3 

500.6 

501.3 

501.4 

501.4 

500.6 

(500.68) 

(501.4 

10 p) 

( 499-8 

5 P) 

(1.6) 

so 1. 6 

501.7 

501.4 

01.8 

02.0 

02.2 

02*2 

02.2 

02.2 

02.2 

01.52 

02.2 

I2p 

500.6 

0 a 

1.6 

02.0 

02.0 

01.7 

02.0 

02.6 

02.7 

03.1 

03.2 

03.2 

02 .S 

02.38 

03.2 

lop 

01.7 

5 P 

l-s 

03.8 

O4.0 

03.7 

03-5 

03.7 

03.7 

04-3 

04-3 

04.4 

04-4 

03.73 

04.4 

lip 

02.5 

oa 

1.9 

03 -S 

03.3 

03.5 

03-5 

03.8 

O4.O 

04.5 

04.S 

04.5 

04.6 

04.01 

04.6 

I2p 

03-3 

4 P 

1.3 

03.0 

02.6 

02.5 

02.5 

02.7 

02.9 

02.9 

02.8 

03.0 

02.7 

03.78 

05.0 

4a 

02 .S 

5 P 

2.5 

02-5 

02.1 

02 .0 







01.4 

02.66 

03.6 

8 a 

01.4 

I2p 

2.2 

498.9 

498.8 

498.9 







00.4 

00.55 

01.4 

oa 

498.8 

4 P 

2.6 

500,9 

500.8 

501.7 

501.9 

02.0 

02j 

02*5 

02.5 

02.6 

02.5 

01.29 

02.6 

up 

99-9 

4a 

2.7 

02.1 

03.1 

03.6 

03.6 

03.6 

04-s 

05.2 

05.2 

05.2 

04.7 

03.24 

05.2 

10 p 

502.1 

2p 

3-1 

03.1 

03.1 

02.8 

02.7 

03 .0 

03-s 

03.6 

03.7 

03.9 

03.6 

03-93 

05.6 

9a 

02.7 

6p 

2.9 

02.3 

02.6 

02.7 

02,8 

03.1 

03-s 

03.8 

03.9 

03.7 

03.9 

03.24 

O4.O 

6a 

02.3 

3 P 


02.S 

02.6 

02.4 

02.4 

02.9 

03.4 

03.6 

03.7 

03.7 

03.6 

03.20! 

03.9 

0 a 

02.4 

SP 

R 

00.9 

00.7 

01.4 

01.6 

01.8 

01.8 

01.3 

OI.l 

00.9 

00.9 

02.02 

03.6 

0 a 

00.7 

4 P 


499-4 

498.9 

499.1 

499.0 

499.1 

499-4 

499-7 

00.3 

00.4 

00.2 

499.99 

00.9 

oa 

498.9 

4 P 


500.3 

500.S 

500.S 

500.9 

501. 0 

SOI.O 

501.2 

Ol.s 

01.5 

01.3 

500.74 

or.5 

lip 

500.2 

I a 

1.3 

00.7 

00.7 

00.8 

02.0 

02.9 

03.0 

02.9 

02.9 

02.7 

02.4 

01.73 

03.0 

8p 

00.7 

4 P 

2.3 

01.2 

01.4 

01.6 

01.7 

02.2 

02 .S 

02,7 

02.6 

02.3 

02,4 

02.09 

02.7 

9 P 

01.1 

2P 

1,6 

01. 0 

00.7 

01.2 

01.9 

02.4 

02.7 

02.4 

02.6 

02.5 

02.3 

02.14 

02.9 

7a 

00.7 

4 P 

2.2 

499.4 

499.1 

499.1 

499.2 

499-7 

499-s 

499-3 

499-6 

499-5 

499-3 

00.61 

02.4 

5a 

499.1 

5 P 

3.3 

98.6 

98.4 

98.6 

98,8 

99.4 

99.8 

99-9 

500.2 

500.5 

5004 

499.20 

00.5 

lip 


H 

2.1 

— 

- 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(500.13) 

— 

— 



— 

501.39 

501.36 

501.38 

1.0 

H- 1 

0 

1.0 

501.93 

502.19 

502.37 

502.45 

502.42 

502.20 

502.06 

503.08 

— 

1 500.94 

- 

2.14 
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August 


Luftdruck bei o’ und Normalscliwere 


7 = 38^ 3 ' N. 

I = 90*47' E V. Greenwich. 


Kaschotak 



I a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 


B 

B 

9 a. 

10 a. 

11 a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2 p. 

3 

4 

S3I-5 

532.4 

532.4 

S33-I 

533-2 

S33-S 

533-6 

533-3 

533-2 

533-0 

532-5 

532-0 

531-8 

S3 1 -6 

5 

34-2 

34-3 

34-6 

34-9 

35-3 

35-6 

35-7 

35-5 

35-3 

35-0 

34-6 

34-2 

341 

34-0 

6 

36.2 

36.2 

36.3 

36-3 

3<5.s 

37-1 

37-2 

37-3 

36.7 

36-4 

35-9 

35-3 

34-9 

34-7 

7 

3S-8 

3S-6 

35-7 

35-6 

35-6 

3S-S 

35-S 

3S-5 

35 3 

35-6 

3S-0 

34-7 

34.0 

33-8 

8 

33-° 

32 s 

32.4 

32.8 

32.4 

32.2 

31-9 

31-9 

32.0 

31.8 

31-6 

31-1 

31-1 

31-0 

9 

31.8 

31.6 

31-6 

31-4 

31-4 

320 

32.3 

32.8 

33-3 

33-1 

33-4 

32.9 

32.7 

32.5 

10 

34-3 

34-0 

34-5 

34-6 

34-7 

35-J 

34-9 

34-8 

34*7 

34-8 

34-7 

34-2 

34-2 

33-9 

II 

34-3 

34-9 

34-7 

34-9 

34-9 

34-8 

35-4 

35-6 

35-7 

35-5 

35-6 

35-4 

35-1 

34-8 

12 

36.7 

36.5 

36.2 

36-3 

36.8 

36-9 

37-0 

36.8 

37-0 

368 

36.7 

36.3 

36.0 

35-7 

13 

36.1 

36.0 

36.1 

36.2 

36.0 

36.2 

36.2 

36.4 

36-5 

36.4 

36.1 

36.0 

36.2 

36-4 

14 

3S-9 

35-7 

35-8 

35-8 

36-3 

36.6 

36-5 

364 

36.4 

36-3 

36.0 

35-7 

35-4 

34-8 

IS 

3<5.3 

36.2 

36.2 

36.2 

36-3 

36-5 

36-8 

36-4 

36.2 

36.1 

35-8 

35-2 

34-4 

33-9 

16 

34-4 

344 

34-8 

34-9 

35-4 

3S-S 

35-6 

35-3 

35-2 

35-1 

34-7 

34-4 

34-1 

33-6 

17 

■33-3 

33-3 

33-4 

33-4 

33-7 

34-0 

33-9 

34-1 

33-9 

33-4 

32.8 

32-3 

32.0 

31-2 

18 

33-8 

33-8 

34-2 

344 

34-8 

35-0 

3S-I 

35-1 

34-8 

34-7 

34-1 

33-7 

33-1 

32-8 

19 

35-0 

35-2 

3S-S 

36.2 

36.7 

36.7 

36.9 

37-0 

37-0 

36-9 

36-S 

36.4 

36.0 

36.0 

20 

36.6 

36.6 

36-7 

36.9 

37-0 

37-2 

37-4 

37-8 

38.1 

38-3 

38.2 

37-9 

37-5 

37-3 

21 

38.3 

38.3 

38-4 

38.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Mitt. 

534-86 

534-86 

534-97 

535-13 

535-12 

535-32 

535-41 

535-41 

535-37 

535-25 

534-95 

534-57 

534-27 

534-00 


i 
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Vergl. S. 284. 


Q- = — 0.6 (535) mm. 
= 2,916 m. 


1900 . 


3 P. 

4 P. 

5 P- 

6 p. 

7 P. 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

II p. 

12 p.= 

Mittern. 

Mitlel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

S 3 I -1 

S 3 I-I 

531-3 

53 I-S 

531-8 

532-2 

532.2 

532-1 

532.1 

532.1 

(531-75) 

(532.2 

9 P) 

(531-1 

1 

3 P) 

(i.i) 

31-6 

31-6 

31-8 

32.2 

33-6 

33-7 

33-8 

34-1 

340 

34-1 

32.82 

34-1 

12 p 

31-5 

I a 

2.6 

33-9 

33-9 

34-3 

34-7 

35-4 

35-8 

35-9 

36.0 

36.2 

3 < 5.2 

34-98 

3^*2 

12 p 

33*9 

3 P 

2-3 

34-7 

34-0 

34-4 

34-8 

35-4 

35-8 

36.1 

364 

36.2 

3^-2 

35-88 

37-3 

8 a 

34-0 

4 P 

3-3 

33*1 

32.6 

32.3 

32.3 

32.4 

32-4 

32.7 

32.9 

33-1 

33-0 

34-17 

36.2 

0 a 

32.3 

6p 

3.9 

31.0 

30-7 

30.6 

30.7 

30.8 

31-0 

31-4 

31-4 

31-7 

31.8 

31.62 

33-0 

oa 

30.6 

5 P 

2.4 

32.4 

32.2 

32.2 

32.5 

32.9 

33-1 

33-8 

33*9 

34.2 

34-3 

32.68 

34-3 

12 p 

31-4 

4 a 

2.9 

33-3 

32.8 

32.6 

33-0 

32.9 

33-1 

33-8 

33-9 

34-3 

34-0 

34.05 

35-1 

6 a 

32.6 

5 P 

2.5 

34-4 

34-3 

34-4 

34-6 

35-3 

36-4 

36.8 

36.8 

36.7 

36.9 

35-34 

36-9 

12 p 

34-0 

0 a 

2.9 

3 S-I 

34-8 

34-8 

34-9 

35-2 

36.1 

3^-4 

365 

36.4 

36-5 

36.18 

37-0 

7 a 

34-8 

5 P 

2.2 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.3 

36-5 

36.7 

36.6 

36.4 

36.1 

36.22 

36.7 

9 P 

36.0 

5 P 

0.7 

34 -S 

34-3 

34-2 

34-4 

35 -J 

36.0 

36.4 

36.5 

36.4 

36.3 

35-74 

36.6 

6 a 

34-2 

5 P 

2.4 

33-2 

33-1 

33-2 

33-3 

33-7 

34-0 

34-6 

34-7 

34-5 

34-4 

35-05 

36.8 

7 a 

33-1 

4 P 

3-7 

33-3 

32.9 

32-7 

32.8 

33-1 

33-3 

33-4 

33-3 

33-2 

33-3 

34-11 

35-6 

! 

32.7 

5 P 

2.9 

30.9 

30.8 

30.8 

31-2 

31-9 

32.6 

33-0 

33-5 

33-8 

33-8 

32.79 

34-1 

8 a 

30.8 

4 P 

3-3 

32.9 

32.8 

32.8 

33-0 

33-9 

34-6 

34-8 

35-2 

35-2 

34-8 

34.14 

35-2 

up 

32.8 

4 P 

2.4 


36.1 

36-3 

36-4 

36.7 

37-0 

36.9 

37 -J 

36.9 

36.8 

36.43 

37-1 

10 p 

34-8 

oa 

2.3 

37-3 

37-4 

37-5 

37-7 

37-8 

38.1 

38.5 

38.4 

38-7 

38.4 

37.64 

38.7 

up 

36.6 

2 a 

2.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(38.35) 

— 

— 

— 

— 

— 

533-59 

S 33 - 4 t 

533-46 

533-67 

534->2 

534-54 

534-84 

534-96 

535-00 

534-941 534-66 

535-73 

; — 

533.18 

— 

2.55 


I 







344 





Luftdruck bei 0* nnd Normalschwere 


f = 38"ll'N. 

1 = 9o‘i9'E. V. Greenwich. 


Temirlik 


Tag 

1 

2 a. 

3 a. 

4a. 

5 a. 

6 a. 

n 


9 a. 

1 

10 a. 

II a. 

IQ 

1 

2p. 

21 

22 

532,8 

532,8 

5324 

533 J 

5324 

533 -' 

5334 

5344 

5334 

533'8 

5334 

5324 

532.2 

531.8 

23 

324 

324 

32.6 

328 

324 

33 '‘ 

34 '« 

342 

34 .« 

334 

334 

32,6 

32.1 

314 

24 

32.5 

324 

324 

324 

32.1 

33 '' 

334 

334 

33.8 

334 

324 

324 

31.6 

3I4 

25 

3 U 

314 

314 

3>4 

314 

314 

314 

3>4 

31,8 

31,6 

31.0 

304 

29.2 

28.9 

26 

27.9 

27.8 

28.0 

28.2 

28.J 

28,9 

29.4 

294 

294 

29.0 

.28.1 

274 

27.2 

27.6 

27 

30,! 

30.2 

304 

304 

30.6 

31.6 

31.8 

32.2 

32,0 

32 .|> 

31.6 

31.2 

31,0 

30.1 

28 

324 

32.6 

32.? 

324 

334 

334 

334 

344 

342 

334 

334 

33.1 

32,6 

32.2 

29 

344 

344 

34 * 

343 

344 

35 '» 

344 

344 

348 

344 

340 

33.8 

33.2 

33 .' 

30 

354 

354 

354 

354 

354 

36.1 

3^4 

3^.8 

3^4 

36.2 

354 

354 

348 

344 

3 > 


344 

35.' 

35 '> 

354 

36,0 

3^4 


364 


354 

35 .I 

344 

,33.9 

Mitt. 

53249 

532,^ 

53243 

5324? 

5324* 

533.2s 

5334S 

533 ' 8 S 

533'89 

53348 

532.94 

532411 

531,81 

53148 






345 


Vergl. S. 286. 


Q- = — 0 6 (533) mm. 
Hb = 2,961 m. 


1900 . 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

7 P- 

8 p. 

■ 


■ 


Mittel. 

Maximum. 

Minim 

um. 

■ 


_ 











533-3 

532.9 

532-9 

(533-03) 

— 

— 

— 

— 

— 

531-3 

530.8 

530-7 

530.4 

530.4 

53I-S 

532-0 

32.1 

32.5 

32.7 

32.41 

534-4 

8 a 

530.4 

6 p 

4.0 

31-4 

30-9 

31-0 

31-4 

31.8 

32-3 

32.4 

32-S 

32.8 

32.6 

32.S6 

34-2 

8 a 

30.9 

4P 

3-3 

30.9 

30-3 

30.1 

3O.0 

30.5 

31.4 

31.8 

31.6 

31-S 

31.6 

32.00 

33-8 

9 a 

3O.0 

6 p 

3-8 

28.2 

27-5 

27-3 

27.1 

27.2 

27-9 

27.9 

27.7 

27.7 

28.2 

29.65 

31-9 

7 a 

27.1 

6 p 

4.8 

27.9 

28.0 

28.2 

28.4 

28.8 

28.9 

29.4 

.29-S 

29.6 

29.8 

. 28.57 

29.8 

12 p 

27.2 

IP 

2.6 

GO 

d\ 

29.6 

29-s 

29.6 

30.4 

31-9 

31.8 

32.1 

32.0 

32-3 

31.02 

32-3 

12 p 

29.S 

5P 

2.8 

31-9 

32-3 

32.6 

33-2 

33-9 

34-S 

34-5 

34-S 

34-3 

34-2 

33.36’ 

34-S 

9P 

31-9 

3P 

2.6 

33-2 

33-1 

33-3 

33 -S 

34-4 

34-9 

35-3 

35-3 

35-3 

35-4 

34-29 

35-4 

12 p 

33-* 

2 p 

2.3 

34-2 

34-0 

34-1 

34-2 

34-1 

35-0 

34-6 

35-0 

34-9 

34-6 

35.20 

36.8 

8 a 

34-0 

4P 

2.8 

33-8 

33-8 

33-9 

34-1 

34-5 

35-1 

34-9 

35-2 

35-* 

35-0 

35-02 

36-S 

8 a 

33-8 

4P 

2.7 

531-26 

531-03 

531-07 

531-19 

531-60 

532.34 

532-46 

532.62 

532.60 

532.66 

532-42 

533-96 

— 

530-79 

— 

3-17 


V.jr. 


ffedin, Journey in Central Asia. 


44 









346 


(p = 3S’ii'N. 

September Luftdruck bei o“ und Normalschwere ^ ^ Greenwich. 


Temirlik. 




347 


Vergl. S. 288. 


Cg -= — o.« (533) mm. 
//^ = 2,961 m. 


1900 . 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 


8 p. 

9 P- 




Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

DifiP. 

533-2 

532-9 

532-7 

532-4 

533-2 

533-9 

534 5 

534-3 

534-2 

534-2 


537-2 

7 a 

532-4 

6p 

■ 

3 I-S 

31-5 

31-3 

3 I-I 

31-3 

32.3 

32-7 

32.8 

32.8 

32-S 


35-S 

7a 

31-1 

6p 


3 I-I 

30.8 

30.9 

30-9 

31-S 

31-9 

32-7 

32-9 

33.1 

33 -i 

32.47 

33-6 

7a 

30.8 

4 P 

2.8 

33 -S 

33-1 

33-0 

33-0 

33-2 

33-3 

33-7 

33-7 

33-7 

33-3 

33 -S 3 

34-7 

II a 

33-0 

5 P 

1.7 

30-9 

30.7 

30.5 

30.4 

30.6 

30-9 

31-7 

32.1 

32.1 

32-3 

31-97 

33-3 

0 a 

30.4 

6p 

2.9 

32-4 

32.S 

32.8 

33-0 

33-1 

33-4 

34-0 

34-2 

34-7 

34-7 

33-16 

34-7 

I2p 

32.2 

3 a 

2-5 

33-1 

32.9 

33-1 

33-1 

33-3 

33-8 

34-0 

34-3 

34-3 

34-2 

34-17 

35.2 

8 a 

32.9 

4 P 

2.3 

33-0 

32.7 

32-7 

33-2 

33-5 

33-7 

340 

33-9 

33-9 

34-0 

33-86 

34-8 

10 a 

32.7 

4 P 

2.1 

31.8 

31-6 

31-7 

32.2 

32.4 

33-4 

33-8 

33-9 

34-0 

34-2 

33-21 

34-2 

12 p 

31.6 

4 P 

2.6 

33-7 

33-9 

34-1 

34-2 

34-3 

34-8 

35-1 

35.S 

35 -S 

35-4 


35 -S 

up 

33.7 

3 P 

1.8 

33-3 

33-2 

33-0 

33-1 

33-4 

33-8 

34-2 

34-2 

34-6 

34-7 


35-6 

4a 

33-0 

5 P 

2.6 

31-7 

31.2 

31-3 

31-0 

31-4 

31-9 

32.3 

32.6 

32.7 

32-7 


34-8 

2 a 

31.0 

6p 

3-8 

3 I-S 

31-3 

31-6 

31-9 

32.7 

33-4 

33-9 

34-2 

34-1 

33-9 

32.77 

34-2 

lOp 

31-3 

4 P 

2.9 

33-7 

33-4 

33 -S 

33-8 

34-2 

35-0 

35-4 

35.6 

35.9 

35-7 

3482 

35-9 

up 

33-4 

4 P 

2.5 

35-3 

35 -S 

35-7 

36.1 

36.1 

36.6 

37-4 

37-4 

37 -S 

37-3 

36.49 

37-7 

9a 

35-3 

3 P 

2.4 

37-2 

36.6 

36.S 

36.4 

36-4 

36-9 

37-3 

37-2 

37-4 

37-7 

37.58 

38.8 

9a 

36.4 

7 P 

2.4 

36.2 

36.1 

35-9 

36.1 

36-S 

36.8 

36.7 

36.7 

36.8 

36-7 

37-18 

38.6 

7a 

35-9 

5 P 

2.7 

35-2 

35-0 

34-8 

35-2 

35-1 

35 -S 

35-4 

35 -S 

35-7 

35-4 

35-98 

37-2 

9a 

34-8 

5 P 

2.4 

33-0 

33-0 

32.9 

33-0 

33-6 

34-1 

34-2 

34-2 

34-4 

34-3 

34-62 

36.4 

7a 

32.9 

5 P 

3-5 

31-3 

3 I-S 

31-3 

31-8 

32.1 

32.8 

32.9 

32.8 

32.8 

32.6 

33-02 

34-6 

6a 

31-3 

SP 

3-3 

29.9 

29.8 

29.6 

29.7 

30.2 

30.6 

30-9 

30-9 

30.8 

30.8 

31-36 

33-0 

9a 

29.6 

5 P 

3-4 

28.3 

28.1 

29.0 

28.6 

29-5 

29.6 

29-3 

29.7 

29-S 

29 s 

29.61 

30.8 

0 a 

28.1 

2p 

2.7 

27.7 

28.0 

28.4 

28.9 

29.8 

30-3 

30.2 

3 I-I 

31-4 

31.6 

29.42 

31-6 

I2p 

27.7 

3 P 

3-9 

32.1 

32-3 

32.6 

33-2 

34-0 

34-0 

34-3 

34-3 

34-3 

34-3 

33-15 

34-3 

up 

31-6 

0 a 

2.7 

32.4 

32-4 

32-5 

32.9 

33 -S 

33-7 

33-6 

33-6 

33-2 

33-2 

33-56 

34 -S 

9 a 

32-4 

4 P 

2.1 

29.S 

29.5 

29.7 

29-9 

30.1 

30.6 

30.7 

30.8 

30.7 

30-7 

31.62 

33-6 

6 a 

29.5 

3 P 

4.1 

26.4 

26.4 

26.6 

26.5 

27.0 

27.4 

26.9 

26.6 

27.1 

27.1 

28.34 

30.7 

0 a 

26.4 

4 P 

4-3 

30.2 

30.6 

31-6 

32.2 

33-0 

33-3 

33-7 

33-6 

34-1 

34-4 

30-75 

344 

I2p 

27-1 

0 a 

7.3 

34-2 

34-2 

34-6 

35-3 

36.1 

36.4 

36.7 

36-7 

36.6 

36.S 

35-43 

36.7 

10 p 

34-2 

3 P 

2-5 

36.2 

36.2 

35-9 

35-9 

36.2 

36.5 

369 

37-1 

36.7 

36.8 

36.91 

38-S 

8a 

35-9 

5 P 

2.6 

532.32 

532-23 

532-33 

532.50 

532-91 

533 - 3 S 

533-64 

533 - 7 S 

533-82 

533-79 

533 -so 

535-02 

— 

53 I- 9 S 

— 

307 













348 


y. = 38 °ii'N. 

Oktober Lufldmck bei o“ und Nwmalscbwere ^ ^ ^ ^ 


Temirlik. 


Tag. 

1 a. 

1 2 a. 

i 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2 p. 

I 

536.8 

1 

536.6 

5364 

536-3 

5364 

536.3 

536.2 

535-9 

536.1 

535-9 

535-6 

535-1 

534-9 

534-5 

2 

34-S 

34-6 

34-6 

34-5 

34-7 

34-7 

34.6 

34-3 

34-6 

34-6 

34-6 

34-0 

33-3 

33-0 

3 

34-3 

34-s 

33-6 

33-6 

33-6 

33-s 

34-0 

33-9 

33-8 

, 33-8 

33-2 

32.9 

32.6 

32.3 

4 

32.4 

32.4 

32.3 

32.3 

32-3 

32.5 

32.5 

32.1 

31.8 

32.6 

32.7 

32.2 

31-S 

31.0 

5 

31.8 

31-8 

31-5 

31.6 

31-6 

32.0 

32.1 

32.0 

32.1 

31-9 

31.4 

30.6 

30-7 

30.1 

6 

32^ 

324 

324 

32.6 

32.9 

33-1 

33-7 

33-9 

33-9 

34-1 

33-7 

33-2 

33-1 

33.0 

7 

34-9 

35-2 

35-2 

3S-S 

35-5 

36.0 

36.3 

36.5 

37-2 

37-4 

36.9 

36.6 

36.1 

35-S 

8 

36.2 

36.0 

35-8 

35-7 

35-7 

35.7 

35-8 

36.1 

36.0 

35-6 

35-2 

34-8 

33-8 

33-2 

9 

33-4 

334 

32-9 

33-* 

33-3 

33.4 

33-4 

33-7 

33-7 

33-3 

32.9 

32.6 

32-2 

31.8 

10 

33-8 

34-1 

341 

34-0 

34-1 

34-2 

34-5 

35-0 

34-8 

34-8 

34-4 

33-9 

33.1 

32.9 

11 

34-8 

34-9 

34.8 

34-8 

34-9 

35-1 

35-2 

35-9 

35-7 

354 

34.9 

34-7 

33-7 

33-3 

12 

35-0 

35-3 

35-3 

35 -S 

36.2 

36.6 

36.8 

37-1 

37-8 

37-9 

37-2 

36.6 

35-8 

35-3 

13 

36.8 

36.6 

36.2 

364 

36.3 

364 

36.3 

364 

364 

36.2 

35-8 

35-5 

34-9 

34-6 

14 

34-3 

34-2 

344 

34-S 

34-3 

34-4 

34-6 

35-3 

35-0 

34-6 

34-2 

33-7 

33-6 

33-0 

15 

33-6 

33-8 

33-8 

33-8 

33-7 

33-7 

33-9 

34-2 

34-0 

34-0 

33-8 

32.8 

32.1 

32.0 

16 

33-2 

33-0 

32.8 

33-1 

33-3 

33-5 

33-4 

33-5 

33-7 

33-4 

33-2 

32.6 

32.2 

31-9 

17 

33-7 

33-7 

34-0 

34-1 

34-3 

34-3 

34-7 

34-8 

34-7 

34-7 

34-1 

33-9 

33-8 

33-4 


3S-I 

3S-I 

34-9 

35-2 

35-2 

35-4 

35-5 

35-6 

'35-6 

35-4 

34-8 

34-2 

33-8 

33-9 


34-7 

34-6 

34-6 

35-1 

3S-* 

35-S 

35-6 

35.8 

36.2 

36.3 

36.0 

36.0 

35-6 

35-6 


39-0 

38.8 

39-0 

39-0 

39-2 

39-2 

39-5 

39-6 

39-7 

394 

38.9 

38.3 

38.0 

37-6 

21 

37-1 

36-7 

36-5 

36-S 

36.8 

36.9 

364 

364 

36.1 

35-7 

34-8 

34-2 

33-5 

33-1 

22 

33-* 

33-3 

33-0 

33-6 

33-6 

33.7 

34-0 

34-2 

34-2 

34-0 

33-5 

32.6 

32.2 

32.0 

23 

33-6 

334 

33-2 

334 

33-5 

33-6 

33-7 

33-9 

33-7 

33-4 

32.9 

32-3 

32.1 

31.8 

24 

31.8 

31.6 

314 

31-7 

31.8 

31-9 

32.2 

32.2 

32.0 

31.4 

30.9 

30.2 

29.8 

29.9 

25 

30-9 

30-9 

30.9 

31-3 

31.S 

31.9 

32.6 

33-2 

32.8 

32.6 

32.4 

31.8 

31-7 

31-9 

26 

33-1 

32-9 

32.8 

33-2 

33-0 

33-5 

33-7 

33-9 

33-6 

33-2 

a2.6 

32.4 

32.0 

31.8 

27 

32.0 

32.0 

32.0 

31-9 

32.0 

32.2 ■ 

32.7 

33-2 

33-1 

32.6 

32.0 

31.6 

31-0 

30-7 

28 

30.4 

30-2 

30.1 

30.1 

30.2 

30.1 

jo-s 

31.0 

31-3 

31-1 

31-0 

30.7 

30.4 

30.0 

29 

33-1 

33-1 

32.8 

32.7 

33-2 

33-7 

■33-9 

34-0 

34-1 

34-3 

34-6 

33-8 

33-6 

33-5 

30 

36.8 

36.9 

36.2 

35-9 

36.6 

37-2 

37-0 

36.9 

37-0 

37-2 

37-5 

37-3 

36.6 

36.6 

31 

36.2 

36.2 

35-7 

36.3 

36-3 

36.8 

36.7 

36.6 

36.5 

36-9 

36.7 

364 

35-8 

- 35.5 

Mitt. 

534-16 

534.13 

533-97 

534-“ 

534-23 

534-42 

534-58 

534-75 

534-75 

534-64 

534-27 

533-79 

533-34 

533-05 







Vergl. S. 290. 


Cg = ~ o.« (533) mm. 
= 2,961 m. 


1900 . 


3 P* 

D 

5 P- 

6 p. 

7 P 

8p. 

9 P* 

10 p. 

II p. 

12 p = 

Mittem. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Difif. 

S34-I 

533-6 

533-6 

533-6 

534-4 

534-8 

535-1 

535-0 

534-8 

534-7 

535-28 

536.8 

0 a 

533-6 

5P 

3-2 

32.9 

33-1 

33-2 

33-s 

33-6 

34-2 

34-3 

34-2 

34-2 

344 

3409 

34-7 

0 a 

32.9 

3P 

1.8 

31-7 

3I-S 

31-7 

31-9 

32.1 

32.6 

32.2 

32-4 

32-7 

32.8 

32.9s 

34-4 

0 a 

31-S 

4P 

2.9 

30.6 

30.1 

30-3 

30-7 

30.9 

31-3 

31.S 

31-9 

31-7 

31.6 

31-72 

32.8 

0 a 

30.1 

4P 

2.7 

29.6 

29.4 

29.6 

29.6 

30.4 

31-2 

31.6 

31.6 

31-7 

32.0 

31.X6 

32.x 

7a 

29.4 

4P 

2.7 

33-0 

33-3 

33-5 

33-6 

34-2 

34-7 

34-8 

34-8 

34-8 

34.8 

33-S8 

34-8 

I2p 

32.0 

0 a 

2.8 

35-4 

35-2 

35-2 

35-8 

3S-S 

36.2 

36.4 

36-4 

36.6 

36-4 

35-99 

374 

10 a 

34-8 

0 a 

2.6 

33-0 

32.8 

32-9 

33-2 

34-1 

34-1 

34-2 

33-8 

33-8 

33-6 

34-63 

36.4 

0 a 

32.8 

4P 

3-6 

31-9 

31-9 

31-9 

32.4 

33-3 

33-7 

33-7 

33-6 

33-8 

34-0 

33-06 

34-0 

I2p 

31.8 

2P 

2.2 

32.9 

32.9 

33-2 

33-S 

33.8 

34-2 

34.3 

34-4 

34-4 

34-5 

33-99 

35-0 

8a 

32.9 

3P 

2.1 

33-3 

33-2 

33-3 

33-7 

34-4 

34-9 

35-1 

35-0 

” 35-x 

34-9 

34-63 

35-9 

8 a 

33-2 

4P 

2.7 

3 S-* 

3 S-I 

35-2 

35-4 

35.9 

36.3 

36.6 

36-7 

36.7 

36.4 

36.X6 

37-9 

10 a 

34-9 

0 a 

3-0 

34-4 

34-2 

34-0 

34-0 

34-4 

34-7 

35.0 

3 S-I 

34-7 

34-3’ 

35-40 

36.8 

I a 

34-0 

SP 

2.8 

32.9 

32.8 

32-9 

33-2 

33-S 

33-9 

33-9 

33-8 

33-7 

33-S 

33-93 

35-3 

8 a 

32.8 

4P 

2.5 

32.2 

31-9 

32.1 

32.6 

32.8 

32.9 

32.8 

32.7 

32.8 

32.9 

33-X2 

34-2 

8 a 

31-9 

4P 

2.3 

31.8 

31-7 

32.3 

32-5 

32-9 

33-2 

33-7 

33-8 

33-S 

33-6 

32-99 

33-8 

10 p 

31-7 

4P 

2.1 

33-6 

33-6 

34-4 

34-6 

35.0 

35-3 

35-6 

35-S 

35-3 

35-2 

34-43 

35-6 

9P 

33-4 

2 p 

2.2 

33-8 

34-0 

34-3 

34-5 

34-7 

35.1 

35-2 

35-2 

35 -x 

34-9 

34-85 

35-6 

8 a 

33-8 

3P 

1.8 

3 S -8 

36.2 

36.5 

37-0 

37-7 

38.0 

38.S 

38.8 

38.8 

38.9 

36.37 

38.9 

12 p 

34-6 

2 a 

4*3 

37-2 

37-2 

37-4 

37-8 

37.9 

38.0 

38.2 

38.x 

37-7 

37-4 

38.42 

39.7 

9a 

37-2 

4P 

2.5 

32.8 

32.6 

33-0 

33-3 

33-7 

33-8 

33-7 

33-2 

33-x 

33-2 

34-71 

37-4 

0 a 

32.6 

4P 

4.8 

32.0 

32-3 

32.5 

1 

32.9 

32.8 

33-0 

33-1 

33-4 

33-7 

33-6 

33-18 

34-2 

8 a 

32.0 

2p 

2.2 

31.8 

31.6 

1 

31.6 

31-9 

32.0 

31-9 

31-9 

32.2 

32.0 

32.0 

32.64 

33-9 

8 a 

31-6 

4P 

2.3 

29.7 

30.1 

30.3 

30.8 

3I-I 

31.2 

31-1 

3 I-X 

31.0 

3 I-X 

31.X0 

32.2 

8 a 

29.7 

3P 

2.5 

31.8 

33.1 

32.3 

32-5 

32-9 

32.9 

33-0 

32.8 

32.9 

32.9 

32.X9 

33-0 

9P 

30.9 

2 a 

2.1 

31.6 

3I-S 

3 1-4 

31.7 

32-3 

32.2 

32.2 

324 

32.2 

32.2 

32.56 

33-9 

8 a 

31-4 

5P 

2.5 

30.6 

30.8 

30-7 

31-S 

31.6 

31.8 


3 I-S 

31-3 

30.7 

31-7X 

33-2 

8 a 

30.6 

3P 

2.6 

29.9 

30-3 

30-7 

31-3 

31.6 

31-7 

32.4 

33-0 

32.S 

32.S 

30.96 

33-0 

10 p 

29-9 

3P 


33-6' 

33-8 

34-0 

35-S 

35.9 

36.0 

36.7 

36-9 

37-x 

36.8 

34-45 

37-x 

up 

32-5 

0 a 

4.6 

36.0 

36-3 

36.6 

36.7 

37-1 

37-0 

37-q 

37-0 

36.8 

36 -x 

36.76 

37-S 

II a 

35-9 

4a 

1.6 

3S-6 

35-9 

36.1 

36.3 

36.1 

36.2 

36.1 

35-9 

35-S 

35-2 

36.15 

36-9 

10 a 

35-2 

12 p 

1.7 

532.92 

532.94 

533-12 

533-47 

533-83 

534-10 

534-24 

534.26 

534-X9 

534-xo 

533-97 

535-30 

— 

532.63 

— 

2.67 













350 


9> = 38 °ii' N. 

November Luftdmck bei o" und Normalschwere ^ ^ ^ Greenwich. 


Temirlik. 


Tag. 

1 a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

■ 

2 p. 

I 

535-0 

535-2 

535-3 

S 3 S-I 

S 35 -I 

535-0 

534-4 

534-6 

534-7 

534-s 

534-6 

533-9 

533-2 

533-3 

2 

33-0 

33-1 

32.8 

33-0 

33-3 

33-4 

33-S 

33-9 

33-9 

33-7 

33-6 

33-3 

33-0 

32.7 

3 

33-7 

33-3 

33 -S 

33-8 

34-1 

34-6 

34-8 

34-8 

35-3 

35-4 

35-1 

34-8 

34-2 

34.0 

4 

35-5 

35-0 

35-2 

35-4 

35-9 

36.1 

36.5 

36.2 

36.3 

36.2 

35-8 

35-3 

35-1 

34-8 

5 

34 -S 

34-6 

34-6 

34-6 

35-1 

35-2 

35-9 

36-S 

36.3 

364 

36.2 

36.0 

35-4 

35-2 

6 

36.2 

364 

36.2 

36.3 

36-5 

36-7 

37-0 

37-1 

37-4 

37-2 

36.8 

36.0 

35-3 

35-2 

7 

35-7 

3 S-S 

35-0 

35-0 

34-9 

34-8 

35-7 

35-8 

35-6 

35 -S 

35-0 

34-3 

33-4 

329 

8 

30.3 

29.9 

29.9 

29.7 

29.7 

29.9 

29.9 

30.S 

30.6 

30.2 

30.0 

29.4 

29.3 

28.9 

9 

304 

30.7 

30.7 

30.9 

31-1- 

31.8 

31-8 

32.S 

31-9 

31-9 

31 -S 

31-1 

30-5 

30.4 

10 

31-9 

32.0 

32.1 

32.1 

32-5 

33-0 

33-4 

33-9 

34-1 

34-3 

34-1 

34-1 

33-7 

33-4 

II 

344 

344 

33-8 

34-2 

34-3 

344 

34-0 

33-8 

33-6 

34-0 

33 -S 

33-0 

32.7 

32.3 

12 

32-3 

32.3 

32.5 

32.7 

32.5 

32.4 

32.7 

33-0 

33-0 

33-1 

32.7 

32.2 

31-8 

31-9 

13 

33-0 

33-3 

33-2 

32-5 

32.6 

33-3 

33-0 

33-2 

33-3 

33-6 

33-9 

33-4 

33-2 

33-2 

14 

36.0 

36-3 

364 

36.6 

37-0 

37-5 

37-s 

37-4 

37-9 

38-5 

38.6 

38.7 

38-5 

38-3 

IS 

37-4 

374 

37 -S 

37-7 

37-4 

37-2 

364 

35-8 

35-9 

36.3 

36.0 

35-6 

35-0 

34-9 

i6 

34-1 

33-9 

33 -S 

33-3 

33-3 

33-4 

33-0 

32.4 

32.S 

32.7 

32.6 

31.6 

31-5 

31-1 

17 

29.8 

29.6 

29.6 

29.9 

30.0 

30.1 

30.0 

29.7 

30.1 

30.0 

29.9 

29-7 

29*2 

29.4 

i8 

30.6 

31.1 

30.8 

30-7 

30.5 

30.6 

30.8 

31-0 

31-2 

31-3 

31-0 

31-1 

30.9 

30.6 

19 

30.9 

30.3 

30.2 

29.9 

30-5 

30.5 

30.2 

30.1 

30.S 

30.6 

30.4 

30.2 

30.0 

30.1 

20 

30.0 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.7 

30.1 

30.6 

30.8 

30.9 

30.7 

30.2 

30.3 

30.4 

21 

30.9 

30.8 

30.6 

30.S 

30.S 

30.8 

30.7 

30.7 

30-9 

31.0 

30.9 

30.2 

29.8 

29.6 

22 

30.1 

30.3 

30.3 

30-5 

30.5 

3 I-I 

31-4 

32.0 

32.2 

32.2 

31-7 

31.8 

32.0 

32.0 

23 

32.1 

32.3 

32.2 

31.6 

31.7 

31.8 

31-8 

3 I-S 

31-4 

31 -S 

314 

31-2 

31-3 

3 1. 1 

24 

31-2 

31-3 

31-2 

31-9 

32.0 

32.3 

32.1 

32.7 

32.S 

33-0 

33-0 

32.7 

32.8 

32.S 

25 

30.7 

31-6 

31-3 

30.4 

30.3 

30.6 

31.0 

31.0 

31-3 

314 

31.2 

31-0 

30.6 

30.6 

26 

30.9 

30.2 

30.S 

30.2 

29.8 

30.7 

31.0 

31-2 

31.4 

31.2 

31.2 

30.9 

30.5 

30-S 

27 

32.S 

32.8 

32.1 

32.4 

32.4 

32.7 

32.2 

33-0 

33-3 

33-6 

33 -S 

33-1 

33-0 

33-0 

28 

33-7 

34-0 

34-0 

33-9 

33-8 

33-8 

34-3 

34-0 

34-2 

34-3 

34-4 

33-6 

33-3 

33-4 

29 

32.0 

31-7 

31-7 

31-7 

31-8 

31.9 

31-9 

31-S 

33.0 

31-9 

32.2 

31-7 

31-4 

31-3 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Mitt. 

532.72 

532-74 

532.65 

532.64 

532.73 

532.98 

533-00 

533-12 

533-24 

533-32 

533-16 

532-76 

532-44 

532-31 







351 


Vergl. S. 292. 


Q- = — 0.6 (533) mm. 
~ 2,961 m. 


1900 - 


3 p- 

4 P- 

5 P 

6 p. 

7 p. 

8 p. 

9 P- 


11 p. 

12 p = 

Mittem. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

1 

Diff. j 

533-3 

533-6 

533-8 

534-0 

S 34 -I 

533.7 

533-7 

533-5 

533-3 

533-1 

534-17 

535.3 

3 a 

533-1 

I2p 

1 

! 

2.2 j 

32-7 

32.8 

33-1 

33-5 

33-3 

33-6 

33-8 

34-0 

33-7 

33-3 

33-33 

34-0 

10 p 

32.7 

3 P 

1-3 

34-1 

34-3 

34-5 

34-8 

34-8 

35.3 

35-4 

35-8 

35-8 

35-6 

34-66 

35-8 

up 

33-3 

2 a 

2.5 

34-8 

34-7 

34-7 

34-6 

34-4 

34-8 

35-2 

35-1 

35-1 

34-7 

35-31 

36-5 

7 a 

344 

7 P 

2.1 

3 S-I 

35 - 2 - 

35-6 

35-7 

36.0 

36.2 

36.5 

36.7 

36-7 

36.5 

35-70 

36.7 

up 

34-5 

I a 

2.2 

3 S -6 

35-7 

35-6 

36.0 

35-8 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

36.0 

36.27 

37-4 

9a 

35-2 

2P 

2.2 

32-9 

32 -S 

31.8 

31-9 

31-7 

31.9 

32-3 

31-9 

31-5 

3 I-I 

33-69 

36.0 

0 a 

31-1 

I2p 

4.9 

28.4 

28.7 

28.9 

29.2 

29-5 

30.0 

30-3 

30.3 

30.4 

30.6 

29.77 

3 i-> 

0 a 

28.4 

3 P 

2.7 

30-3 

30.7 

30-5 

30.6 

30.8 

31.1 

31-7 

31-6 

31-7 

31.8 

3I-I7 

32-5 

8 a 

30-3 

3 P 

2.2 

33-3 

33-4 

33-3 

33-8 

34-0 

3^-5 

349 

34-7 

34-5 

34-3 

33-55 

349 

9 P 

31-8 

oa 

3-1 

32.6 

32.4 

32-5 

32-4 

32.7 

32.9 

32.8 

32.9 

32.7 

32.3 

33-28 

344 

1 a 

32-3 

I2p 

2.1 

33.1 

32.3 

32.0 

32.4 

32.7 

32.7 

32.8 

33-2 

33-5 

33-3 

32.59 

33-5 

lip 

31-8 

ip 

1.7 

34-0 

34-0 

34-4 

34-5 

35-2 

35.4 

35-6 

36.0 

36.3 

36.6 

3403 

36.6 

12 p 

32.S 

4a 


38-7 

38.9 

38-9 

38.9 

38.7 

38.3 

38.3 

38.0 

37-8 

37-4 

37.88 

38.9 

SP 

36.0 

I a 


34-7 

34-9 

34-7 

35-0 

34-9 

35.1 

34-8 

34-8 

34-7 

34-6 

35-78 

37.7 

4 a 

34-6 

I2p 


30.8 

31-0 

3 I-I 

31-1 

31-2 

30.8 

30.7 

30-5 

30.3 

29.7 

31-92 

34-6 

0 a 

29.7 

I2p 


29.4 

29.8 

29.9 

29.8 

29.8 

30.6 

31-3 

31-3 

31.0 

30.6 

30.02 

31-3 

10 p 

29.2 

Ip 

2.1 

30.6 

30.6 

30.8 

31-2 

31-5 

3I-I 

30-9 

31.0 

30-9 

30.8 

30.90 

31-5 

7 P 

30.S 

sa 

1.0 

30.2 

30.2 

30.4 

30.2 

30-3 

30-5 

30.7 

30.8 

30.5 

30.2 

30.35 

30.9 

I a 

29.9 

4a 

1.0 

30.1 

30.2 

30.6 

30-7 

30.7 

30.6 

30.8 

31-0 

31-1 

31-1 

30.52 

31-1 

up 

30 0 

I a 

I.I 

30.1 

29.6 

29.7 

30.1 

30.2 

30.2 

30-9 

30.5 

30-3 

30.1 

30.40 

31-1 

0 a 

29.6 

4 P 

1-5 

31-7 

32.0 

32.2 

32.3 

32-4 

32.7 

32.8 

324 

32.7 

324 

31-74 

32.8 

9 P 

30.1 

I a 

2.7 

3 I-I 

31-9 

31-7 

31-7 

31.6 

31-3 

31-7 

31-7 

31-4 

31-2 

31-59 

324 

oa 

3 I-I 

2p 

1.3 

32.6 

32.8 

32.8 

33-1 

32.8 

33.1 

32.5 

32.4 

32.1 

3I-7 

32-38 

33-1 

6p 

31-2 

I a 

1-9 

30-5 

30-7 

30.9 

30.8 

30-9 

3I.I 

30.8 

30-9 

30.9 

30.1 

30.86 

31-7 

0 a 

30.1 

12 p 

1.6 

30-9 

31-2 

31-3 

31-6 

31-7 

32.0 

32.0 

32.4 

32.1 

32-7 

31-17 

32.7 

I2p 

29.8 

5 a 

2.9 

32.8 

33-2 

33-4 

33-7 

34-0 

34-2 

34-5 

34-6 

34-2 

342 

33-27 

34-6 

lop 

32.1 

3 a 

2-5 

33-2 

32-9 

33-0 

33-2 

33-3 

33-3 

33-1 

32.8 

32.6 

32-3 

33-52 

344 

II a 

32-3 

12 p 

2.1 

31-4 

31.4 

31.6 

31-5 

31-7 

31-5 

31-1 

30.8 

30.8 

30.1 

31-52 

32.3 

0 a 

30.1 

12 p 

2.2 

532.34 

532-47 

532-54 

532.70 

532.78 

532.92 

533-04 

533-03 

532-93 

532.70 

532-80 

533-99 

— 

531-64 

— 

2.35 













Januar 


(p = 39“ 2 ^ N. 

Luftdruck bei o» rad Normalschwere ^ ^ ^ ^ G,,enwich. 


Tschark- 


i 

Tag. 

1 

I a. 

2 a. 

3 a- 

4 a. 

5 a. 

1 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

i£ a. 

12 a = 
Miitag, 

t p. 

2 p. 

1 

2 





_ 

___ 



— 

— 

— 

— 

— 

— 

684.5 

3 

686.1 

686.4 

6869 

686.7 

686.7 

686.9 

687.4 

687.3 

687.0 

687.1 

686.8 

686.1 

685.7 

85.7 

4 

86.4 

86.3 

86.1 

86.0 

85.9 

85.9 

85-9 

85.8 

85-2 

84.9 

85.0 

84-5 

84.2 

84.0 

s 

83-5 

83.0 

82.9 

82.7 

82.4 

82.2 

82.0 

81.4 

81. 1 

81.I 

80.9 

80.5 

80.0 

80.2 

6 

84.4 

85.0 

85-3 

85-5 

85.1 

85.0 

85.2 

84.6 

84.2 

84.0 

83.7 

83.1 

82.8 

82.7 

7 

84.6 

85.6 

85.9 

85.8 

85.2 

85-3 

85-5 

84.6 

83.8 

83.4 

83.1 

82.4 

81.6 

81.6 

8 

84.3 

84.5 

84*8 

8S-3 

85.1 

85-7 

85.7 

86.0 

86.2 

86.5 

86.2 

85.7 

85.6 

85.9 

9 

85.9 

86.1 

86.4 

86.6 

86.8 

87.2 

87.0 

86.7 

86.6 

86.8 

86.5 

86.1 

85.6 

85.0 

10 

84.8 

84-5 

84.7 

84<6 

84-3 

84.2 

84-3 

83.8 

83-3 

83.1 

83.9 

82.4 

81.6 

81.4 

II 

81.2 

81.3 

81.3 

80.9 

80.7 

8I.I 

81.5 

81.6 

81.S 

8r.o 

80.7 

80.5 

80.3 

80.1 

12 

83.S 

83.0 

82.7 

82.5 

82.6 

82.5 

82.5 

81.0 

80.S 

80.2 

79.8 

78.6 

78.1 

bo 

13 

81.6 

81.4 

81.9 

81.8 

82.2 

82.7 

83-3 

83-5 

83.2 

83.3 

83.1 

83.0 

83.0 

83-3 

14 

85.7 

85.4 

85.8 

85.8 

86.2 

87.4 

87.6 

88.0 

88.8 

884 

88.3 

88.4 

88.1 

88.1 

15 

89.7 

89.4 

89.5 

89-3 

88.9 

m 

88.7 

88.9 

89.2 

88.8 

89.1 

89.5 

89-5 

89-3 

89-5 

16 

91.S 

91.4 

91.4 

91.2 

914 

9I-S ' 

91.4 

91.0 

90.6 

90.4 

90-3 

90.1 

89.9 

89.6 

17 

90.9 

91.2 

91.2 

91.4 

91.7 

91.8 

91.7 

91.6 

91.2 

91.2 

90.9 

90.7 

90.2 

90.1 

18 

914 

91.4 

91-3 

90.9 

90.7 

90.7 

90.S 

90.1 

89.7 

89.6 

89.6 

88.8 

88.4 

88.2 

19 

87.2 

86.9 

86.6 

86.1 

85.5 

85.2 

85.2 

84.7 

84-5 

84-3 

83-5 

83.1 

82.8 

82.6 

20 

84.9 

84.8 

84.9 

84.6 

84.6 

84.6 

85.0 

84-5 

84.1 

83-7 

83.S 

834 

83.0 

82.7 

21 

84.6 

85.0 

8S-7 

85.9 

85.9 

86.3 

86.7 

87.0 

87.2 

87.1 

86.8 

86.1 

85.9 

86.0 

22 

87.5 

87.6 

88.2 

88.4 

88.7 

89.6 

89.3 

89.6 

90.1 

90.0 

89.9 

89.3 

89.0 

89.1 

23 

92.0 

91.9 

91.7 

91.7 

91-7 

91.7 

91.1 

90.6 

90-3 

90.2 

90.1 

89.6 

89.2 

88.9 

24 

90-3 

90-3 

90.1 

89.9 

89.6 

89.4 

89.0 

88.9 

88.6 

88.4 

88.0 

874 

87.0 

87.3 

25 

88.7 

88.8 

89.1 

89.4 

89.2 

89.4 

89.2 

89.0 

88.7 

88.8 

88.7 

88.5 

88.3 

88.0 

26 

88.8 

89.1 

89.2 

88.8 

88.8 

88.8 

88.4 

87.7 

87.6 

87.4 

87.1 

86.7 

864 

86.4 

27 

85.6 

85-5 

85-3 

85.2 

85.0 

85-3 

85.2 

854 

85.7 

85.1 

85.0 

84-5 

84.7 

85-1 

28 

88.4 

88.6 

884 

88.4 

88.4 

88.4 

884 

88.6 

89.1 

88.7 

8H.3 

87.5 

86.8 

86.1 

29 

85.9 

85.8 

85.7 

85.4 

85.5 

85.6 

85 -9 

85.8 

86.0 

85.8 

85.9 

86.4 

854 

84.7 

30 

86.8 

87-3 

87-5 

87.6 

87.7 

88.7 

89-3 

89.5 

89.9 

90.1 

9O.O 

9O.O 

89.7 

89.3 

31 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

91.8 

91.6 

91-3 

91.2 

91.1 

90.6 

90.3 

Mitt. 

686.82 

686.87 

686.97 

686.90 

686.84 

687.02 

687.07 

686.87 

686.73 

686.59 

686.39 

686.00 

685.63 

68547 




353 


lik. Vergl. S. 296. Q- = - 0.5(685) mm. 

= 925 m. 


1901 . 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

1 P- 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

■ 


Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

684.0 

684.3 

684.7 

685.0 

685.3 

685.5 

685.6 

685.8 

685.9 

685.9 

(685.14) 

(685.9 

12 p) 

(684*0 

3 P) 

(1-9) 

85.9 

86.4 

87.0 

87.1 

87.0 

87.1 

87-3 

87-3 

87.1 

86.9 

86.75 

87^. 

7 a 

85.7 

2p 

1.7 

84*2 

84-3 

84.7 

84.9 

84.9 

84.8 

84.4 

84-3 

84*0 

83.8 

85.02 

86.9 

0 a 

83.8 

I2p 

3-1 

80.9 

81.S 

82.0 

83.0 

83-5 

83.6 

83.6 

83-9 

84*2 

84-3 

82.27 

84*3 

I2p 

80.0 

Ip 

4-3 

82.7 

83-3 

83-5 

83.8 

84.0 

84.6 

84.6 

84-3 

84.1 

84.2 

84.15 

85-5 

4a 

82.7 

2p 

2.8 

81.5 

81.4 

81.5 

81.7 

81.4 

82.0 

82.4 

83.2 

83-5 

83.4 

83-35 

85.9 

3 a 

81.4 

4 P 

4*5 

00 

85-3 

85.4 

85.6 

85.8 

85.6 

85.6 

85-5 

85-5 

85.5 

85-53 

86.5 

10 a 

83-4 

0 a 

3*1 

85.0 

85.2 

85.2 

85.5 

85.6 

85-5 

85.4 

85.2 

84.9 

84.9 

85.90 

87.2 

6 a 

84.9 

12 p 

2.3 

81.4 

81.7 

81.7 

81.8 

82.0 

81.S 

81.2 

81.0 

81.1 

81.1 

82.68 

84.9 

0 a 

81.0 

10 p 

3-9 

80.3 

80.6 

80.7 

80.8 

81.2 

82.0 

82.3 

83.0 

83.8 

83.4 

81.33 

83.8 

up 

80.1 

2p 

3-7 

78-3 

78.S 

78.8 

79.0 

80.2 

80.1 

80.4 

80.9 

81.2 

81.7 

80.60 

83-5 

I a 

77.8 

2P 

57 

83-3 

83-3 

83-3 

83-9 

84*0 

84.2 

84.4 

85.1 

85.6 

85.7 

83-34 

85.7 

12 p 

81.4 

2 a 

4-3 

88.4 

88.8 

89.4 

899 

90.1 

9O.O 

9O.0 

90.1 

90-3 

90.1 

88.30 

90.3 

up 

85.4 

2 a 

4-9 

89.6 

90-5 

91.0 

91-3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.6 

91.7 

9 I-S 

90.06 

91.7 

9 P 

88.7 

6 a 

3-0 

89.8 

89.8 

89.8 

89.7 

89.9 

90.2 

90.7 

90.6 

90.5 

90 -S 

90-SS 

91.5 

0 a 

89.6 

2P 

1.9 

90.2 

90.4 

90.7 

91.0 

91.2 

91-3 

91.4 

91.5 

91.5 

91*7 

91.11 

91.8 

6 a 

90.1 

2P 

1.7 

88.0 

88.3 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

88.7 

88.3 

88.3 

87.5 

89.38 

91.7 

0 a 

87.3 

12 p 

4.2 

82.6 

83.2 

84.0 

84.3 

85.0 

85.0 

85.2 

85.3 

84.8 

84.7 

84.68 

87-5 

0 a 

82.6 

2p 

4-9 

82.7 

82.9 

83.1 

83.3 

83-3 

83-3 

83.4 

83.6 

84.2 

84.3 

83.85 

85.0 

7 a 

82.7 

3 P 

2.3 

85.8 

85.9 

85-7 

85.8 

86.0 

83.9 

85.9 

86.2 

86.9 

87.0 

86.14 

87.2 

9 a 

84.3 

0 a 

2.9 

89.8 

90.3 

90.6 

90.9 

91-3 

91.S 

92.0 

92-3 

92.2 

92.1 

89.97 

92.3 

10 p 

87.0 

0 a 

5-3 

88.9 

88.8 

89.4 

89.8 

89.9 

89.9 

9O.0 

89.9 

90.0 

90.2 

90-31 

92.1 

0 a 

88.8 

4 P 

3*3 

87.4 

87-5 

87.6 

87.9 

88.0 

88.1 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.51 

90-3 

la 

87.0 

IP 

3*3 

88.0 

87,9 

88.2 

88.7 

88.6 

88.7 

88.8 

88.9 

88.6 

88.6 

88.70 

89.4 

6 a 

87.9 

4 P 

1.5 

86.2 

86.2 

86.4 

86.6 

87.0 

87.1 

86.6 

86.5 

86.0 

85.6 

87-31 

89.2 

3 a 

85.6 

I2 p 

3 -^ 

85.1 

85.4 

85.9 

86.5 

87.3 

87.S 

87.7 

88.0 

88.0 

88.1 

85.92 

88.1 

12 p 

84-5 

12 a 

3*6 

85.6 

85.4 

85-3 

85.7 

85.7 

85.7 

85-3 

85.6 

85.8 

85.8 

87.08 

89.1 

9 a 

85-3 

SP 

3*8 

84.8 

84*^ 

84.6 

84.7 

85.0 

85-4 

85-S 

85.6 

86.6 

86.8 

85-57 

86.8 

12 p 

84.6 

SP 

2.2 

89.1 

89.2 

89.5 

89.6 

90-3 

90.6 

90.7 

90.6 

91.1 

91.4 

89.40 

91.4 

12 p 

86.8 

0 a 

4.6 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.7 

91.0 

9 I.I 

91.1 

91.2 

9 I-S 

91.15 

92.0 

7 a 

90.1 

3 P 

1.9 

685.50 

685.71 

685.94 

686.22 

686.49 

686.60 

686.67 

686.79 

686.90 

686.89 

686.49 

688.16 

— 

684.82 

— 
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Februar Luftdruclc bei 0° und Normalschwere ^ ^ ^ ^ Greenwich. TSChark" 


Tag. 

I a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

B 




m 


I p. 

2 p. 

I 

691.6 

I 

691.6 

691.6 

691.8 

691.6 

691.6 

691.7 

692.1 

692.7 

692.9 

692.9 

693.0 

692.9 

6929 

2 

96.6 

97.0 

97.2 

97-5 

97-5 

97-7 

98.1 

98.6 

98.S 

98.7 

99.1 

99 -S 

99.2 

99-0 

3 

705 ./ 

702.3 

702.4 

702.4 

702.4 

J02.4 

702.5 

702.4 

701.9 

701.4 

700.9 

700.6 

700.1 

99.6 

4 

01.4 

00.8 

00.9 

00.6 

00.2 

699.8 

699.7 

699.1 

698.4 

698.3 

698.3 

698.3 

698.1 

97 -S 

5 

698.1 

698.1 

698.2 

698.3 

698.3 

98-3 

98-3 

97.8 

97-3 

97 -S 

97-4 

97-1 

96.6 

96.1 

6 

96.1 

95-7 

9 S .6 

95-4 

94-7 

94.6 

94.2 

93-8 

93-3 

93-3 

93-0 

92.9 

92-3 

91.7 

7 

9I.I 

90.7 

90.4 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.5 

89.0 

88.6 

88.3 

88.4 

88.1 

87.8 

8 

88.3 

88.2 

88.3 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.6 

87.7 

87 -S 

87.. 

87.0 

86.7 

86.2 

9 

88.1 

88.3 

88 .S 

88.5 

88 .S 

88.4 

88.2 

88 .S 

88.4 

88.0 

88.1 

87.9 

87.9 

87.8 

10 

90.1 

90.4 

90.6 

90.4 

90.8 

go.8 

91.2 

90.8 

91.0 

91.1 

90.8 

90.6 

90.1 

89.9 

II 

92.7 

92.8 

93-1 

92.9 

92.7 

92.9 

92.7 

92.4 

91.9 

91.6 

91.4 

91-3 

90.6 

90.3 

12 

91.4 

91.4 

91.S 

91-5 

91 -s 

91.7 

91.7 

91.1 

91.1 

90-3 

9O.O 

89.8 

89.2 

89.0 

13 

90.8 

91.0 

91.0 

90.9 

909 

91.0 

90.8 

90.6 

90.1 

89.4 

88.8 

88.6 

88.4 

88.2 

14 

88.0 

88.2 

88 .S 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

87.9 

87.7 

87.4 

87.0 

86.8 

86.6 

86.6 

IS 

88.6 

88.6 

88.6 

88.4 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

88.4 

88.1 

87.9 

87.7 

87-3 

87.1 

i 6 

90-3 

90.6 

91.2 

90.9 

91.0 

91 -S 

91.6 

91-3 

91.1 

91.2 

90,9 

90-S 

89.8 

89.8 

i ; 

91.1 

91-3 

90.6 

90-5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.2 

89.7 

89.4 

88.8 

88.3 

88.1 

87.8 

i 8 

88.7 

88.6 

88.0 

87.8 

88.0 

87.8 

88.1 

88.1 

88.0 

87.7 

87.7 

87.6 

87.2 

87.1 

19 

89.0 

89.6 

89-5 

89.8 

90.2 

90.5 

91.1 

91 -S 

91.4 

91.7 

91 -S 

91-3 

90.8 

90.7 

20 

94-4 

94 -S 

94 -S 

94.6 

94-6 

95.2 

95-2 

94-9 

94-3 

94.0 

93 -S 

92.9 

92.4 

91.9 

21 

92.3 

92.1 

91-9 

91.9 

92.0 

91.9 

91.2 

9I.I 

90.7 

90.3 

90.0 

89.8 

89-3 

89-4 

22 

92-3 

92.6 

92.S 

92.5 

92.7 

92.6 

93-1 

92.7 

92.4 

91.9 

91,4 

91 -3 

90.9 

90.9 

23 

93-3 

93-7 

93 -^ 

94.2 

94.0 

94-3 

94-7 

94-3 

94.0 

93-4 

93-0 

92.6 

92.2 

91.7 

24 

93-1 

92.9 

92.9 

93-0 

93-0 

93-1 

93-7 

93 -S 

92.9 

92-3 

92.0 

91.4 

91-3 

91.2 

25 

91.6 

91-3 

91.4 

91.7 

92.0 

92.0 

92.2 

92-5 

92.4 

92.1 

91.7 

9I.1 

90.4 

89.9 

26 

90 -S 

90.6 

90.7 

90.9 

91.0 

91.2 

92.1 

92.1 

92 .S 

92.S 

91.9 

91-4 

90.9 

90.6 

27 

89.8 

89.6 

89.4 

88.9 

88.3 

88.4 

88.1 

88.0 

87-3 

86.7 

86.1 

86.1 

85.2 

84-3 

' 28 

85.0 

85.4 

85.6 

85.4 

85.6 

85.8 

85.9 

85.7 

85.8 

85.8 

85.6 

„ 8S-S 

85.4 

84.8 

Mitt. 

692.01 

692.07 

692.08 

692.02 

692.01 

692.09 

692.19 

692.03 

691.78 

691.54 

691.25 

691.05 

690.64 

690.35 







lik. Vergl. S. 298. 


Q- = —Os (685) miu. 
Hf, = 925 m. 


1901. 



B 

s p. 

6 p. 

7 P- 

8 p. 

9 P- 




Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

DifF. 

693.0 

693.6 

694.2 

694.5 

694.7 

694.8 

695.0 

695.4 

696.3 

696.5 

693.29 

696.5 

12 p 

691. s 

0 a 


98.8 

99.1 

99-4 

99.7 

700.2 

700.3 

700.6 

700.8 

701.5 

701.9 

99.02 

701.9 

12 p 

96.5 

0 a 


99 'S 

99-5 

99.6 

99-7 

00.2 

00.8 

01. 0 

01.3 

01.4 

01.4 

701.16 

02.5 

7a 

99 .S 

4 P 


96.9 

96.7 

96.9 

97-4 

697.6 

697.8 

698.1 

697.9 

698.1 

698.3 

698.63 

01.4 

0 a 

96.7 

4 P 

|H 

95-7 

95-9 

96.5 

96.8 

96.8 

96.6 

96.6 

96.4 

96.5 

96.3 

97.1S 

698.3 

5 a 

95.7 

3 P 

2.6 

91.6 

91.3 

91.2 

91.1 

91.2 

91.3 

90.8 

90 -S 

91.0 

91.2 

92.83 

96.3 

0 a 

90.S 

lOp 

5-8 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.7 

88.7 

88.88 

91.2 

0 a 

87.6 

3 P 

3.6 

86.1 

86.2 

86.6 

86.8 

87.1 

87.5 

87.9 

87.8 

87.9 

88.0 

87.41 

88.7 

0 a 

86.1 

3 P 

2.6 

87.7 

87.9 

88.2 

88.4 

89.1 

89.4 

89.5 

89.6 

89.7 

89.8 

88.52 

89.8 

I2p 

87.7 

3 P 

2.1 

90.0 

90.1 

90.2 

90.8 

91.8 

92.0 

92.3 

92.2 

92.5 

92.6 

90.96 

92.6 

I2p 

89.8 

0 a 

2.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.6 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.5 

91.4 

91.62 

93.1 

3a 

89.9 

4 P 

3.2 

oc 

CO 

88.9 

89.0 

89.3 

89.9 

90.2 

904 

90.5 

90.6 

90.7 

90.40 

91.7 

6 a 

88.9 

3 P 

2.8 

88.2 

88.0 

88.1 

88.5 

88.9 

89.2 

88.8 

88.5 

88.0 

87.8 

89.3s 

91.0 

3 a 

87.8 

12 p 

3.2 

86.6 

86.6 

87.2 

87.9 

88.4 

88.7 

88.9 

88.9 

88.5 

88.6 

87.85 

88.9 

9 P 

86.6 

2p 

2.3 

87-3 

87.7 

88.3 

89.0 

89.8 

90.1 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

88.70 

90.6 

up 

87.1 

2 p 

3.5 

89.7 

89.9 

90.1 

90.5 

90.8 

90.9 

91.0 

9I.I 

91.1 

91.2 

90.7s 

91.6 

7a 

89.7 

3 P 

1.9 

87.4 

87.2 

87.2 

87.4 

88.1 

88.2 

88.7 

88.7 

88.9 

88.8 

89.09 

91.3 

2 a 

87.2 

4 P 

4.1 

87.3 

87.0 

87.. 

87.9 

88.5 

88.7 

88.4 

88.5 

88.6 

89.0 

87.98 

89.0 

I2p 

87.0 

4 P 

2.0 

90.7 

90.8 

91.1 

91.8 

92.4 

92.9 

93-0 

93-3 

93-6 

94.1 

91.3s 

94.1 

I2p 

89.0 

0 a 

5.1 

91.7 

91.9 

92.0 

92.4 

92.5 

92.7 

92.8 

92.7 

92.5 

92,2 

93.3s 

95.2 

7a 

91.7 

3 P 

3.5 

89.2 

89.4 

90,2 

90.7 

90.8 

91.2 

91.4 

91.6 

91.9 

92.2 

90.94 

92.3 

1 a 

89.2 

3 P 

3.1 

91.2 

91-5 

91.9 

92.1 

92.S 

92.6 

92.7 

93-0 

93.0 

93 .> 

92.23 

93.1 

12 p 

90.9 

2p 

2.2 

91.9 

91.9 

93.1 

92.9 

93-2 

93.1 

93-2 ■ 

93-4 

93-3 

93-3 

93.22 

94-7 

7a 

91.7 

2p 

3.0 

91.1 

91.2 

91.4 

1 

91.6 

91.9 

92.1 

93.2 

92.r 

91.7 

91.7 

92.22 

93-7 


91.1 

3 P 

2,6 

89.8 

89.8 

89.3 

89.6 

89.7 

89.9 

90.2 

90.4 

90.4 

90.5 

90.91 

92.5 

8a 

89.3 

5 P 

3-2 

90.1 

89.9 

90.0 

90,2 

90.3 

90.5 

90.7 

90.7 

90.6 

90.1 

90.92 

92.S 

10 a 

89.9 

4 P 

2.6 

84.1 

83.7 

83.7 

83.7 

84.0 

84.4 

84.7 

84.6 

84.5 

84.5 

86.17 

90.1 

0 a 

83.7 

SP 

6.4 

84.7 

84.7 

85.1 

85.5 

86.0 

86.5 

86.9 

87.1 

87.2 

87.2 

85.76 

87.2 

I2p 

84.S 

oa 

2.7 

690.24 

690.29 

690.52 

690.88 

691.29 

691.51 691.65 691,71 

691.79 

691.85 

691.4s 

693.28 

— 

689.89 

— 

3-39 
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MMrZ Luftdruck bei o“ und Normalschwere ^ ^ Greenwich. TsChafk- 


Tag. 

I a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 




■ 


11 a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2 p. 

I 

687.2 

687.3 

687.4 

687.5 

687.6 

687.7 

687.7 

687.7 

687.4 

687.1 

686.6 

686.3 

685.8 

685.4 

2 

85.6 

85.6 

85.7 

8S.S 

85.6 

85.8 

85.9 

86.3 

86.6 

86.5 

86.5 

86.2 

86.1 

86.1 

3 

85.0 

85-3 

85.6 

85-3 

85-5 

85-9 

86.7 

87.0 

86.7 

86.3 

86.1 

86.0 

854 

84.8 

4 

83.7 

84.0 

84.7 

85.2 

85.S 

85.6 

85.9 

86.4 

86.5 

86.4 

86.3 

86.0 

85.8 

85.4 

5 

87.2 

87.1 

86.9 

86.5 

86.4 

86.5 

86.7 

86.5 

86.3 

86.0 

85.6 

85.1 

84.5 

83-9 

6 

82.6 

82.6 

82.5 

82.8 

84*0 

84*2 

84.4 

84*2 

83-9 

83.2 

82.6 

81.S 

80.4 

80.2 

; 

80.9 

81.S 

81.9 

81.9 

81.9 

82.3 

82.0 

81.3 

80.9 

81. 1 

81.S 

81.1 

80.3 

80.0 

8 

834 

834 

834 

83.S 

83.7 

83.9 

84.1 

84-2 

84.4 

84.3 

84*0 

84.0 

83.2 

82.7 

9 

85.1 

85.2 

85 -s 

86.4 

87.3 

87-5 

88.1 

88.2 

88.0 

87.9 

87-3 

86.7 

86.3 

85.7 

10 

86.3 

86.1 

85.7 

85.8 

85.8 

85.7 

85-5 

85.1 

85.1 

84.1 

84.0 

83.8 

83.7 

83-3 

II 

83.7 

83.8 

83-9 

84*2 

85.0 

85-3 

85.S 

854 

85.5 

85.1 

84>2 

84.1 

83.7 

83.0 

12 

87.7 

87.7 

87.5 

87.5 

88.0 

88.7 

88.8 

89-3 

89-3 

88.8 

88.3 

88.1 

87.6 

87.5 

13 

85-3 

85.1 

84.8 

84.8 

84*^ 

85.1 

854 

86.0 

85.8 

85.4 

854 

85.2 

84.7 

83.9 

14 

87.8 

89.0 

89.2 

9O.O 

90.2 

90.6 

91-5 

91.9 

92.6 

93-7 

93 -S 

93-6 

93-7 

93-2 

IS 

92.4 

92.1 

92.2 

92.0 

92.0 

92 -S 

92,6 

92.6 

92.7 

92.2 


91.2 

90.5 

89.8 

i6 

89.0 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

88.7 

88.0 

87.6 

87.2 

86.9 

86.1 

85-3 

17 

82.4 

81.3 

80.8 

80 1 

79-7 

794 

78.8 

79.2 

79.1 

784 

78.3 

78.6 

79-3 

79-3 

i8 

87.7 

88.7 

89.8 

91.0 

92.2 

92-5 

93-3 

944 

95.0 

95-7 


95.2 

95.0 

944 1 

19 

95-0 

9 S -5 

9 S-S 

954 

9 S -5 

95.6 

95.6 

95.6 

95-5 

9 S-* 


93-7 

92.5 

91.6 1 

20 

93-8 

93-7 

934 

93-3 

93-3 

93-3 

93-3 

92.9 

92.5 

92.0 


91.0 

90-3 

89.6 

21 

91.2 

90.9 

90.7 

90.8 

90.9 

91.2 

91.6 

91.4 

90.6 

90.2 

90.0 

89.9 

894 

89-3 

22 

89.2 

89.2 

89.6 

89.9 

90-5 

90.7 

90.8 

90 -S 

90.1 

89.8 

89.6 

89-3 

89.1 

88.7 

23 

88.7 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

88.5 

88.5 

88.1 

87.6 

86.9 

85-7 

85.0 

83-9 

83.6 

24 

81.4 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.9 

83.2 

83.0 

83.0 

82.6 

82.0 

81.8 

81.4 

80.9 

25 

81.9 

81.S i 

81.4 

81.4 

81.8 

82.2 

82.2 

81.8 

81.7 

81.3 

80.9 

80.6 

80.3 

79-9 

26 

81.4 

81.6 

82.2 

82.6 

82.5 

834 

84-0 

84.3 

84.6 

85.6 

86.3 

86.1 

86.0 

86.0 

27 

87.6 

874 

87-5 

87.7 

88.6 

89.0 

89-3 

89.6 

89.9 

89.9 

89.6 

89.1 

88.8 

88.5 

28 

89.9 

89.9 

89-7 

89.6 

89.7 

89.7 

90.2 

90.0 

90.1 

89.9 

89.8 

89-3 

88.9 

88.4 

29 

86.3 

85.6 

85.4 

854 

85.4 

854 

85.2 

’84.9 

84.5 

84.2 

84.1 

83.S 

82.9 

82.1 

30 

82.5 

83.1 

83.8 

84.8 

85.1 

85.6 

85.8 

86.3 

86.4 

86.5 

86.2 

86.1 

86.1 

85.9 

31 

90.5 

90.7 

91.1 




92.9 

92.7 

93-2 

934 

93-3 

93-1 

92.6 

92.6 

Mitt. 

686.53 

686.59 

686.69 

686.85 

687.11 

687.37 

687.57 687.60 

687.53 

687.33 

687.03 686.71 686.27 685.84 











lik. Vergl. S. 300. 


Cg — o.j (6S5) mw. 
H,, - 925 m. 


1901 . 




5 P* 

6 p. 

7 P- 



10 p. 

II p. 

12 p = 

Mittern. 

Miitel. 

Maximum. 

Miniinum. 

Diff. 

684.8 

684.7 

684.8 

684.9 

685.1 

685.1 

685.0 

685.2 

685.3 

685.5 

686.21 

687.7 

7 a 

684.7 

4 P 

3-0 

85-9 

85-4 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85-3 

85.5 

85-5 

85.0 

85.70 

86.6 

9 

85.0 

6p 

1.6 

84*2 

84.1 

84*2 

84.1 

84.1 

83.9 

83.7 

834 

83.6 

84.9 

85.08 

87.0 

8 a 

83-4 

10 p 

3-6 

85.6 

85-9 

86.0 

86.3 

86.S 

87.0 

874 

87.5 

87-3 

86.9 

85.99 

87-S 

10 p 

83-7 

I a 

3-8 

83.6 

83-5 

83-5 

83.6 

83.6 

83.8 

83-9 

834 

83.4 

83.0 

85.02 

87.1 

2 a 

83.0 

12 p 

4.1 

80.2 

80.3 

80.2 

80.5 

80.9 

80.9 

80.6 

80.5 

80.3 

80.5 

81.83 

84.4 

7 a 

80.2 

3 P 

4,2 

79-4 

79.0 

79-3 

79.8 

80.4 

81.0 

81.9 

83.2 

833 

83.4 

81 .22 

83.4 

12 p 

79.0 

4 P 

4-4 

82.6 

82.6 

82.7 

83.1 

83.7 

84.1 

84.6 

84.7 

84.9 

84.9 

83-75 

84.9 

12 p 

82.6 

4 P 

2.3 

85.8 

85-9 

85.9 

86.1 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.7 

86.4 

86.63 

88.2 

8 a 

84-9 

0 a 

3-3 

83 s 

83-3 

83-3 

83-5 

84.1 

84.3 

84.1 

83-9 

83.7 

83.6 

84.47 

86.4 

0 a 

83-3 

4 P 

3 -> 

82.9 

82.7 

82.8 

83.2 

83.7 

84.5 

85.6 

86.3 

86.7 

86.9 

84.49 

86.9 

12 p 

82.7 

4 P 

4.2 

87.2 

86.4 

85.7 

85.8 

86.0 

86.2 

86.4 

86.2 

86.0 

85.6 

iB 

89-3 

8 a 

85.6 

12 p 

3-7 

83-5 

834 

83-5 

83-5 

83-8 

83-7 

83.7 

84.9 

85.7 

86.4 

ii 

86.4 

12 p 

83-4 

4 P 

3-0 

93 'i 

92.8 

92.7 

93-1 

93-3 

93-7 

93-6 

93 5 

931 

92.6 

92.17 

93-7 

10 a 

86.4 

0 a 

7-3 

89.4 

88.9 

88.6 

88.6 

88.4 

88.6 

88.7 

88.9 

88.8 

88.8 

90.60 

92.7 

9a 

88.4 

7 P 

4-3 

85.0 

84-5 

83.8 

83.9 

83.8 

154.0 

84.1 

83.8 

83.2 

82.9 

86.33 

89.1 

6 a 

83.9 

12 p 

6.2 

79-3 

79-5 

79-8 

80.1 

80.5 

cSo.8 

81.0 

82.2 

82.5 

85.4 

80.24 

85-4 

12 p 

78.3 

11 a 

7-1 

94.1 

94.2 

94-3 

944 

94 S 

9S-I 

95.2 

94.9 

94.9 

94.8 

93.62 

95.7 

10 a 

85.4 

0 a 

^9 

91.2 

91.1 

91.4 

91.8 

92.0 

92.7 

93-0 

93-1 

93 -a 

93-8 

93.73 

95.6 

7 a 

9I.I 

4 P 

4-5 

89.4 

89.4 

89.9 

90.6 

9‘-3 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.5 

91.80 

93.8 

1 a 

89.4 

3 P 

4.4 

88.8 

88.3 

88.0 

88.3 

88.4 

89,1 

89.6 

894 

89-3 

89.0 

89.85 

91.6 

7 a 

88.0 

SP 

3-6 

88.1 

87.7 

87.6 

87.8 

87.8 

88.0 

88.2 

88.1 

88.2 

88.4 

89.04 

90.8 

7 a 

87.6 

5 P 

3 -* 

82.6 

82.2 

81.8 

81.9 

81.8 

81.9 

81.7 

8r.6 

81.2 

81.3 

84.9s 

88.7 

5 a 

81.2 

1 1 p 

7-5 

80.7 

80.8 

80.7 

80.8 

81.1 

81.4 

81.7 

81.9 

82.2 

82.3 

81.83 

83.2 

7 a 

80.7 

SP 

2.5 

79-7 

80.0 

80.0 

80.7 

81.0 

81.2 

81.1 

81.7 

81.8 

81.9 

81.17 

82.3 

0 a 

79-7 

3 P 

2.6 

86.0 

85.8 

85.7 

86.0 

86.4 

86.9 

87.2 

87.2 

87.5 

87-5 

85.12 

87-5 

13 p 

81.4 

I a 

6.1 

88.3 

88.4 

88.7 

89.0 

89.2 

9O.0 

90-3 

90.S 

90.4 

90.2 

89.06 

90-S 

lOp 

87.4 

2 a 

3-1 

88.2 

87-9 

87.9 

88.1 

88.3 

88.5 

88.4 

87.8 

87.S 

87.0 

88.95 

90.2 

0 a 

87.0 

12 p 

3-2 

81.9 

81.7 

81.4 

81.3 

81.9 

82.1 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

83-54 

87.0 

0 a 

81.3 

6p 

S-7 

00 

85.5 

85-3 

85.8 

86.5 

88.0 

88.5 

88.9 

89-3 

9O.O 

86.15 

90.0 

13 P 

82.5 

0 a 

7 -S 

92.4 

92.2 

92-3 

92.4 

924 

92.6 

93-1 

93-1 

93 -* 

93-0 

92.48 

93-4 

ro a 

90.0 

0 a 

3-4 

685.58 

685.42 

685.38 685.61 

685.88 686.21 

686.41 686.53 686.55 

686.64 

1 686.55 

688.61 

■ 

684.20 

— 

4.41 
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April Luftdruck bei o° and Normalschwere ^ ^ Greenwich. TSCHark’ 


Tag. 

I a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a- 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Millag. 

I p. 

2 p. 

I 

692.9 

692.9 

692.6 

692.4 

692.6 

692.6 

692.1 

691.9 

691.3 

690.5 

689.9 

689.3 

688.4 

687.5 

2 

83.4 

83.4 

83.1 

83.0 

83.0 

83.2 

83-3 

834 

83-1 

82.9 

82.4 

82.1 

81.7 

81.1 

3 

80.1 

80.1 

79-7 

79-4 

79.4 

79.6 

80.0 

8O.0 

79.8 

79-9 

79.8 

79.1 

78.8 

78.1 

4 

790 

79.1 

79.1 

80.O 

80.9 

81.1 

81.6 

81.8 

81.6 

81.8 

81.3 

81.0 

80.8 

80.6 

5 

83.2 

84.4 

84.4 

84*2 

84.3 

84.6 

85.3 

85.8 

85.9 

85.6 

85.0 

84.7 

84.4 

84,4 

6 

83.7 

83.1 

83.2 

83.4 

834 

84.1 

83-9 

83.8 

834 

83.1 

82.6 

82.3 

82.0 

81.S 

7 

84'0 

83.8 

84.3 

84.7 

85.0 

854 

85.9 

86.3 

86.5 

86.6 

86.2 

86.1 


86.2 

8 

86.8 

86.9 

87.1 

87.2 

874 

87-5 

87.6 

87-5 

87.1 

86.9 

86.4 

86.1 

85.5 

85.1 

9 

85.4 

85.2 

85.1 

8 S >3 

85-3 

85.5 

85.8 

854 

85.0 

84.6 

84.0 

83.7 

83.7 

83-3 

10 

83.2 

83-3 

83.1 

83.2 

83.2 

83.1 

83.0 

82.9 

83.0 

83.1 

82.4 

82.1 

82.0 

8I4 

II 

79-9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.8 

80.9 

80.8 

80.8 

81.0 

81.1 

80.9 

80.6 

80.3 

80.2 

12 

81.4 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.7 

81.8 

81.8 

81.6 

81.3 

80.8 

80.2 

79-7 

78.9 

13 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.1 

77-7 

77.6 

774 

77.1 

77.2 

76.9 

76.1 

75.6 

7 S-S 

14 

77-9 

78.1 

78-3 

78.5 

78.2 

77.8 

77-7 

774 

76-5 

75-5 

74-9 

73-7 

73-2 

72.3 

IS 

75-4 

75-9 

76.4 

77.1 

77.6 

78.0 

78.2 

78.. 

78.1 

' 77-7 

774 

77.2 

76.9 

76.4 

i6 

77-3 

77-4 

77-4 

77-4 

77-7 

77.8 

77.6 

774 

77.1 

76.9 

76.2 

75-6 

75 'S 

754 

17 

77.6 

77.6 

77.6 

77-7 

77-7 

77-9 

78-3 

784 

78.5 

78.0 

77.9 

77-7 

77-3 

77.2 

1— 1 
CO 

79.8 

79.8 

79.6 

80 1 

80.5 

80.7 

80.8 

80.8 

80.S 

79-9 

794 

79.2 

78.9 

78.9 

19 

81.3 

81.3 

81.1 

81.1 

81.2 

80.9 

80.8 

80.S 

80.1 

79.1 

78.6 

78.1 

77 -S 

77.2 

20 

78.3 

• 78-3 

78.2 

78.3 

78-5 

78.5 

78.2 

78-3 

78.0 

774 

77.0 

764 

75.8 

75-6 

21 

78.2 

78.6 

78.8 

79*3 

79.6 

80.1 

80.4 

80.4 

80.0 

794 

78.9 

78.6 

784 

7«-3 

22 

80.8 

81.0 

81.0 

81.7 

82.5 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

— 

— , 

— 

— 


Mitt. 

681.26 

681.37 

681.38 

681.5s 

681.76 

681.89 

681.98 

681.9s 

681.73 

681.36 

680.90 

680.47 

680.13 

679.77 





359 


lik. Vergl. S. 302. 


= — 0 5 (685) mm. 
Hi - 925 m. 


1901. 


3 p- 

4 p. 

SP- 

6 p. 

7 P- 

3. 

9 P- 

ro p. 

11 p. 

12 p = 

Mittern. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

DifF. 

686.5 

685.9 

685.4 

685.0 

684.8 

684.6 

684.1 

683.3 

683.1 

682.8 

688.43 

693.0 

0 a 

682.8 

I2p 

10.2 

80.S 

80,1 

80.2 

80.3 

80.5 

80.6 

80.7 

80.6 

80.6 

80.3 

81.81 

834 

2 a 

80.1 

4P 

3-3 

77'9 

77.6 

77 -s 

77.8 

78,2 

78.5 

78.7 

78.7 

78.6 

•78.5 

78.99 

80.3 

0 a 

77-5 

5P 

2.8 

00 

0 

80.4 

80.9 

80.9 

81.4 

81.9 

82.0 

81.6 

81.7 

82.1 

80.96 

82.1 

* 

I2p 

78.5 

0 a 

3.6 

84.1 

83-9 

83.8 

84.0 

83-9 

83.7 

83.1 

82.9 

83.2 

83-3 

84.25 

85-9 

9a 

82.1 

oa 

3-8 

81.2 

81.3 

*81.9 

82.2 

82.5 

83-1 

83-3 

83.6 

83-9 

84.0 

82.94 

84.1 

6 a 

81.2 

3P 

2.9 

86.0 

85-7 

85.9 

85.8 

85.9 

86.2 

85.9 

86.0 

86.4 

86.5 

85.74 

86.6 

10 a 

83.8 

2 a 


00 

bo 

84.8 

85.1 

85.5 

85.8 

86.0 

86.0 

85.9 

86.0 

86.0 

86.30 

87.6 

7a 

84.8 

4P 


00 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83-S 

83-7 

83.2 

83-3 

83-3 

84.16 

86.0 

0 a 

82.9 

3P 

3-1 

80.9 

80.5 

80.6 

80.7 

80.6 

80.5 

80.4 

80.0 

79-7 

79-8 

81.78 

83-3 

oa 

79-7 

up 

3-6 

80.1 

80.1 

80.3 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

80.64 

81.2 

12 p 

79-8 

oa 

1.4 

78.6- 

78.5 

78.7 

78.8 

79-0 

79-1 

79-0 

78.5 

78-3 

78.2 

80.13 

81.9 

5a 

78.2 

I2p 

3-7 

75-3 

75-4 

75 -S 

75-9 

76.4 

76.9 

76-9 

76.6 

76.9 

77.6 

76.88 

78.2 

oa 

75-3 

3P 

2.9 

72.0 

71.8 

71.8 

71-7 

72.0 

72.4 

73-0 

74.0 

74-1 

74-9 

74.90 

78.5 

4a 

71.7 

6p 

6.8 

76.4 

76.7 

77-0 

77-0 

77.2 

77-3 

77-3 

77-1 

77-4 

77-4 

77-13 

78.2 

7a 

74-9 

oa 

3-3 

75-4 

75-5 

7 S-S 

75-9 

76.7 

77-0 

77-1 

77-5 

77-5 

77.6 

76.77 

77-8 

6 a 

75-4 

3P 


77.1 

77-2 

77-7 

78.1 

78.9 

79-0 

79.0 

79-0 

79-3 

79-5 

78.09 

79-5 

12 p 

77.1 

3P' 


79.1 

79-5 

79-9 

80.5 

80.9 

81.0 

81.0 

81. 1 

81.2 

81.3 

80.18 

81.3 

12 p 

78,9 

2p 

^9 

77.2 

77-2 

77-7 

78.3 

78.8 

78.9 

78.6 

78.5 

78.5 

78-5 

79.21 

81.3 

I a 

77.2 

3P 

4-1 

75-6 

75-7 

76.3 

76.9 

77-3 

77-5 

77-5 

77-7 

77-7 

77.7 

77-36 

78.5 

0 a 

75.6 

3P 

2.9 

78.4 

79-0 

79.0 

79-9 

80.3 

80.5 

80.6 

80.8 

80.9 

80.8 

79-55 

80.9 

up 

77-7 

oa 

3-2 

— 

j — 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(82.04) 

(82.9 

9 a) 

(80.8 

oa) 

2.1 

679-54 

679.51 

679-71 

679.96 

680.25 

680.44 

680.42 

680.37 680.4s 

680.54 

680.77 

682.39 

— 

678.91 

— 

3.48 












36 o 


September 


Lufttemperatur Cels, wahrend der Flussfahrt von 



I 






36i 


Lajlik bis Haradighan-kotak, sielie S. 122 bis 126. 1899 . 


■ 

■ 

S P- 

6 p. 

7 p. 




II p. 

12 p = 

Mi t Lem. 

Mittel. 

Maxim. 

St. 

Minim. 

St. 

Diff. 

28.9 

28.4 

26.9 

23.1 

19.7 

17.0 

16.2 

16.2 

17-5 

17.0 

18.4 

20.06 

29.5 

3-0 P 

12.0 

3.30 a 

17-5 

31-0 

29.6 

26.0 

21.0 

17-7 

17.0 

16.8 

1 5-4 

14.6 

13-6 

22.65 

36.0 

2.5 P 

13.6 

12.0 p 

22.4 

32.7 

31-3 

27.4 

21.7 

17-7 

I6.I 

14.2 

14.2 

13-8 

13-3 

19-95 

33-9 

2.5 p 

8.9 

5.25 a 

25.0 

29.7 

29-3 

26.5 

21.8 

18.4 

17.4 

16.8 

16.0 

16.0 

143 

20.40 

33 9 

1-55 P 

10.3 

6.0 a 

23.6 

27.9 

27.1 

23-9 

[9.8 

17.9 

16.7 

16.3 

14.7 

13.6 

I3-I 

18.80 

28.7 

I.I 5 P 

10.8 

4-25 a 

17.9 

29.0 

30.7 

26.S 

22.2 

19.9 

18.4 

17-7 

17.3 

14.9 

14.4 

19.70 

32.8 

2.50 p 

9.8 

5-20 a 

23.0 

33.0 

32.5 

26.4 

1 9.9 

17.4 

16.7 

iS^s 

IS-O 

I4.I 

13-9 

20.53 

34-5 

2.5 p 

12.3 

S-55 a 

32.2 

35-3 

3 S -3 

23-3 

18.7 

17.8 

16.4 

I 4 -S 

I 3 -I 

12. 1 

1 1.4 

19-38 

294 

1.20 p 

II.4 

12.0 p 

18.0 

23.6 

31.8 

19.2 

15-3 

13-4 

XI. 8 

11.4 

II.O 

II. I 

lO.o 

14-95 

28.0 

• O.4O p 

4*3 

5-45 a 

23-7 

20.4 

19 s 

18.4 

16. 1 

14.8 

13.8 

9.6 

9.0 

7.6 

, ^-3 

13.70 

24.0 

O.4O p 

6.4 

5-35 a 

17.6 

28.4 

2 S -3 

21.0 

17.9 

16.0 

14.4 

12.7 

1 1.6 

10.6 

10.2 

16.61 

30*9 

12.0 a 

4.1 

4.10 a 

26.8 

31-5 

30.8 

39-3 ' 

36.9 

2 I-S 

18.0 

16.5 

lS -7 

15.2 

14.6 

18.40 

3I.S 

2.35 p 

7*9 

5.40 a 

23-9 

27.C 

25.0 

24.0 ; 

23.0 

19.7 

17-3 

17.0 

IS *9 

15.1 

15*7 

17.92 

27.9 

2.45 p 

II.2 

6.0 a 

16.7 

23.2 

23.0 

21.9 

20.9 

19.3 

17-3 

16.2 

15.2 

14.6 

13*5 

17.30 

24.7 

2.30 p 

12.5 

4.0 a 

12.2 

21.6 

21.3 

20.3 

I8.I 

16.1 

15-3 

14,0 

12.9 

13.1 

II.O 

15-34 

23.7 

1.50 i> 

8.8 

6.25 a 

' 14.-9 

24.0 

23-4 

20.2 

17.* 

15.4 

•13.8 

11.8 

10.9 

10.4 

lO.o 

15-45 

26.0 

2.40 p 

7.8 

5.30 a 

18.2 

25-5 

24.3 

21.8 

18.0 

lS -3 

13-5 

I 2 .I 

II.O 

9-9 

9.0 

15.01 

27.2 

2.0 p 

5-3 

6.5 a 

21.9 

24.4 

25.7 

22.9 

20.6 

17-7 

15.6 

14-3 

13.2 

II.O 

10.4 

14.69 

27.0 

2.5 p 

6.0 

7.0 a 

21.0 

27.9 

24-3 

25.2 

20.7 

16.4 

14.0 

X3.0 

12.2 

11.8 

11*3 

16.02 

31*1 

0.45 P 

• 4.1 

6.40 a 

27.0 

27.08 

26.24 

23*74 

1 20 .IS 

! 17-47 

15.82 

I 4 -S 7 

13-65 

12-95 

12.67 

17.72 

29-53 

— 

8.82 

— 

20.71 


yourmy in Central Asia. 


V: /. 
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362 






















363 


Haradighan-kotak bis Modsche-toghrak, siehe S. 126 bis 130. 


1899. 



p. 9 p- 10 p. II p. 


12 = 
Mittern. 



Maximum 

29.0 

2.0 p 

31.6 

3-35 P 

31-4 

3-5 P 

29.2 

2 . 3 s P 

21.2 

0.35 p 

23.0 

2.0 p 

27.0 

4.27 p 


6.4 I 6.SS a| 22.4 

25-3 

27.9 

5-2 |I2.0 PI 16.8 

2S-7 

26.9 
29.6 

1.6 I 7.15 a| 29.3 
28.8 



5.4 6.40 a| 30.4 

5.5 7.5 a| 32.1 
26.5 

























3^4 


November Lufttemperatur Cels, wahrend der Flussfahrt von 


Tag. 


2 a. 

3 a. 

4 a. 

S a- 

6 a. 



s 

a. 

9 a. 





2 p. 

I 

— 

2-3 

— 

3-2 

- 

4.0 

- 

S-i 

- 

6.0 


6.7 

- 

7-0 

- 

3-3 

1.2 

S -4 

8.7 

12.2 

14.2 

15-0 

2 


0.7 



1.8 

— 

2.8 

— 

4 * 

— 

4-0 


4.8 

- 

S-o 

- 

0.3 

3-6 

6.2 

9-7 

II.O 

13-2 

12.4 

3 

— 

2.8 

— 

3-3 

— 

4.0 

— 

4-4 

- 

S-i 

- 

5-3 

- 

3-s 


1-3 

10.3 

12.8 

12.4 

12.8 

15.0 

15.0 

4 


3-8 


1-7 


0.6 

- 

0.4 

- 

I.O 

- 

1.8 


2.0 


O.o 

S -3 

9-3 

12.0 

15.7 

16.4 

00 

t-i 

5 

— 

I.O 


1-5 

- 

2.8 

- 

4.8 


4-7 

- 

3-3 

- 

3-2 

- 

2.3 

I-S 

6.3 

10.5 

Il.S 

17-3 

18.2 

6 

- 

3-0 

- 

3-8 

- 

4.6 

“ 

S -4 


5-0 

- 

S -3 

— 

5-1 

— 

1.8 

I.O 

4.1 

8.0 

12.4 

lS -7 

14.8 

7 

— 

0.7 

— 

0.9 

— 

2.2 


2.9 

- 

2.6 

- 

3-3 

- 

3-6 


1.8 

1.6 

6.0 

9-9 

10.5 

12.0 

14.7 

8 

- 

1-3 

- 

I.O 


0.2 

- 

0.2 

- 

0.5 

- 

0.4 


0.7 


O.o 

I.O 

2.0 

4.1 

7-4 

8.0 

9-0 

9 


0.2 

- 

I.O 

- 

1-3 

- 

l-S 

- 

1.2 

- 

1-7 

- 

I -5 

- 

1.2 

-0.7 

0.7 

2.5 

4.4 

5-9 

7-4 

10 


2.4 

- 

3-0 

- 

4-5 

- 

4.6 

- 

S-o 

- 

S -7 

- 

6.0 

- 

6.0 

-3-7 

O.o 

2.1 

6.9 

9.0 

7-1 

II 


7.0 

- 

8.0 

- 

6.3 

- 

4.9 

- 

4.6 

- 

5.2 

-- 

6.0 

— 

s-s 

-4.2 

O.o 

3-9 

9-3 

14.0 

14-3 

12 

- 

3-9 

- 

4.6 

- 

4.6 

— 

4-7 

- 

S-s 

- 

5 -S 

- 

6.0 

- 

s -7 

O.o 

4-4 

9.0 

12.3 

19.0 

19.9 

13 

- 

6.7 

- 

8.3 

- 

94 

- 

lO.o 

- 

10.4 

- 

II.2 

- 

1 1.9 


II.2 

-4-9 

2.0 

5-8 

9.2 

124 

14.6 

14 

- 

S -5 

- 

6.6 

- 

7-5 

- 

8.1 

- 

8.3 

- 

9.0 

- 

9-3 

- 

9-5 

-6.6 

O.l 

3-7 

9.2 

n .5 

11.5 

IS 

- 

6.0 

- 

7-0 

- 

7-7 

- 

8.2 

- 

7-7 

- 

6.1 

- 

6.0 

- 

6.2 

- 3-8 

-0.4 

s -9 

9.0 

13-3 

16.8 

i6 

- 

6.3 

— 

7-9 

- 

8.7 

— 

9.8 

— 

lO.i 

— 

10.S 

— 

10.9 


9-5 

-2.6 

4-3 

7.2 

1 2.0 

I S -3 

1 3-5 

17 


4-3 

- 

5 -S 

- 

6.0 

- 

5.6 

- 

5.8 

- 

5 -S 

- 

S-* 

- 

4.0 

-2.7 

0.3 

5.0 

9.0 

13-7 

14-3 

i8 

- 

3-5 

- 

4.0 

- 

4-3 

- 

4.8 

- 

S -3 


S-s 

- 

6.2 

- 

4.8 

- 3-4 

2.0 

8.1 

10.0 

11.7 

12.2 

19 


4-9 

- 

S -4 

- 

5-7 

- 

S -9 

- 

S -7 

- 

6.3 

- 

6.1 

- 

6.2 

-4.1 

1-5 

6.8 

9-3 

bo 

16.6 

20 

- 

4.0 


5-1 

- 

6.6 

- 

6.2 

- 

7-3 

- 

7.0 

- 

7-0 

- 

6.2 

-4.0 

4-4 

8.8 

10.8 

13-9 

15.0 

21 

— 

3-0 

— 

3-8 

— 

4.0 

— 

4-8 

— 

S -3 

— 

6.0 

— 

6.0 


5-7 

-4,8 

-2.3 

l-S 

' 6.3 

8.5 

9.6 

22 


4.0 

- 

3-5 


3-0 

- 

2.8 

- 

2.7 

- 

2.9 

- 

3-0 

- 

1.6 

2.0 

6.3 

9.0 

12.7 

1 4.1 

14-7 

23 

- 

7 -S 

- 

8.5 

- 

9.0 

- 

9.6 

- 

IO.0 

- 

10.5 

- 

10.8 

- 

9.8 

-6,4 

1.0 

6.3 

7 -* 

14.1 

18.0 

24 

- 

8.3 


9.0 

- 

9.6 

- 

lO.o 

- 

11.2 

- 

1 1.7 

- 

12,0 

- 

11.4 

-9.2 

- 3-0 

4-8 

8.9 

13-2 

12.7 

25 

- 

7.7 


8.6 

- 

9.2 

- 

9 -S 

- 

9-7 

- 

9-7 


10.2 

- 

8.7 

-2.S 

0.8 

4.6 

7-7 

9-3 

9-5 

26 


6.0 

— 

6.8 

— 

7.8 

— 

8.6 


9-5 

— 

I0.O 

— 

10.9 

- 

9.2 

- 3-7 

- 1.7 

2.6 

4.6 

8.3 

9.2 

27 

- 

6.3 


6.8 

- 

7-7 

- 

8.2 

- 

8.5 

- 

8.7 

— 

9-0 

— 

8.6 

-S-o 

- 1-9 

0.8 

s-4 

I0.0 

14.0 

28 

- 

n .3 

- 

1 1.9 

- 

1 2.5 


13-3 

- 

13-7 


13-9 

- 

13-9 

- 

11.9 

- 8.5 

-S-I 

— 2.2 

. 1.0 

3-8 

6.5 

29 

— 

7.0 

— 

7.7 

— 

8.6. 

- 

8.8 

- 

9-4 

- 

9.6 

- 

I 0.0 

- 

9-4 

-S -7 

1-3 

S-o 

6.9 

12.0 

11.8 

30 

- 

3-8 

- 

4.1 

- 

4.5 

- 

5-3 

- 

6.2 

- 

6.6 

- 

7-0 

- 

6.2 

- 4-3 

1.0 

4-5 

7-7 

10.3 

12,2 

Mitt, 


4.25 

- 

5-03 

- 

5.60 


6.08 

6.40 


6.66 

- 6.83 

- 

S-S6 

1 — 2.11 

2.26 

6,03 

9.11 

12.33 

13-28 









Modsche-tograk bis Ait-ottogon, siehe S. 130 — 134 . 


1899 . 



B 



7 p. 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

II p. 

12 p = 

Mittern. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

14-3 

I 3 -S 

11.6 

6.9 

4-3 

2.7 

2.9 

I.I 

I.O 

- 

0.3 

3-21 

IS -4 


- 

7-0 

6.5s a 

22.4 

9.0 

6.6 

5.0 

3-8 

2.8 

I -5 

— O.i 

-0.6 

-I.o 

- 

2.2 

2.39 

13-5 


- 

S.2 

6.40 a 

18.7 

18.9 

14.6 

11.2 

9.2 

7-9 

7.0 

6.0 

S -4 

47 


4-7 

5-87 

18.9 


- 

S -4 

5.40 a 

24.3 

00 

I 7 -S 

15-7 

II.O 

6.3 

4.0 

3 -S 

2.3 

1-3 


O.o 

6.56 

18.5 

3-0 p 

- 

2.2 

6.30 a 

20.7 

21.3 

18.6 

15-7 

10.3 

6.7 

4.2 

2 .S 

1-3 

- 0-5 

- 

1.8 

5.00 

21.3 

3-5 p 

- 

s -4 

4.40 a 

27.2 

l-l 

11.4 

9.9 

7.6 

6.3 

5-0 

3-2 

1.2 

0.3 


O.o 

3-31 

16.2 


— 

5-4 

4.0 a 

21.6 

144 

I 3 -I 

I 0 . 6 - 

7-7 

6.0 

3-5 

1.7 

0.3 

- 0.4 

- 

I.o 

3-86 

IS -3 


- 

3-6 

7.0 a 

18.9 

9.0 

9.8 

6.4 

4-7 

4.0 

2.9 

2-5 

2.0 

1-3 


0.3 

2.94 

10.7 

3-30 p 

- 

1-3 

i.S a 

12.0 

8.0 

II.2 

12.0 

6.3 

2.6 

0.9 

-o.s 

-i-s 

-1.4 

- 

2.2 

1.92 

12.7 

4.40 p 


2.2 

12.0 p 

149 

II.O 

8.1 

9.1 

4-3 

1.8 

- 1-3 

-2.0 

-2.3 

-3-0 

- 

4-3 

0.23 

II. I 

2.40 p 

- 

6.2 

7.2s a 

17-3 

14*6 

14.2 

10.3 

4.5 

1.8 

-0.7 

-1.7 

-1.7 

-2.4 

— 

3 -* 

1.07 

16.S 

1.40 p 


8.0 

2.0 a 

24.S 

15.0 

14.2 

14-3 

6.0 

2.3 

0.2 

-I-S 

-2.9 

- 4-7 

- 

6.0 

2.54 

21.0 

2.5 p 

- 

6.5 

7-35 a 

27.5 

1 1.4 

8.7 

58 

2.0 

O.o 

- I.I 

-1.7 

-2.9 

- 3-8 

- 

4-3 

- 1.08 

14.6 

2.0 p 

- 

12.0 

7.2s a 

26.6 

lO.o 

n.s 

6.S 

2.7 

0,2 

-0.9 

— 2.2 

- 3-5 

- 4-5 

- 

4.9 

-0.81 

I 2 .S 

3-50P 

- 

9-7 

7.30 a 

22.2 

12.7 

15.2 

12.9 

6.4 

2.3 

-0.7 

- 3-2 

-4.0 

-s-o 

- 

4-9 

0.73 

17.2 


- 

8.3 

3.40 a 

2 S-S 

14.2 

13-9 

7.0 

3-8 

1-5 

-0.4 

- 1-4 

-2.3 

-2.6 

— 

3-3 

0.27 

16.5 

3-40 p 

— 

II.O 


27-5 

12.7 

12.0 

7-5 

3-0 

o.s 

-1.6 

- 3-0 

-2.9 

- 3-8 

- 

4.1 

0.75 

IS-o 


- 

6.1 


21. 1 

bo 

16.1 

1 3 -* 

S -5 

2.0 

—0.2 

- 1.6 

-2.3 

- 3-0 

- 

4.0 

1-74 

16.7 

4.30 p 

- 

6.4 

7.20 a 

23.1 

17-3 

17.0 

I 4 -S 

7.0 

2.5 

-0.7 

-1.9 

— 2.0 

— 2.4 

- 

3-7 

1-93 

19.0 


- 

6.5 

7.40 a 

25-S 

I 3 -S 

14.7 

17-3 

9 -S 

S -3 

2.2 

1.3 

-0.2 

-1.4 

- 

2.4 

2.47 

18.0 

4-55 P 

- 

7-3 

5.0 a 

25-3 

10.2 

11.7 

6.7 

S -7 

X.S 

-0.4 

- 1-3 

— 2.0 

-2.9 

— 

3-5 

0.2s 

I 2 .I 

3-50 p 

— 

6.3 

6.35 a 

18.4 

IS -3 

12.8 

7-0 

4.1 

1.2 

-1.1 

- 3-0 

-4.0 

S ‘5 

- 

6.6 

2.31 

16.0 

2.40 p 

- 

6.6 

12.0 p 

22.6 

19.0 

17.2 

8.6 

3-6 

O.o 

- 2 .S 

-4.1 

-5.6 

-7.0 

- 

7-8 

- 0 .S 9 

19.4 

2-55 P 

- 

10.9 

6.10 a 

30.3 

16.0 

14.8 

6.4 

1-3 

-1.4 

- 3-7 

-4.3 

- 4-5 

-s -5 

- 

6.0 

- 1.78 

163 

2.40 p 

- 

12.3 

7.30 a 

28.6 

8.9 

8.7 

S-o 

1. 1 

0.3 

- 1-3 

— 2.9 


- 3-7 

- 

4.2 

— 1.40 

IO.0 

O4OP 

- 

10.2 

7.0 a 

20.2 

8.5 

6.2 

3-7 

1.8 

. -I.I 

- 3-0 

- 3-9 

- 4-3 

-S -3 

— 

S -9 

— 2.20 

9-8 

I. sop 

— 

11. 1 

7.20 a 

20.9 

9.2 

S -5 

2.5 

-0.6 


-5.0 

- 5-9 

- 7-7 

- 9-4 

— 

10.6 

-2.73 

14.9 

2.20 p 

— 

10.6 

12.0 p 

2 S -5 

5.0 

8.8 

4-5 

1.5 

-0.6 

-1.6 

-1.7 

- 3-0 

-4.2 

- 

S-6 

— 4.32 

9-3 

3-55 P 

- 

13.9 

6.0 a 

23.2 

10,9 

IO.0 

4-7 

1-3 

0.2 

0.2 

-o.s 

- 1-3 

-1.7 

- 

2.7 

- 0.75 

13-3 

l40p 

- 

10.3 

7.30 a 

23.6 

11.9 

9.6 

3-3 

0.7 

-I.I 

- 3-6 

-5.2 

- 5-9 

- 7-0 

- 

6.5 

-0.67 

13-4 

2.20 p 

- 

7-1 

7.5 a 

20.5 

12.90 

1 2.24 

8.96 

4.76 

2.10 

0.15 

— I -00 


-2.78 

- 

3-56 

1. 10 

IS-I 9 

— 

- 7.S0 

— 

22.69 
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December Lufttemperatur Cels, w^hrend der Flussfahrt von Ait-6tt6g6n bis Jangi- 

siehe 'S. 134 bis 136 











367 


kol (1—7 Dec.) und sodann am Winterquartier am Jangi-kol (7—31 Dec.); 

und 270 und 271. 


1899. 


12 p = 

Mittern. 




Maximum. 


0.95 14.7 1.30 p 

3.20 6.3 3.20P 

1. 71 12.9 2.iop 

0.53 15.0 I.SSp 

0.91 9.2 4.5 p 

O.io 1 1.7 2.20 p 

2.34 9.1 I.SSP 

4.47 4-4 4 '>op 

3.34 8.S 1.40P 

4.8s 3.8 I. sop 

2.87 6.2 10.50 a 

4 - 7 ° 3-3 3 -S P 

6.51 f.i 0.20p 

5.12 7.7 O.4OP 

3.88 10.7 1 1.0 a 

2.79 15.0 10.15 a 

1.42 18.7 0.0 p 

2.25 18.2 0.25 p 

4.7s 9-6 i-o p 

4.42 1 1. 8 11.20 a 

3.77 12.3 n.3oa 

1.3 2.40 p 

0.8 2.40 p 

13.0 1 1. 10 a 

5.0 2.0 p 

-2.2 3.50 p 

4.4 2.2s p 

0.4 2.20 p 

10.0 11.253 

8 8 I. 30 P 

4 -S l-o p 


8.48 


Minimum. 




7.2 1 1. sop 18.9 


7.7 4.0 a 16.8 

10.2 4.40 a 14.6 

10.5 3-4® ^ 

1 1.6 2.40 a 15.4 

10.4 6.40 a 16.6 

n.6 12.0 p 14.9 

14.7 5.40 a 22.5 

14.6 6.45 a 22.3 

6.IS a 22.7 


21.5 

25.6 

11.6 |i 2 .o Pi 23.9 

15.1 

10.8 5.30 a 11.6 

12.3 12.0 p 25.3 
.30 a 17.(5 


















368 


Januar 


f $2' N. 
Luftlemperatur Cels. ^ ^ ^ 


Jangi 



369 


kol. Vergl. S. 272. Ar= 881.11. 1900 . 


3 P- 

4 P- 

5 p. 

6 p. 

7 P. 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

II p. 

12 p = 

Mitlern. 

Mittel. 

Maximum. 

Mini mum. 

Diir 

- 

2.4 

- 

4-4 

- 

7-3 

- 99 

- 10.8 

- 

II.7 


12.7 

- 

14.2 

- 14.6 

- 14-3 

_ 

9.06 

6.2 

1-5 p 

- 17-3 

7 -S 5 a 

23*5 

- 

<5.5 

— 

7-3 

— 

8.4 

^ 9 -S 

- 11.3 

- 

134 

- 

14.2 

- 

IS -3 

— 16.2 

- 16.2 

- 

11.22 

-4.8 

I.iop 

— t6.2 

12.0 p 

1 1.4 

- 

6,7 

— 

7.5 

— 

11.3 

- 13-5 

- IS -3 


16.8 

- 

17.9 

- 

18.3 

- 17-7 

- 16.7 

- 

13-97 

- 6.7 

3-0 P 

— 18.3 

lO.o p 

1 1.6 

- 

5.0 

- 

7-4 

— 

11.3 

- 14.2 

- 16.1 

- 

17.0 

- 

17.8 

- 

18.6 

- 19.0 

- 19.0 

- 

11.65 

3-3 

II. 10 a 

- 19.1 

1 1 .20 p 

22.4 

— 

10.3 

— 

1 3-1 

— 

15.2 

- 16.9 

- 17-9 

— 

18.7 

- 

19.2 

- 

19.6 

” 19-7 

- 19-3 

- 

16.22 

- 3-7 

0.25 p 

— 20.0 

5.0 a 

16.3 

- 

1 1.2 

- 

i 3 -° 

- 

144 

- 15.0 

- IS.O 

- 

14.8 

- 

14-7 

- 

15.1 

- IS -3 

- IS -3 

- 

15.06 

-8.7 

O.io p 

- 20.0 

1.553 

11.3 

- 

7-9 

— 

10.6 

— 

13-7 

- is.i 

- 17.0 

- 

18.0 

- 

18.3 

- 

19.2 

- 19*3 

- 19-3 

- 

14.11 

-1.7 

11.53 a 

~ 20.6 

6.0 a 

18.9 

- 

6.4 

— 

9-7 

— 

13-2 

- 15.8 

- 17.5 

- 

18.6 

- 

19-5 

- 

20.2 

- 20.6 

- 20.9 

- 

12.72 

1.4 

10.3s a 

- 20.9 

12.0 p 

22.3 

- 

8.2 

— 

10.9 


13-3 

- IS-I 

- 16.6 

- 

18.0 


18.4 

- 

18.9 

- 19-7 

- 19.6 


13*76 

T.O 

10.5 a 

-22.5 

S-30 a 

23-s 

— 

6.9 

— 

9-7 

— 

14.0 

- 14-9 

- 160 

— 

17.1 

— 

18.2 

— 

18.6 

- 18.7 

- 18.8 

- 

I2.S4 

3*0 

lO.io a 

- 21.2 

7.10 a 

24.2 

- 

7-2 

- 

9 -S 

- 

12.0 

- 13.8 

- 12.8 

- 

12.7 

- 

12.6 

- 

13-S 

- 144 

- 16.3 

- 

11.85 

2.7 

lO.o a 

- 21.1 

6.0 a 

23.8 


0.7 

— 

2.2 

- 

7.0 

- lO.o 

- 12.0 

- 

134 

- 

14.9 

- 

i6.i 

“ 16.8 

- 16.5 

- 

8.49 

12.2 

9 - 3 S a 

- 21.7 

6.3s a 

33.9 

- 

7.6 

— 

8.6 

- 

9.4 

- lO.o 

- 11.3 

- 

’ 3-1 

- 

14.6 


15.7 

- 16.5 

- 17.0 

- 

IT. 63 

O.i 

9.40 a 

- 18.3 

S -35 a 

18.4 


3-5 

— 

6.S 

- 

10.2 

- 12.2 

- 13-9 


15.2 ■ 

- 

16.2 

- 

16.6 

- I7-I 

- 17.2 

- 

n.05 

3-7 

ir.55 a 

- 20.2 

7.0 a 

23*9 

“ 

8.0 

— 

8.6 

— 

9.0 

- 9.2 

- 9.2 


9-3 

— 

9.3 

— 

9 -S 

- 10.3 

- n.i 

- 

10.78 

- 7 -x 

10.30 a 

- 17.2 

O.o a 

lO.i 

- 

3-0 

- 

4.4 

- 

6.4 

- 8.0 

- 9-4 


10.3 

- 

il-S 


12.9 

- 13-3 

- 13-0 

- 

7.64 

3-4 

9.30 a 

- 13-3 

11.0 p 

16.7 

— 

. 3-2 

— 

5-3 

— 

9.2 

- n .5 

- 13-5 

- 

14.5 

- 

15.0 

- 

15.6 

- 17.0 

- 16.3 

- 

11.22 

— 2.0 

3.3s p 

- 17-4 

I T.20p 

15,4 

— 

6.4 

— 

7-3 

— 

8.0 

- 8.4 

- 8.6 

- 

8.9 

- 

9-2 

- 

9-3 

- 9-3 

- 94 

- 

9.88 

-5.2 

0.35 P 

- 16.3 

O.o a 

1 I.i 


7 -* 

— 

7-9 

— 

8.4 

- 8.7 

- 9.0 

- 

9.4 

- 

9.6 

- 

10.0 

- 10.3 

- 10.6 

- 

8.63 

- 6.3 

10.3s a 

- 10.6 

12.0 p 

4.3 


6.7 

— 

7.8 

— 

8.6 

- 9.1 

- 9.6 

— 

9.8 

- 

lO.I 

— 

10.4 

- 10.6 

- 10.8 

- 

9-03 

- 4*3 

1 1 .40 a 

- II.l 

6.4s a 

6.8 

- 

6.7 

- 

7.4 

- 

8.4 

- 9-4 

- 10.2 

- 

II.O 

- 

1 1. 2 

- 

11.5 

- 12.0 

- 1 2.1 

- 

9 -S I 

- 5*6 

1.30P 

- 12.1 

12.0 p 

' 6.5 

— 

3-5 

— 

6.2 

— 

8.5 

- 1 J.0 

- 1 1.9 

- 

1 3-1 

- 

134 

- 

13-S 

- 13-6 

- 13-S 


9-85 

O.I 

TOSS a 

— 16.7 

6,30 a 

16.8 

— 

3-2 

— 

5-3 

— 

8.7 

- 10.9 

- 12.4 

- 

12.3 

- 

12.0 

- 

1 2.1 

- 12.2 

- 12.3 

- 

9.16 

3.7 

11.30 a 

- 14.4 

6.40 a 

18. 1 

~ 

4-1 

— 

6.0 

- 

8-3 

- 9.7 

- lO.I 

- 

10.2 

- 

10.5 

- 

10.9 

- 10.8 

- 10.8 

- 

B.S 7 

1.6 

0.50P 

- 12.0 

3*40 a 

14.2 


3-5 

— 

5.0 


8.7 

- 11.2 

- n .9 

— 

12.2 

— 

13 -* 

— 

13-4 

- 13-4 

- 13-7 

— 

7.96 

6.5 

lo.o a 

- 15.4 

7*5 a 

21.9 


0.4 

- 

2 .S 

- 

S.6 

- 8.S 

- 11. < 

- 

12.7 

- 

13-3 

- 

14.2 

- 15.2 

- 14.8 

- 

7.58 

9*7 

10.30 a 

- IS -3 

u.iop 

25.0 


7-4 

— 

8.6 

— 

IO.0 

- 10.9 

- n .3 

- 

13.3 

- 

14.2 

- 

15-3 

- 14.7 

- 14.1 

- 

11.70 

hsei 


- IS -3 

i0.2op 

8.9 

— 

8.S 


9.6 

— 

10.2 

- 10.6 

- 10.8 

- 

1 1.0 

- 

”•3 

- 

II.5 

- 1 1.8 

- 11.7 

- 

10.67 

Bi 


- 14.I 

0.0 a 

7.0 

— 

4.1 

— 

6.3 

- 

9 -S 

- 1 14 

- 12.0 


1 2.5 

- 

12.5 

- 

12.3 

- 12.0 

- n.8 


9.61 

-I-S 

1 1.50 a 

- 14-7 

6.40 a 

13*2 

— 

7-0 


8-3 

— 

9.6 

- 10.4 

- 11.3 

-■ 

1 1.6 


11.7 

- 

13-0 

- I4-S 

- 14.9 

- 

10.22 

-S-* 

O.o p 

- 14-9 

12.0 p 

9*7 

- 

3 .x 


5.7 

- 

9.0 

- 12.4 

- 14.2 


15.2 

— 

15-5 

— 

15-S 

- 15.0 

- 14-3 


10.00 

4*9 

9.2s a 

- 15.6 

9.20 p 

20.5 

- 

5-63 

- 

7 -SO 

- 

9.90 

~ n.49 

- 12.58 

- 

13 - 3 * 

- 

13-96 

- 

I 4 -S 4 

- 14.89 

- 14.89 

- 

IO.83I 

—0,41 

— 

— 16.92 

— 

16.51 


Hedin^ Journey in Central Asia, V; r. 


47 













370 


Februar 


Lufttemperatiir Cels 


f =.- 40^52' N. 

I = 86®5i' E. V. Greenwich 


Jangi-kol 


Tag. 

I a. 

2 a. 

3 

4 a. 

5 a 

6 a. 

7 a. 

S a. 

9 a. 

10 a. 

n a. 

12 a 
Millag 

I p. 

2 p. 

I 



13.8 

- 13-6 

-13-5 

- 14-3 

- 14-7 

- 14-7 

— 

15.0 

— 

14.6 

- 11.8 

-8.0 

-2.3 

-2.7 

-2.9 

--2.6 

2 

- 

12.7 

- 13-9 

-IS -7 

- 16.2 

-15-3 

- 15-0 

- 

15.6 

- 

141 

- 5-3 


-0.3 

- 3-7 

-S -5 

- 5-8 

3 

- 

20.0 

-20.3 

- 20.7 

- 21. 1 

- 2 I.S 

- 22 .S 

- 

23-5 

- 

17.8 

- 2.7 

2.7 

6.0 

7-3 

8.3 

5-2 

4 

- 

17.9 

-17.0 

- iS.i 

- 18.9 

- 19-7 

- 19-5 

- 

19.8 

- 

18.8 

- 4.0 

43 

6.8 

9.2 

4-3 

1-3 

5 

- 

19.8 

-20.3 

- 20.5 

- 204 

- 204 

1 

to 

p 

- 

19.4 

- 

18.3 

- 10.6 

-4.0 

1.6 

3-3 

-"0.6 

-2.2 

6 

-- 

11.8 

- 12.0 

- 12.3 

- 13-9 

-15.1 

- 16.7 

- 

17.9 

- 

17-7 

- 7.0 

44 

lO.o 

10.5 


O.o 

7 

- 

16.8 

- 17-3 

- 17-4' 

- 17-7 

- 173 

-17.8 


1 8.5 


19.0 

- [2.8 

1.2 

!i.o 

9-3 

8.0 

^-3 

8 

- 

19.4 

-20.3 

- 20.8 

- 21.0 

-21.7 

“ 22.0 

- 

0.4 


7-7 

8.6 

9.1 

7-5 

5-7 

3-3 

1.2 

9 

- 

18.0 

-17.8 

-17.2 

-17-5 

- 17.6 

- 17-9 

- 

7-5 


6.9 

10.7 

9-5 

7 -^ 

3-4 

1.4 

-0.3 

10 


19.6 

-19.1 

-I9.1 

- 18.9 

- 18.8 

- 18.7 

- 

1 5-0 


4-7 

4.1 

I.B 

4-4 

2.1 

•-3 

- 1.2 

II 

- 

1 5-4 

-IS-S 

-15.1 

- 15.0 

-lS -5 

- IS-8 

- 

6.4 

- 

3-9 

O.I 

O.o 

0.2 

- I.o 

- 1.8 

-2.6 

12 

- 

16.3 

- 16.3 

- 16.0 

- 16.4 

- 17.1 

- 17-4 

- 

9.4 

- 

2.0 

3-5 

2-5 

2.3 

1.2 

0.2 

- 1.0 

13 

- 

14.8 

- 14.0 

- 13.8 

- 13-6 

- 13-5 

- 12.7 

- 

9-7 

- 

4-3 

- 2.4 

1 ,0 

• -.I 

5-0 

4 -.I 

2.6 

14 

— 

I4.I 

- 14-7 

- 152 

-15.6 

-15.8 

- 14.7 

- 

2.6 


2.1 

10.2 

•4-.? 

12.3 

<i,2 

7-1 

5-9 

IS 

- 

I 5 -S 

-I5.S 

-16.S 

- 17-4 

-17.7 

- 17.0 


0-5 


9.6 

8.8 

y.6 

9 -.I 

4*3 

4.2 

3-3 

16 


13-7 

- 13-6 

- 13-6 

- 14-7 

-15.7 

- T4.8 


0-5 


12.7 

17,6 

15.0 

• 4-7 

i 2.<) 

11.4 

9.6 

17 

— 

II-S 

- 13-0 

- 14.2 

- 147 

- 14.6 

- I3-1 


4-8 


ro.3 

9.8 

• 3-8 

12.0 

12,5 

11.4 

10.4 

18 

— 

10.8 

-n.s 

- II.7 

- 11.9 

- 12.0 

- 1 1.6 

- 

7-5 


1.4 

14.0 

168 

1.3.4 

•s-o 

10.5 

9-0 

19 

— 

1 1.7 

- 12.0 

- I2-S 

- 12.S 

-13-5 

- 12.2 


7-1 


12.8 

18.5 

20.8 

• 9-7 

16.S 

• . 3-0 

10.5 

20 


n -3 

- 12.0 

- I 2 .S 

- 13-0 

- 13-0 

- 12.6 


4.6 


14.1 

[6.2 

18.4 

16.5 

14.7 

•. 3-5 

11.0 

21 

— 

6.0 

- 7.0 

- 9.1 

- 10.3 

- 10.8 

- 10.8 


0-3 


8-7 

• 3-8 

16.4 

16,7 

•4.7 

12.8 

11.7 

22 

— 

7-9 

- 9.0 

- 9.9 

- 10.7 

- II. I 

- II.O 

- 

6.0 


7-0 

16.3 

21.0 

22.3 

20.3 

16,2 

• 3-0 

23 

— 

9.1 

- 9.6 

- 10.2 

- 10.3 

- 10.9 

- II.3 

- 

1 1.4 


0.4 

9-7 

17.8 

24,0 

2 . 3-4 

18.6 

14.0 

24 

— 

8.2 

- 8.3 

- 8.3 

- 6.9 

- 7-7 

- 9-5 

- 

9-1 

- 

1.0 

4.2 

4-3 

10.8 

12.1 

9.0 

10.5 

25 

- 

4.8 

- 6.0 

- 6.8 

- 7-1 

- 7-5 

- 7-7 

- 

6.8 

- 

3-2 

3-1 

10.7 

5-2 

3-9 

1.2 

1.0 

26 

— 

4.9 

- S-o 

- S-1 

- 5-3 

- 6.0 

- 5-8 

- 

4-9 

- 

2.1 

- 1. 1 

0.2 

4.0 

1.6 

2.7 

4-4 

27 

— 

9-7 

- II.O 

- 10.8 

- lO.s 

- lO.l 

- 9-9 

- 

7.2 


0.7 

6.1 

9.2 

8.7 

7-1 

8-5 

7.6 

28 

, 

10.6 

- II.O 

- 11.3 

- II.3 

- II.I 

- 10.7 

- 

7.8 

- 

1.0 

8.4 

7-9 

9.8 

9-9 

S-is 

4 . 8 _ 

Mitt. 

— 

13-08 

- 13-451 

, - 13-85 

- I4.I8I 

- 1449 

- 14.42 

- 

7-99 

- 

1.72 

4-49 

8.01 

9.00 

8.10 

6.06 

4.56 


371 


Vergl. S. 274 - ^ = ssi m. 1900, 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

7 P- 

8 p 

9 P- 


11 p 

12 p = 

Mitlcrn. 

Miitel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diir. 

- 3-6 

- 5.6 

-7.6 

— 

10.7 

— 

12.0 

— 

12.6 

— 

13.0 

— 

13-1 

— 

12.6 

— 

12.4 


10,32 

- 1.4 

1 1 .20 a 

— 

15.1 

7.30 a 

' 3-7 

- 4-7 

- 6.5 

-8.7 

- 

11.3 

- 

12.8 

- 

14.7 

- 

16.7 

- 

18.0 

- 

19.0 

- 

19.3 

- 

11.16 

3-6 

lO.io a 

- 

16.2 

3.50 a 

19.8 

2.0 

0.2 

-4.4 

- 

8.7 

- 

ri .4 

- 

14.0 

- 

[5.6 


16.5 

- 

17.8 

- 

18.1 

- 

IO.20 

8.4 

0.55 p 

- 

23.5 

7.0 a 

31-9 

-1.6 

-1.8 

- 4-3 

— 

94 

“ 

12.0 

— 

13'6 

- 

15.1 

- 

15.7 

- 

16.8 

- 

18.0 

- 

9.84 

9.2 

O.o p 

- 

20.2 

725 a 

29.4 

-2.6 

-4.8 

-6.0 

- 

9.4 

- 

12.7 

- 

14.8 

- 

14.3 

- 

134 

- 

12.2 

- 

12.0 

- 

11.43 

5-3 

1 1,40 a 

- 

20.6 

S 4 Sa 

25.9 

- 1-3 

-2.7 

- 3-6 

- 

5.8 

- 

94 

- 

11.8 

- 

13-0 

- 

14.3 

- 

15.7 

- 

16.4 

- 

7.91 

10.8 

11.55 a 

- 

18.0 

7.30 a 

28.8 

S-o 

2.3 

0.6 

- 

I.o 

- 

6.4 

- 

10.4 

- 

13.6 


157 

- 

17.2 

- 

18.0 

- 

8.18 

98 

0.20p 

- 

190 

8.0 a 

28.8 

-I. I 

-5.6 

- i\9 

- 

11.8 

- 

' 3-7 

- 

15.0 

- 

15.1 

- 

15.2 

- 

17.0 

- 

17.9 

- 

8.49 

9.6 

9.40 a 

- 

22.6 

6.50 a 

32.2 

-0.8 

- 3 -S 

-8.4 

- 

11.4 

- 

U-S 

- 

14.8 

- 

16.3 

- 

'74 

- 

18.4 

- 

19.0 

- 

8.26 

11. 1 

9.10 a 

— 

]8.i 

0.30 a 

29.2 

-1.2 

- 3-5 

- 7-3 

- 

9.2 

- 

II.0 

- 

I 2 .I 

- 

13.6 


15.0 

- 

15-5 

- 

154 

- 

9.38 

8.2 

I O.o a 

- 

19.6 

1.0 a 

27.8 

- 3-3 

- 5.8 

-8.3 

- 

10.5 

- 

'2.3 

- 

13-3 

- 

144 

- 

15.0 

- 

15-5 


15.7 

- 

9.25 

0.6 

10.40 a 

- 

15.9 

S-SSa 

16.5 

-1.8 

-4.1 

-7.6 

- 

10.2 

- 

11.7 

- 

12.6 

- 

13.2 

- 

14.3 

- 

14.4 

- 

14.8 

- 

8.62 

4.2 

9.20 a 

- 

17.6 

S-SSa 

21.8 

2.5 

-0.8 

-S-I 

- 

7-8 

- 

9,1 

- 

10.6 

- 

12.2 

- 

73.2 

- 

13.8 


14.1 

- 

7-03 

5.2 

O.iop 

- 

15.0 

0.30 a 

20.2 

4-7 

1.7 

“ 3 -> 

- 

6.9 

- 

9.6 

- 

11.7 

- 

12.6 

- 

14.1 

- 

14.5 

- 

15.2 

- 

4.75 

14.6 

105 a 

— 

158 

5*5 ^ 

30.4 

2,4 

-0.5 

-4.0 

- 

6.8 

- 

X .7 

- 

9-7 

- 

II.3 

- 

12.3 

- 

12.8 

- 

13.5 

- 

5.30 

10.7 

7 -SSa 

- 

I 7.7 

5.10 a 

28.4 

9.8 

3-7 

-1.6 

- 

5-1 

- 

8.0 

- 

9-5 

- 

10.2 

- 

11. 1 

- 

"•3 

- 

1 1.0 

- 

1.92 

18.0 

8.55 a 

- 

l^s 

5.25 a 

. 34-5 

10.2 

6.2 

0.8 

- 


- 

4.7 

- 

6.5 

- 

H .3 

- 

9.4 

- 

9 -S 

- 

10.0 

- 

1.23 

15.4 

10.25 a 

- 

14.8 

3-5° a 

30.2 

C-s 

4.7 

0.9 

- 

2.2 

- 

4.2 

- 

6.1 

- 

7.8 

- 

9.1 

- 

10.3 

- 

10.7 

- 

1.47 

17.4 

9.50 a 

- 

12. 1 

4-30 a 

29.5 

9.0 

6.2 

1.2 

- 

2.2 

- 

5-3 

- 

6.7 

- 

8.0 

- 

«.7 

- 

9.4 

- 

9.0 


0.46 

3 I.I 

lO.io a 

- 

I ?J.6 

5.10 a 

34-7 

9.0 

7.8 

i 

4-1 


1.2 

- 

1.0 

- 

2-7 

- 

4.0 

- 

5.0 

- 

5.3 

- 

54 


1.39 

19.4 

9 -S 5 a 

- 


4 -S a 

33-5 

9.6 

cS.O 

4-7 


1.0 

- 

I.I 

- 

2.9 


4.8 

- 

5 .''> 

- 

6.6 

- 

7-3 


1.50 

17.2 

10.30 a 

- 

10.8 

5.30 a 

28.0 

10.9 

9.4 

S'O 



- 

0.8 

- 

2.8 

- 

4-3 

- 

5 .f> 

- 

6.7 

- 

8.C 


2.08 

22.8 

10.55 a 

- 

11. 1 

4 -Soa 

33-9 

13.3 

1 1.0 



i.8 

- 

1-3 

- 

2.8 

- 

4.6 

- 

6.1 

- 

7-1 

- 

7.6 


i. 5 > 

25.0 

1 1 .20 a 

- 

11.6 

6.50 a 

36.6 

9-3 

7-3 

3-1 


0-3 

- 

2.0 

- 

3-5 

- 

4.1 

- 

4.0 

- 

4.1 

- 

4-3 

- 

0.42 

12.1 

O.o p 

- 

lO.o 

6.30 a 

22.1 

0.6 

0.2 

-0.5 

- 

1.0 

- 

I4 

- 

2.1 

- 

2.7 


3 -''» 

- 

3-9 

- 

4.6 

- 

1.82 

11.4 

10.10 a 

- 

7*7 

6.10 a 

19.1 

4.6 

0.8 

-1.0 

- 

r .9 

- 

3-3 

- 

4.8 

- 

5-3 

- 

7.2 

- 

8.4 

- 

9.1 

- 

2.62 

5-2 

2.50 p 

- 

6.0 

S-5 a 

11.2 

5.2 

3-0 

-1.0 

- 

3 -B 

- 

6.1 

- 

6.6 

- 

7.6 

- 

7-5 

- 

8.0 


9.1 

- 

2.62 

lO.o 

10.30 a 

- 

II.O 



5.7 

2.8 

i.i 


0.3 

- 

0.2 

- 

1.0 

- 

2.2 

- 

3-3 

- 

3.2 

- 

1.8 

- 

1.26 

11.3 

10.35 a 

- 

n .3 

4.10 a 

ESS 

3-48 

1.07 

- 2.30 


- 5 .n 


“ 7-35 

-8.92 


10.14 - 

11.06 


11.68 


12.08 

- 

4.88 

11.29 

— 

- 

15.16 — 

26.45 
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Marz 


Luftlempeiatur Cels. 


f = 40" 52' N. 

I = 86° 51' E. V. Greenwich. 


Jangi-kol 


Tag. 

I a. 

2 a. 

B 

B 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 11 - 
Miit.ig. 

1 p.' 

2 p* 

I 

-1.8 

-4.2 

-5.2 

-6.4 

- 

7-7 

- 

1 1.6 

-S-o 

3-0 

ll.o 

13-1 

>3-6 

13-8 

1 1.4 

9.9 

2 

-6.3 

-7-5 

-8-3 

-9.6 

- 

lO.o 

- 

8.8 

— 1.2 

9.2 

14.0 

18.3 

18.8 

'S-3 

10.6 

11,0 

3 

-5-7 

— 6.2 

-6.8 

-6.8 

- 

6,6 

- 

6.1 

1. 1 

n-3 

19.1 

23-4 

23.8 

20.5 

17.8 

16.7 

4 

-6.6 

-“7-1 

-7-7 

— 84 

- 

9.0 

- 

7.6 

1. 1 

10.7 

20.3 

25.2 

23-3 

20.<) 

18.3 

15.6 

s 

-5.0 

-6.2 

-6.8 

-7-4 

- 

7.8 

- 

8.0 

2.4 

I s-o 

23.8 

2S-3 

18.2 

IS-S 

lS-2 

14-7 

6 

-4,0 

-S.O 

-S-7 

-6.4 

— 

7-0 

— 

7.2 

-s-o 

3-0 

9.0 

13-s 

tS.6 

17-7 

17.8 

18.2 

7 

-4.2 

-4 5 

-5.2 

-S.6 

- 

S-9 

- 

6.1 

-S-3 

0.4 

7-4 

1 3-5 

lS-7 

'S-.3 

IS-I 

16.3 

8 

-3-9 

-4-7 

-S-4 

-6.S 

- 

6-3 

- 

4-5 

-2.0 

2.2 

7-0 

10.6 

n.9 

1.3-5 

lS-3 

16.0 

9 

-3-S 

-S-o 

-S.6 

-6s 

- 

6.8 

- 

6.9 

-6.5 

O.I 

6.8 

13-5 

16.9 

16.S 

163 

14-5 

10 

0.4 

— 2-0 

-4.2 

-s.o 

- 

6.0 

- 

6.0 

-4.9 

O.I 

6-3 

10.2 

1 1.0 

16.3 

16.0 

16.1 

II 

2-5 

1.2 

0.4 

0.8 


1,4 


2.0 

2.4 

3-8 

6.9 

11.0 

10.6 

12.2 

lS-7 

15.7 

12 

3-8 

4.0 

2.3 

1.2 


0.6 


0.1 

0.7 

3-6 

8.0 

TO.o 

13-0 

17.6 

18.7 

20.6 

13 

So 

S.o 

3-7 

2.5 


1-7 


06 

I.O 

s-4 

9.2 

n.4 

14.1 

18.0 

18.6 

18.8 

14 

— 0.2 

-1-3 

-2.3 

-3-4 

- 

4.8 

- 

s.6 

-3-7 

-0.7 

2.4 

4-3 

6.3 

7-7 

9-7 

I 0.0 

IS 

-I-S 

-1.7 

— 2.0 

-2.8 

- 

3-4 

- 

3-9 

-2.2 

0.3 

2.6 

S-3 

7-3 

8.9 

9.6 

9-8 

16 

-2.2 

-3-1 

-3-2 

"S-3 

— 

6.7 

— 

6.8 

-4.2 

1.2 

3-3 

s-4 

6.6 

8.2 

y.6 

9-9 

17 

-S-o 

-S-i 


-S.6 

- 

S.7 

- 

s-6 

-2.0 

3-9 

9-3 

11.6 

>.3-7 

1.3-4 

13-S 

12.3 

18 

-2.7 

-3-2 

“3‘3 

-3-3 

— 

3-3 

— 

2-4 

-0.6 

1-5 

S-s 

8.9 

>1-3 

12.7 

13-8 

J2.0 

19 

1.6 

1-4 

I.o 

o-s 

- 

O.i 


O.0 

0.8 

3-3 

6.0 

6.9 

IO.0 

10.3 

11.7 

13-9 

20 

— 2.0 

-3-8 

-47 

-S-3 

- 

6.0 

— 

6-5 

-2.4 

3-0 

6-5 

10.8 

11-3 

14.S 

I S-4 

17.0 

21 

S-S 

S-3 

4.5 

3-1 


2.0 


1-7 

1.8 

S-8 

8.7 

12.4 

16.8 

20.0 

19.7 

20.7 

22 

4.2 

2.8 

2.0 

1-5 


1-3 


1.6 

2.3 

4.0 

6.9 

9.6 

10.8 

13-7 

16.0 

15.0 

23 

6-3 

S-8 

S.6 

S.6 


S-6 


S-6 

6.5 

8-4 

II.O 

11.4 

I2.I 

11.4 

12.2 

12.0 

24 

3-0 

2.3 

1.8 

1.6 


1.4 


0.8 

2.0 

S-o 

8.0 

10.8 

8.3 

8.4 

8.8 

9.0 

25 

-1.7 

— 2.6 

-3*8 

-4.0 

— 

4-3 

— 

4-4 

— 1.2 

3-4 

6-5 

II.i 

12.4 

15.0 

13.6 

14.6 

20 

-1-3 

-1.4 

-1.7 

-2.3 

— 

3-4 

— 

3-3 

1. 1 

8,0 

12.6 

16.5 

21.0 

20,7 

17.2 

17.0 

27 

2.9 

2.3 

1.0 

-0.2 

- 

1. 1 

- 

0-9 

3-2 

7-6 

12.2 

13-6 

14.7 

I S-4 

16.3 

17.0 

2 o 

4.8 

3-2 

1.8 

1.0 


0-5 


1.0 

S.o 

I 0.0 

14.7 

20.5 

23.2 

24.6 

25.8 

28.1 

29 

' 3-7 

2.6 

1.8 

1.2 


0.3 


4.0 

11.5 

22.3 

25.8 

2S.5 

24.7 

26.0 

26.0 

2S-3 

30 

S-i 

4.2 

4.0 

3-8 


3-1 


S-5 

14-5 

18.S 

21.0 

23-4 

23-4 

23-3 

23-3 

26.5 

31 

4-7 

4.0 

3-3 

2.2 


1-5 


S-7 

12.3 

20.3 

26.2 

26.7 

28,0 

29.6 

30.3 

31-6 

Mitt. 

— 0.13 

-0.98 

-1.74 

-2.4s 

- 

2.98I 

- 

2.70 

0.76 

6.2$ 

IO.9O 

13-99 

IS.n 

16.03 


16.32 






373 


Vergl. S. 276. 


//= S81 m 


1900. 


II p. 

12 p = 

Mittern. 

- 1.2 

-4.0 

- 5.6 

- 5-7 

-S-3 

-6.0 

- 3-7 

-4-3 

- 2 .S 

-2.8 

- 2-5 

- 3-2 

-2.7 

- 3-0 

-1.7 

-2.8 


Maximum. 


Minimum. 


14.7 

10.55 a 

20.3 

10.35 a 

24.1 

10.20 a 

25-4 

10.5 a 

25-3 

lO.o a 


1 6.5 

2.20 p 

17.8 

11.20 a 

16.9 

0.5 P 

17.6 

4.20 p 

22.2 

4.20 p 


IS' 93 | I 5 - 04 | I 2 .So| 9.24 6.79 S.05 3.64 2.47 


9.9 

1.40 p 

lO.i 

3 -S P 

14.2 

10.55 a 

14-3 

0-55 P 

16.0 

4.20 p 

18.3 

3-50 P 

21.4 

3 =t 5 P 

16.1 

3 - 4 SP 

12.6 

1 1.20 a 

10.8 

lo.o a 

15.6 

1 1.50 a 

22.3 

1 1 .40 a 

17.8 

3 - 3 SP 



26.9 

1-5 P 

27.4 

2.40 p 

32.0 

2.20 p 


30.3 

7.0 I 3.30 a| 31.1 

34-5 

8.4 5.40 a 33.7 

7.3 6.10 a 25.7 

6.3 5.40 a 23.3 

6.6 4.25 a 23,1 

7.1 6.30 a 24.9 

6.0 5.0 a 22.9 

0.3 3.20 a 17.3 

a 22.2 
19.0 
16.6 
13-8 
17.2 
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April 


f = 40® 52' N. 

Lufttemperatur Cels. ^ ^ ^ 


Jangi-kol. 


Tag 

t a. 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a 

II a. 

12 a = 
Miltajj. 

I p. 

2 p. 

I 

7-3 

4.2 

3-5 

2.7 

1.9 

S -3 

14.9 

20.5 

24.9 

28.2 

28.4 

29.0 

29.1 

29.6 

2 

7-0 

5-7 

4.8 

3-7 

3-0 

7-1 

17.8 

24.1 

29.4 

33-0 

34-2 

34-2 

32.7 

33.7 

3 

10.7 

9-5 

8.0 

7.6 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

s 

77 

6.6 

6,1 

s -7 

S-1 

4.1 

4.6 

8.9 

14-7 

/p.O 

22.7 

21.7 

22.4 

23-s 

6 

8.3 

77 

7-3 

7-5 

7-5 

7-8 

9-8 

I4-S 

20.0 

20.7 

32.6 

24-5 

2 S .4 

25.0 

7 

ISO 

14.9 

13-6 

12.3 

12.0 

12.0 

13-7 

18.3 

20.6 

21.2 

22.0 

21.8 

207 

20.3 

8 

8.3 

8.3 

8.0 

7-7 

7-3 

6.9 

6.7 

6.8 

6.7 

6.9 

7-4 

TO.o 

1 T.8 

12.4 

9 

2.8 

2-5 

2.2 

2.3 

3-0 

3-8 

S-o 

6.0 

7-6 

9.0 

IO.S 

I 2 .I 

12.4 

12.6 

10 

3-3 

3-2 

2.7 

2.6 

2.6 

3-7 

S-I 

6.7 

8.0 

9.2 

9-5 

9.8 

99 

lO.o 

II 

1.8 

I.l 

0.9 

0.5 

0.8 

4.2 

7 -S 

12.9 

16.3 

19*0 

20.4 

20.6 

20.8 

21.3 

12 

9.2 

8.1 

7.0 

6.4 

S -7 

6.0 

10.9 

13-4 

14-3 

lS -9 

16.4 

19.0 

20.7 

20.7 

13 

9.2 

7.8 

6.6 

S 4 

S-0 

S-6 

7-8 

13-4 

17.4 

20.6 

20.4 

22.2 

22.0 

25.6 

14 

9 -S 

8.9 

8.5 

8.3 

8.0 

8.5 

10 0 

12.6 

15.1 

16.8 

19.8 

22.6 

21.2 

19.8 

IS 

11.4 

10.7 

10.2 

9-3 

8.5 

9-3 

1 1.2 

11.7 

14.2 

I s-4 

16.8 

16.8 

16.8 

16.3 

16 

7-0 

6.5 

S -7 

S -3 

s-0 

S2 

S-8 

8.3 

II -5 

13-7 

16.0 

18.0 

18.6 

18.7 

17 

7-1 

6.8 

6.5 

6.4 

6.S 

6.4 

6.4 

8.0 

10.2 

14.4 

17-3 

18.9 

18.6 

18.7 

18 

7.6 

6.6 

6.0 

6.1 

s -7 

S -3 

7-1 

lO.o 

ll.o 

13-9 

17.2 

18.6 

20.6 

21.2 

19 

6.6 

6.3 

6.3 

6.3 

6.4 

8.3 

II.7 

I s-4 

19.4 

23.3 

31.0 

iy.8 

21.3 

23.6 

20 

6.5 

5-6 

4-4 

3-7 

3-2 

6.0 

10.3 

14-5 

19.6 

21-3 

21.3 

23.2 

21.7 

23.6 

21 

92 

7-7 

6.7 

s -3 

S-2 

6.7 

10.8 

16.3 

18.8 

21.3 

22.8 

33.4 

23.7 

23-S 

22 

7-5 

6.2 

5-0 

3-9 

4-6 

8.3 

13-7 

17-7 

19.8 

21.6 

22.3 

21.2 

22.1 

22.8 

23 

7.8 

7-6 

7.2 

6.0 

S -4 

8.7 

14.4 

16.9 

18.8 

20.6 

22.3 

22.6 

24.0 

24.0 

24 

9.1 

8.0 

7.8 

7-3 

8.4 

10.8 

17-7 

22.2 

23-4 

24.7 

2 S -3 

25.6 

2 S -3 

25.0 

25 

9.0 

9-7 

9-7 

9.4 

9-7 

n.2 

13-0 

, I s-4 

17-4 

19.8 

31.7 

22.5 

22.8 

22.8 

26 

n.8 

10.8 

9.8 

9 -S 

1 1.2 

13-0 

lS -3 

17.8 

20.5 

21.8 

22.3 

24.0 

2 S -5 

26.3 

27 

13-4 

1 1.8 

10.5 

93 

lO.I 

12.6 

IS -3 

18.0 

22.5 

24.0 

24-3 

24.0 

24.4 

24.7 

28 

12.2 

10.7 

10.6 

10.7 

II.7 

14.6 

16.8 

18.6 

19.4 

20.3 

20.7 

20.2 

20.5 

20.8 

29 

6.9 

6.0 

5-3 

4-3 

4-3 

8-3 

14.0 

18.4 

22.0 

24.4 

2 S -9 

26.0 

25.9 

26.0 

30 

8.4 

7-4 

6.7 

6.2 

6.8 

10.7 

15.2 

19-3 

22.8 

24-3 

25.7 

26.5 

28.2 

30.9 

Mitt. 

8.33 

7.48 

6.8i 

6.27 

6.27 

7-87 

H.I6 

14.52 

17-37 

19.40 

20.61 

21.35 

21.75 

22.26 
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Vergl. S. 278. 1900 . 



■ 


■ 



■ 

10 p. 

II p. 

12 p = 

Mittern 

Mitlel 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

30.S 

29.8 

27.4 

204 

16.4 

14.4 

12.6 

1 1.3 

10.6 

7 -S 

17.10 

30.S 

3-0 p 

1.9 

5-5 a 

28.6 

35-2 

33 -S 

27.4 

23.2 

19.8 

17.8 

16.4 

15.6 

13.8 

II -3 

20.18 

35.5 

3-15 P 

2.9 


32.6 

— 

— 

— 

— 

17-7 

154 

13-3 

II.O 

9-7 

8.7 

— 

— 

— 

— 


— 

25.0 

26.0 

24-5 

20.3 

16.9 

15.4 

14-3 

12.6 

II.O 

94 

14.51 

26.1 

4-5 P 

4.0 


22.1 

25.4 

23.8 

22.5 

20.0 

18.6 

I 7 -S 

16.8 

16.4 

16.4 

lS -7 

16.74 

2 S -5 

2.40 p 

7-3 


18.2 

20.0 

19.4 

17.9 

lS -5 

14.2 

12.8 

lO.o 

9.0 

87 

8.S 

15.60 

22.1 

lO.ss a 

12.0 

4*40 a 

lO.l 

I 3 -I 

12.6 

11.4 

10 3 

8.6 

7.0 

S -7 

4.6 

3-8 

3'0 

8 14 

132 

3-5 P 

6.7 

7.20 a 

6.5 

13-6 

12.8 

12.9 

ll.o 

9-3 

8.4 

7.8 

6.5 

5.2 

4*1 

7.64 

13.6 

3-0 p 

2.2 

3-0 a 

1 1.4 

12.6 

15.4 

13-7 

12. 1 

9.8 

8.3 

6.7 

S.2 

3-9 

2.6 

7.36 

15-7 

4.10 p 

2.6 

525 a 

I 3 -I 

22.7 

22,9 

20.8 

18.7 

15.8 

13.8 

12.5 

1 1.5 

10.6 

9-7 

12.80 

23.0 

3-55 P 


4.20 a 

22.7 

20.2 

21.0 

21.0 

19.4 

I7.I 

14.8 

13-3 

1 1.7 

II.O 

9.9 

13-88 

21.5 

4-30 p 

5-7 

5.10 a 

15.8 

26.6 

25-3 

234 

20.7 

18.2 

16.3 

14.4 

12.7 

11.5 

10.4 

15-35 

27.1 

2.40 p 

5-0 

5.10 a 

22.1 

18.2 

16.6 

1 ( 3.2 

15-7 

15-3 

148 

14-3 

13-3 

12.4 

I 2 .I 

14.10 

23.0 

0.20p 

80 

S-o a 

15.0 

IS -4 

iS -9 

12.6 

n.S 

10-5 

9.8 

94 

8.5 

7.8 

74 

11.89 

17.1 

II-S a 

8-3 

5.25 a 

8.8 

18.9 

17-5 

17-3 

17-3 

15-3 

12.5 

n.o 

lO.O 

8.7 

7-5 

11.72 

190 

3-20 p 

5-0 

5-5 a 

14.0 

18.7 

16.0 

lS -5 

iS-s 

14.1 

11.7 

9.8 

8.2 

7-2 

6.8 

11.49 

19.1 

2.50 p 

6.3 

6.10 a 

12.8 

23-3 

24.2 

23-5 

20.7 

IC.9 

134 

10.8 

9.2 

7.8 

7.0 

13-07 

24.6 

4.20 p 

5-3 

6.0 a 

19-3 

24.1 

23-4 

334 

21.2 

16.5 

13-9 

II.7 

10.3 

9.0 

7.6 

14.83 

24.9 

2.25 p 

6.0 

2.40 a 

18.9 

24.8 

25.8 

34.2 

20.4 

17.6 

I 5 -S 

14.6 

13-7 

12.S 

II.O 

15-17 

26.2 

3-3OP 

3-2 

5-0 a 

23.0 

1 

20.7 

20 .O 

1 

19-3 

17.8 

15.1 

13-3 

12.2 

10.8 

9.0 

8.3 

14.50 

24.3 

2.20 p 

4-9 

4.40 a 

19.4 

21.9 

21.7 

31. 1 

18.7 

16.7 

15.2 

13.6 

12.2 

10.2 

8.7 

14.86 

23.6 

3 .ISP 

3-7 

4-253 

19.9 

23 -S 

23.8 

22.4 

19.2 

16.8 

15.7 

14.4 

13-2 

1 1.6 

lO.o 

15.70 

24-3 

2.5 p 

5-3 

4-55 a 

19.0 

24.0 

1 

23.9 

21.0 

18.3 

15.1 

12.9 

13.0 

12.0 

II.O 

9.6 

16.68 

25.8 

n. 35 a 

7-3 

4.20 a 

18.5 

22.3 

21.0 

19.4 

17-7 

16.6 

15-3 

14.8 

H -3 

134 

12.6 

15-90 

23.0 

I- 35 P 

9-0 

i.o a 

14.0 

27.1 

25.7 

24.9 

21.5 

19-3 

17-7 

16.4 

15.6 

14.9 

14 s 

18.22 

27.2 

3-5 P 

9-4 

4-5 a 

17.8 

24.1 

23.6 

22.8' 

21.7 

20.3 

J 9-3 

18.3 

I7.1 

15-7 

I 4 -S 

18.43 

24.8 

10.35 a 

9-0 

4-35 a 

15-8 

20.S 

20.0 

19.4 

17.6 

16.0 

I 4 -S 

12.9 

n .3 

9.6 

8.1 

15-74 

20.9 

11.5 a 

8.1 

12.0 p 

12.8 

26.2 

25.7 

24.4 

21.8 

19.2 

16.6 

14.8 

13.0 

11.4 

9.8 

16.69 

26.3 

3 -iop 

39 

4-35 a 

22.4 

32.2 

32.8 

304 

2 S-S 

32.0 

19.7 

17.5 

16.1 

14.7 

134 

19-31 

32.8 

4.10 p 

5-9 

4.10 a 

26.9 

22.53 

22.04 

20.74 

1B.35 

16.06 

14.27 

12.87 

n.62 

10.45 

9-30 

14-57 

23.60 

— 

5.69 

— 17.91 
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Mai Lufttemperatur Cels. Am Jangi-kol vom I. bis 19. und sodann 


Tag. 

I a 

2 a. 

3 a. 

4 a. 


■ 


■ 


B 

m 


B 

2 p. 

. 

11.7 

10.3 

9.6 

8.8 

8.1 

9.8 

14-3 

19.4 

23.8 

27.6 

38.8 

30.6 

32.1 

33-4 

2 

13-8 

12.3 

1 1-3 

10.6 

10.5 

12.0 

16.4 

21.3 

30.0 

34-1 

35-7 

35-7 

35-7 

35-0 

3 

16.7 

lS -7 

14.7 

14.1 

13.2 

15.2 

18.6 

19.8 

23-5 

26.7 

29-S 

31-9 

33-2 

33-7 

4 

13-8 

13-6 

13-6 

134 

12.8 

15.0 

20.3 

23.8 

25.8 

28.7 

29-3 

30.3 

31-7 

324 

5 

14.4 

12.8 

I 1.2 

10.4 

10.2 

13.0 

18.1 

24.0 

28.2 

30.8 

3I-S 

32.8 

34-0 

35-7 

6 

12.8 

1 1.8 

10.6 

10.4 

10.4 

14-3 

21.0 

28.1 

30.3 

31-7 

32.0 

32.3 

32.8 

33-0 

7 

12.3 

1 1.8 

10.7 

10.7 

12.3 

169 

26.0 

3I-S 

32.0 

31.6 

33-0 

32.5 

34-3 

34-8 

8 

14.2 

134 

13-3 

12.7 

13.8 

IS -3 

19-3 

234 

25.8 

27.6 

30-5 

33-6 

32.2 

30.8 

9 

17.8 

16.S 

156 

15-7 

150 

I6.I 

19.0 

22.0 

23 -S 

21.7 

23.8 

254 

26.1 

25.8 

10 

10.8 

9-7 

9.0 

8.3 

9-1 

14.9 

19-3 

24.0 

27.0 

29.4 

31-3 

31-3 

33-1 

35-7 

II 

16.0 

lS -3 

lS -7 

14.8 

15.0 

19-7 

27-s 

32.1 

33-3 

29-3 

30.2 

3O.0 

30.6 

30.8 

12 

13-8 

13*3 

12.4 

II.S 

12.9 

1 6.8 

21.3 

25.0 

27.4 

29.0 

29.7 

30.7 

31-4 

31-4 

13 

15-3 

14.0 

12.8 

12.3 

12.8 

16.3 

21.5 

25.0 

27.8 

29.5 

30-7 

31.6 

32.1 

33-0 

H 

15.1 

13-9 

12.6 

II.7 

13-2 

17-7 

21.6 

25.2 

28.3 

30.3 

31.0 

31-4 

33.3 

31-7 

IS 

17.9 

I6.S 

14.8 

I 3 -S 

134 

15.2 

19.7 

23.2 

26.5 

29.S 

30.3 

29-5 

3O.O 

31-4 

i6 

18.0 

16.3 

14.7 

14.0 

14.S 

I7-S 

20.8 

24-3 

26.9 

29.1 

31-3 

3I-S 

31-7 

3 I-S 

17 

17-3 

16.7 

16.S 

14.1 

12.6 

14.7 

18.0 

234 

28.0 

30.8 

31-4 

31-3 

32.0 

33-3 

i8 

19.2 

18.3 

17.3 

17.2 

17.0 

18.2 

20 .O 

23.0 

27.8 

31-5 

31.8 

33.9 

314 

30.0 

19 

16,6 

15.8 

1 5-3 

14-3 

134 

13-4 

15.6 

17.6 

19-3 

21.3 

24.0 

26.3 

29.8 

25.0 

20 

14.4 

I 3 -S 

11.6 

10.7 

9-3 

9-9 

12.4 

15-9 

19.7 

21.7 

23-4 

26.0 

2y.o 

31-6 

21 

17.0 

16.4 

lS -9 

IS -7 

15-3 

15-4 

17.6 

20.4 

23.6 

26.0 

28.4 

30.7 

334 

34-2 

22 

19.2 

19-5 

19.0 

17-7 

I6.I 

17-3 

20.3 

24.0 

27.2 

29-3 

30.0 

31-3 

32.7 

31-8 

23 

19-7 

19.2 

18.3 

17-7 

16.7 

18.8 

24.6 

27.4 

27.1 

28,1 

30.3 

32.0 

35-0 

3B-3 

24 

17.2 

16.S 

15.8 

15.2 

15.0 

15.6 

i8.i 

23-S 

27.3 

29.8 

CO 

be 

39-0 

3B-8 

35-3 

25 

20.2 

18.3 

17-3 

17.0 

16.7 

20.3 

25.7 

32-3 

33-8 

40.4 

43-0 

42.3 

39-0 

37-0 

26 

15-9 

15.2 

I4.S 

14-3 

14.0 

13-8 

14.1 

15.2 

17-3 

18.7 

20.5 

22.1 

22.8 

23.8 

27 

15-7 

14.7 

13.8 

134 

I 2 .S 

12.6 

144 

17-5 

197 

20.7 

21.7 

23.0 

23.0 

24-5 

28 

I4-S 

13.6 

12.8 

12.0 

II.2 

1 1.6 

14-5 

18.7 

21.6 

22.7 

24-4 

25.3 

26.0 

26.5 

29 

17.0 

15.6 

14.4 

134 

13.0 

12.8 

15-0 

17.8 

21.3 

23.7 

25.7 

26,7 

29.2 

30.1 

30 

21.8 

20.6 

19-3 

18.2 

17-5 

18.6 

20.6 

23-3 

28.4 

28.3 

29.4 

31-5 

32.0 

32.2 

31 

20.6 

20.0 

194 

18.9 

18.4 

19.0 

20.8 

23.2 

26.0 

29-3 

32.4 

35-0 

35-8 

37-1 

Mitt 

16.15 

15.20 

14.32 

13-63 

13-44 

15-41 

19.24 

23.07 

26.07 

28.03 

29.77 

30.8s 

31-72 

31.96 
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auf dem Fluss Tarim vom 19. bis 31 Mai, siehe S. 158—160 und 280. 1900. 


3 P* 

4 P- 

5 P- 

6 p 

7 P. 

8 p 

9 p. 

10 p. 

II p. 


Mittel. 

Maximum. 

Minimum 

Diff. 

33-6 

33-2 

32.0 

28.0 

23-3 

20.3 

18.9 

17.0 

16.2 

15.2 

21.08 

3 S -4 

2.50 p 

8.0 

. S-I 5 a 

27.4 

35*4 

35-1 

33-6 

29.7 

26.3 

24.4 

22.4 

20.6 

18.7 

17-4 

24.08 

36.4 

1-35 P 

10.3 


26.1 

32.0 

37,8 

25.8 

24.7 

23.0 

21.S 

20.2 

18.8 

16.8 

15-9 

22.21 

34 -S 

1.40 p 

13-2 


21.3 

31.2 

31-3 

33-1 

■ 29.7 

25.1 

21.7 

19.7 

18.4 

17.0 

IS -3 

22.79 

33-2 

4.50 p 

12.7 

5.2s a 

20.5 

36.7 

38.0 

3 S -8 

31-6 

27.0 

23-4 

20.6 

18.S 

16.0 

14.6 

23.72 

38.3 

3-55 P 

9-9 • 

4-35 a 

■28.4 

33.8 

32.4 

30.9 

28.3 

25.0 

22.0 

18.7 

16 3 

14.7 

12.8 

22.73 

33-3 

1.25 p 

10.2 

4.40 a 

23.1 

34-6 

33-4 

30 -S 

26.3 

22.2 

19-3 

17.4 

16.3 

14.7 

13-8 

23.29 

35-2 

1-35 P 

10.4 

3-35 a 

24.8 

31.0 

30.2 

28.0 

24-7 

21.7 

20.4 

19-4 

18.7 

18.2 

18.5 

22.36 

33-6 

12.0 a 

12.7 

4.0 a 

20.9 

25 -S 

35.2 

24.9 

22.0 

19.7 

17.8 

16.3 

IS-o 

13.6 

12.2 

19.84 

26.8 


12.2 

12.0 p 

14.6 

37-6 

36-7 

31.0 

25.4 

21.7 

19-3 

17-7 

16.4 

15.7 

15.8 

22.12 

37-8 

3-5 P 

8.2 

4.20 a 

29.6 

3O.O 

29-3 

27.8 

24.2 

2 I-S 

20.7 

20.3 

18.7 

16.6 

IS -3 

23.53 

33-3 

9.0 a 

14.7 

4-5 a 

1S.6 

31.2 

30-7 

29.9 

26.8 

23.0 

21.4 

19.8 

18.6 

17-3 

16.4 

22.57 

31-9 

2.30 p 

11.4 

4.10 a 

20.5 

32.6 

32.2 

30.2 

26.7 

23 -S 

22.1 

21.0 

18.6 

17-3 

15.8 

23.11 

33-2 

1.50 p 

12.2 

4-30 a 

21.0 

30 -S 

304 

39,1 

27.2 

33-5 

21.7 

20.7 

20.9 

20.3 

19.0 

23.30 

32.7 

1.30 p 

II. 6 

3 - 5 ° a 

21. 1 

31-9 

30.8 

29.S 

28.4 

24.6 

22.6 

21.6 

20.7 

18.9 

I8.I 

23.27 

32.4 

2.40 p 

13-3 

S -5 a 

19.1 

31-4 

30.6 

30.7 

28.7 

25.3 

23.0 

31.9 

21.3 

19.8 

18.7 

23.90 

32.8 

1.30 p 

14.0 

3 - 5 ° a 

18.8 

33-3 

34-4 

3 S -6 

34-0 

29-5 

26.3 

24-3 

22.7 

31.5 

20.3 

25.08 

36.1 

4.40 p 

I 2 .S 

4.40 a 

23.6 

29.0 

27.0 

25-3 

24 s 

23.4 

22.0 

21.0 

19.6 

18.3 

17-5 

23-47 

33-6 

0.40 p 

16.8 

4.25 a 

16.8 

24.4 

23-4 

25.0 

23.2 

20.6 

18.S 

17.2 

15.8 

I5.I 

14-7 

19.40 

29.8 

I.o p 

13-2 

5-35 a 

16.6 

32.2 

32.3 

3 I-* 

28.4 

24.6 

22.4 

20.4 

19-3 

l8.6 

17-7 

20.67 

33-8 

2-35 P 

9-3 

5-5 a 

24-5 

34 -» 

32.2 

30-7 

28.2 

25,6 

238 

21.6 

20.6 

19.9 

19-3 

23-58 

3 S-S 

2.5 p 

14-9 

S -35 a 

20.6 

32-3 

32.3 

30.8 

39.0 

25.7 

23-3 

23.2 

21.3 

20-5 

20.3 

24.71 

32.9 

1-5 P 

16.1 

5.10 a 

16.8 

39 -S 

39-4 

4D.7 

35-3 

29.0 

24-3 

22.8 

21.0 

19-3 

18.6 

26.80 

41.6 

4.40 p 

16.4 

5.20 a 

25.2 

39-4 

39-3 

38.6 

34-1 

28.7 

26.2 

25.0 

23.8 

23.0 

21.7 

36.86 

41.S 

1.30 p 

14.9 


26.6 

3 S -7 

36.3 

27.2 

24.8 

23-9 

22.9 

21.2 

19.9 

18.4 

16.8 

27.10 

43.0 

ir.o a 

I6.S 

m 

26.5 

24.0 

23-9 

24.2 

23.6 

22.2 

21.0 

20,3 

19.3 

17-9 

16.9 

18.98 

24.2 

4 35 P 

13-8 

6.25 a 

10.4 

25.6 

26.2 

25.7 

25.6 

23-3 

21.8 

20.6 

18.8 

17.4 

15.2 

19.46 

26.7 

4-35 P 

12.4 

5.20 a 

14-3 

26.7 

27.4 

27.8 

27.6 

26.6 

23.0 

21.7 

20.3 

18.8 

18.0 

20.5s 

28.3 

S-iop 

II.o 

5.10 a 

17-3 

30-4 

29.9 

29.2 

27.7 

24.9 

24.0 

24.4 

24.0 

23.6 

22.8 

22.36 

30-5 

2.50 p 

12.7 

5.50 a 

17.8 

33-0 

32-4 

30.6 

29-5 

28.5 

26.8 

25.4 

24 -S 

22.4 

21.3 

25.67 

33-4 

3-40 p 

17-3 

4-35 a 

I6.I 

38.2 

37-6 

36.4 

33-4 

31.2 

29.2 

27.8 

26.6 

24.7 

23-7 

27.70 

38.2 

3-0 P 

18.4 

5.25 a 

19.8 

32.12 

31-65 

30.38 

27.78 

24.6s 

22.49 

21.05 

19-75 

18.43 

17-41 

23.H 

33-87 

— 

12.94 

— 

20.93 


Hedin, ymrwy in Central Asia. V: i. 
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378 


Juni Lufttemperatur Cels- Auf dem Fluss Tarim 


Tag. 

I a . 

2 a. 

3 a. 

4 a. 

5 a 


■ 

m 

■ 


II a. 

12 a = 
Mitiag. 

I p. 

2 p. 

I 

22.5 

21.3 

20.4 

19.7 

18.6 

18.9 

22.8 

27-3 

3O4 

33-8 

35-4 

36.0 

36.3 

37-4 

2 

20.6 

19.4 

18.0 

17.6 

17.2 

18.6 

21.3 

24-3 

28.1 

30.8 

33-2 

35-s 

37-3 

38-2 

3 

24.7 

234 

21.7 

20.8 

20.2 

21.7 

24.8 

28.S 

31.6 

32.6 

33-4 

33-9 

34-3 

35-0 

4 

24 s 

24.4 

24-3 

23-7 

23-3 

24.7 

27-3 

3O.0 

314 

32-3 

33-1 

34-4 

34-4 

34-8 

S 

21.7 

20.5 

19.4 

18.8 

18.7 

20.8 

26.1 

29.2 

29.8 

31-9 

34-2 

35-7 

37-6 

38.6 

6 

22.2 

20.6 

19.4 

18.S 

18.3 

19.7 

21.7 

24.2 

27.4 

30-3 

32.8 

35-s 

37-3 

38.2 

7 

21.8 

21.3 

21.4 

21.8 

22.4 

23-5 

25.7 

28.1 

30.1 

31.8 

33-4 

35-1 

36-6 

37-7 

8 

25.8 

25-3 

24.6 

240 

23.0 

23.2 

24.0 

2S-7 

27-3 

28.7 

29.2 

30-3 

30.7 

31-S 

9 

25-S 

25.0 

23-7 

23-3 

22.7 

23.0 

24-3 

25.8 

37-3 

28.3 

29.6 

30.9 

31-8 

32.0 

10 

25.0 

239 

23.0 

22.7 

22.3 

22.3 

23-3 

25.0 

26.5 

28.0 

30.2 

32.2 

33-9 

3S-S 

II 

24.5 

23.8 

22.8 

22.8 

22.7 

22.8 

23.0 

24-3 

26.5 

28.4 

31-0 

33-7 

33-8 

34-7 

12 

28.3 

27.7 

27.0 

25.1 

23-7 

23.2 

23-3 

24-3 

27-S 

30.2 

31-0 

32.8 


34-6 

13 

23-5 

22.8 

22.1 

21.8 

22.0 

22.4 

23.7 

25-3 

26.3 

26.9 

28.2 

29.2 

29.6 

29-9 

14 

22.0 

21,0 

20.6 

20.2 

20 8 

22.0 

22.2 

23-3 

24.1 

24.5 

24.9 

25.6 

25.0 

25-3 

15 

15.8 

14-3 

I3-S 

i 

14-7 

17.1 

18.1 

19.6 

20.8 

22.4 

22.7 

23-3 

23-S 

23-S 

i6 

14.9 

I4.S 

13-6 

12.7 

16.4 

2I.I 

24.0 

24-5 

25-5 

27.0 

27.4 

27.7 

27-S 

26.8 

17 

18.7 

17-3 

IS-7 

15.8 

17-5 

20.2 

23-3 

24-3 

25-3 

38.8 

28.6 

28.5 

3«-3 

28.1 

i8 

15.0 

13.8 

13-8 

I4.1 

18.3 

234 

27-3 

32.0 

35-1 

36.2 

34-2 

32.9 

29.6 

30-4 

19 

15.6 

154 

15.4 

15.0 

16.6 

18.0 

23.0 

26.7 

30-0 

28.3 

290 

29-S 

29.8 

29-3 

20 

21.0 

19.7 

18.6 

17-3 

19.9 

22.S 

23.8 

26.1 

27-S 

28.7 

293 

30.6 

3I-I 

31-S 

21 

17.6 

16.5 

15-9 

15-2 

18.9 

25.8 

3I-S 

34-0 

34-8 

31-7 

334 

32-4 

32-5 

32-4 

22 

20.2 

17-3 

16.4 

17.4 

20.6 

22.5 

26.3 

29.4 

31-3 

32-7 

34-3 

35-2 

33-8 

34-3 

23 

23.6 

24-5 

24.1 

22.8 

22.9 

24-3 

24.5 

28.5 

33-2 

32-3 

32-0 

34-0 

34-2 

36-7 

24 

24.4 

23.9 

23.7 

234 

23.2 

234 

23-9 

24.3 

25.2 

25-7 

27.1 

27.8 

30.9 

30.2 

25 

22.4 

19.8 

18.6 

18.0 

18.0 

19.7 

24.1 

28.2 

31-3 

33-0 

35-8 

34-6 

31-6 

33-4 

26 

23.0 

22.9 

23-3 

22.S 

22.1 

21.9 

23.2 

25.2 

27-S 

28.8 

31-0 

32.5 

33-1 

33-7 

27 

25.8 

26.2 

25.8 

25.0 

23-3 

23.2 

24.8 

28.S 

30-s 

31-3 

33-0 

33-3 

34-2 

34-8 

28 

25.9 

25-3 

24.8 

24-3 

24.0 

23-9 

24.2 

25.2 

26.7 

29.0 

28.6 

28.9 

29-3 

29.6 

29 

21.5 

20.6 

20.8 

20. S 

20.1 

20.2 

21.6 

24-S 

25-7 

28.9 

30.4 

30-3 

30.0 

30.2 

30 

23.0 

21.6 

21.4 

19.7 

19.7 

19.8 

21.8 

24.3 

27.1 

29.8 

33-S 

34-0 

34.8 

35-1 

Mitt. 

22.03 

21.13 

20.46 

19.94 

20.40 

21.79 

23.96 

26.35 

28.39 

29.77 

30-93 

31.84 

32.22 

32-78 






379 


bis Kum-tschapgan, siehe S. i6o — 166. 1900. 


3 P* 

4 P- 

5 P- 

B 


8p. 

9 P* 


■ 


Mittel. 

Maximum 

Minimum. 

DifF. 

36.6 

36.7 

35-9 

34-6 

32.0 

28.8 

27.2 

25.0 

234 

22.0 

28.46 

37-4 

2.0 p 

18.5 

5.25 a 

18.9 

384 

38.0 

36.8 

34-4 

32.0 

29 s 

27-s 

26.5 

25.7 

25.6 

28.10 

38.6 

2.509 

17.2 

5.0 a 

21.4 

35-1 

35-2 

34-7 

33-7 

31-2 

29.2 

28.6 

27.8 

26.0 

25-3 

28.89 

35-4 

3-35 P 

20.1 

445 a 

15-3 

35-3 

3 S -5 

3 S-I 

33 4 

314 

28.8 

27-3 

25.4 

23-7 

22.5 

29.21 

35-S 

4.0 p 

22.5 

12.0 p 

13-0 

37-8 

37-7 

37-0 

36.1 

32.0 

29-3 

27.0 

25.4 

24-3 

23.2 

28.87 

38-9 

1.50 p 

18.5 

4.40 a 

20.4 

38.2 

39-7 

38-9 

37-1 

33-2 

30-3 

28.1 

26.3 

24.S 

234 

28.58 

39.7 

4.0 p 

18.2 

4.40 a 

21.5 

37-2 

36.0 

35-3 

33-8 

33.2 

30.2 

28.9 

27.6 

26.7 

26.0 

29.36 

37-7 

2.0 p 

20.9 


16.8 

31.8 

31-8 

31-7 

31-2 

30.3 

29-3 

28.4 

27.7 

27.0 

26.2 

27.86 

32.0 

3-40 p 

23.0 


9-0 

32.6 

33-2 

332 

33-0 

32.0 

30.5 

29.S 

28.7 

27.5 

26.3 

28.32 

33-3 

5.20 p 

22.5 


10.8 

36.0 

3 S -0 

34-0 

33.S 

31-3 

3O.0 

28.8 

27.5 

26.7 

25.7 

28.39 

36.9 

2.40 p 

22.2 


14.7 

36.7 

37-3 

35-7 

34-3 

32.7 

30.S 

30.1 

29.6 

29.3 

28.3 

29.10 

37-8 

3-40 p 

22.7 


15.1 

33-7 

33-0 

31-9 

30.S 

296 

28.8 

28.3 

27,0 

25.8 

24.6 

28.57 

34.6 

2.0 p 

22.9 


11.7 

29.8 

29.6 

29.0 

27.8 

26.9 

2C.4 

2 S -3 

24-3 

23.7 

22.7 

25.80 

30.2 

3.10 p 

21.8 

3.50 a 

84 

24.8 

24-7 

24.2 

23.0 

22,4 

21.2 

20.1 

19.4 

18.6 

17.6 

22.40 

25.6 

12.0 a 

17.6 

12.0 p 

8.0 

23.1 

22.6 

21.8 

21. 1 

19.6 

18.5 

I7-S 

16.8 

16.S 

15.6 

19.01 

23-S 

0.30P 

I 3 -S 

2.55 a 

lO.O 

26.8 

.2<3.S 

2S.7' 

24-3 

23.0 

21. 1 

204 

20.4 

20.2 

19.9 

22.16 

28,0 

O.iop 

12.4 

3 -Soa 

15.6 

27.3 

27.3 

26.0 

242 

33-0 

22.0 

20.3 

18.3 

16.5 

lS -7 

22.55 

29.2 

10.5 a 

15.6 

3.10 a 

13-6 

30.2 

28.9 

28.0 

25.7 

21 8 

I8.2 

16.1 

17.S 

17.0 

16.4 

24.00 

37-0 

10.25 a 

13-5 

2.20 a 

23 .S 

30.5 

32.1 

3 I-S 

28.5 

26.7 

25-3 

24-3 

22.7 

22.2 

31.4 

24.4s 

32-3 

4.25 p 

14-6 

3.40 a 

17-7 

31.2 

31-0 

30.6 

28.6 

26.8 

25.2 

23-7 

21,8 

19.9 

18.7 

35.21 

31-S 

2.0 p 

17-3 

4.0 a 

14.2 

32.6 

334 

32.0 

29.6 

28.3 

26.9 

24.1 

33.2 

2M 

i 

20.3 

26.75 

37-0 

8.55 a 

15.2 

4,0 a 

21.8 

346 

33-2 

324 

31.0 

284 

26.8 

26.8 

27,0 

26.0 

23-7 

27-57 

35 -S 

0.20p 

16.3 

3-20 a 

19.2 

33-‘ 

32.2 

28 s 

27.8 

27.4 

27-3 

27-3 

26.8 

27.0 

26.0 

28.37 

37-0 

2.5 p 

22.5 


14-5 

314 

31-9 

31-2 

29.6 

27.0 

25-3 

24-7 

24.2 

23-3 

23.2 

26.20 

32.6 

4.30 p 

23.2 

12.0 p 

9-4 

34 -« 

33-7 

33-5 

32.7 

31-0 

29.0 

28.0 

27.2 

36.0 

24.0 

27.82 

35-8 

ii.o a 

17.8 

4,50 a 

18.0 

34-0 

33-2 

33-6 

32.6 

30.8 

29.4 

29.0 

28.7 

27.8 

26.3 

28.17 

34-0 

3-0 P 

21.9 

5-50 a 

12.1 

3 S -6 

33-7 

33-3 

31-9 

37 -» 

28.1 

27.7 

27-3 

26.5 

26.2 

29.21 

36.2 

3.20 p 

23.0 


13-2 

294 

29.0 

28.7 

28.7 

288 

27.7 

26.3 

24.7 

24.1 

22.7 

26.66 

30.0 

1.40 p 

22.7 


7.3 

30.8 

31.2 

31-7 

3 I-S 

30.7 

29.1 

27.0 

2 S -7 

25-3 

23.8 

26.34 

31-7 

5-0 p 

19-7 

4 - 3 S a 

12.0 

35-3 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 



35-6 

3.25 p 

194 

5.40 a 

16.2 

32.80 

3249 

31-79 

30.46I 28.74 

26.99 

25.80 

24.84 

23.87 

22.87 

26.77 

34-02 

— 

19-24 

— 

14.78 
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Juli und August 


Lufttemperatur Cels. 


9 = 37° 47' N. 

X = 90“ 47' E. V. Greenwich. 


Mandarlik. 


1 

1 Tag. 

I a. 

2 a. 

3 “• 

4 a. 

5 a 

6 a. 

7 a 

8 a. 

9 a. 

ro a. 

11 a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2 p 

ijiili 

.3 



' 












14 

II.o 

10.3 

89 

8.6 

10 0 

I2.I 

I4.S 

18.3 

22.8 

22.2 

21 4 

20.3 

16.7 

15.0 

15 

1 1.7 

II.7 

H-3 

10.7 

10.3 

lO.o 

1 1.7 

134 

13-5 

15-4 

17-3 

17-3 

18.3 

2H 

16 

I3-I 

13.0 

1 1.4 

10.8 

10.3 

1 1.4 

12.0 

13-0 

13.6 

16.3 

18.0 

18.3 

I7-S 

18.7 

17 

9.0 

8.4 

7.6 

6.7 

69 

8.7 

II.o 

12.7 

15.0 

19.0 

20.3 

20.2 

20.7 

20.2 

18 

6-3 

4-9 

4-3 

3-6 

34 

9.0 

15.6 

21.6 

23.6 

23-7 

22.5 

23.7 

24.0 

23-9 

19 

8.0 

7.2 

6.1 

s-5 

5-2 

10.8 

19-3 

22.8 

23.8 

25-3 

25-3 

25-5 

26.0 

26.4 

20 

10.7 

IL2 

II.o 

10.3 

10.3 

1 1.7 

16.7 

l8>g 

21. 1 

20.9 

21.3 

23.8 

23.0 

24-7 

21 

9-9 

9.4 

8.6 

8.0 

7-3 

6.7 

6.4 

6.7 

7-2 

7-6 

8.7 

8.0 

10.5 

13-0 

22 

5.2 

5-4 

4.0 

3-3 

3-3 

4.0 

5-4 

7-2 

7.0 

6.8 

9-5 

10.6 

12.3 

12.0 

23 

2.3 

I.S 

I.o 

0.5 

0.4 

2.2 

9.2 

n-S 

1 1.6 

I2.S 

13-7 

IS-I 

16.8 

17.9 

24 

5-3 

4.0 

3-3 

2.4 

2.1 

2.4 

9-4 

17-5 

18.9 

19.9 

21.1 

22.3 

23-7 

23-9 

25 

6.7 

6.0 

5-7 

5-1 

7.0 

14.0 

16.6 

18.6 

19.1 

20,8 

21.3 

22,0 

21.3 

21.4 

26 

56 

4-9 

4.2 

3-7 

4-3 

9.6 

16.4 

19.0 

19.7 

20.4 

21.7 

23-4 

23-3 

23-4 

27 

7.0 

6.0 

5-4 

5-7 

6-3 

II.7 

182 

19-3 

20.7 

21.5 

22.4 

21.7 

25.4 

25.1 

28 

10.3 

9.2 

9-3 

96 

10.3 

II.9 

13-7 

1 5-4 

IS-7 

18.6 

18.2 

18.0 

18.9 

191 

29 

1 1.0 

I0.O 

9.6 

9-S 

94 

9-7 

10.3 

ii.i 

n.3 

14.2 

16.7 

17.0 

17.8 

13.2 

30 

4-S 

4.2 

3-7 

2.8 

2.8 

4.9 

9.4 

12.6 

14.2 

16.0 

18,2 

18.8 

19-3 

20.7 

31 

5-7_ 

4.2 

34 

2.8 

3-3 

7.8 

I3-I 

1 5-9 

17-3 

I7-S 

iy,8 

20.8 

22,0 

22.5 

Aug. 















I 

4.6 

S-5 

5.0 

3-6 

3-3 

7-9 

14.9 

16.7 

17.2 

18.2 

18.3 

18.6 

1 9-S 

20.3 

2 

I2.S 

II.6 

10.7 

10.4 

9-7 

II.O 

16.6 

16.4 

19-3 

20.1 

21,3 

21.6 

21.4 

21*3 

3 

6-S 

S.2 

44 

4.0 

3-6 

s .2 

— 

— 

— 

— 

— 



— 

Mitt, 

7-9S 

7-32 

6.61 

6.08 1 

6.17 

8.70 

13-02 

15-43 

16.63 

17.85 

18.85 

19.30 

19.92 

20.19 



38i 


Vergl. S. 282. ^ = 3437 m. 1900. 


3 P- 

H 


6 p. 

7 P- 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

1 

II p. 

12 p = 

Milteni. 

Millel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 




20.7 

19.0 

17-7 

18.2 

15.9 

12.7 

10.8 







4-3 

13-8 

12.7 

12.4 

II-S 

. ir.s 

12.0 

12.7 

124 

11.7 

14.05 

24.0 

9.24 a 

8-3 

345 a 

15-7 

20.4 

21.4 

iy.2 

17-3 

4.3 

13.3 

13-3 

12.3 

12.6 

13.1 

14.62 

21.8 

2.10 p 

9.8 

5.10 a 

12.0 

18.6 

16.2 

15.6 

14.8 

13.0 

12.3 

I 2 .I 

12.3 

IO4 

10.7 

13.89 

19-5 

2 25 P 

10.2 

5-5 a 

93 

196 

18.2 

16.8 

14.9 

12.4 

I 2 .I 

12.7 

11.4 

10.7 

8.2 

13.48 

20.9 

0-55 P 

6.7 

4.0 a 

14.2 

23.6 

234 

21.2 

18.4 

15-7 

13-7 

13-0 

10.9 

9-3 

8.3 

15-32 

24.8 

1.30 p 

3-3 

4-45 a 

21.5 

26.1 

25.8 

23.8 

21.2 

19.4 

18.4 

17.7 

17.8 

15.4 

14.7 

18.23 

26.8 

2.5 p 

5-2 

5.0 a 

21,6 

24.9 

22.8 

20.7 

18.0 

15-7 

13-7 

12.2 

11.5 

n.o 

IO4 

16.48 

264 

2.35 p 

9-9 

4 -Soa 

16.5 

15.2 

10.7 

9.6 

8.3 

7.6 

6.7 

6.5 

S -7 

4-7 

4.8 

8.24 

15-3 

2-55 P 

64 

7.0 a 

8.9 

n -3 

8.S 

8.1 

6.9 

6.0 


4.5 

4.1 

3-7 

3-1 

6.56 

13-S 

0-35 P 

3-3 

4.10 a 

10.2 

194 

20,0 

20,4 

1G.7 

14.2 

12.3 

11-3 

8.7 

7-7 

6.3 

lO.SS 

204 

5-0 P 

0.3 

$.10 a 

20.1 

23.8 

20.3 

18.2 

16.S 

14.8 

13.0 

10.3 

9-7 

9.0 

7-7 

13-31 

24-4 

2.ISP 



22.3 

20.7 

19.7 

18.9 

I 7 -S 

15.1 

134 

11.3 

92 

7 -S 

6.6 

14.40 

22.7 

11.30 a 


IW 

17-7 

23-7 

23-7 

21.0 

18.1 

15.0 

15.2 

12.0 

11.4 

9-3 

7.0 

14.86 

24.0 

2 .SSP 

3-7 

3-35 a 

20.3 

23-7 

24.6 

21.2 

I 9 -S 

18.3 

17.0 

iS-s 

12.7 

11.3 

11.2 

16.31 

25.7 

1-5 P 

5.4 

3-35 a 

20.3 

18.2 

15.9 

15-7 

13.8 

13-0 

12.7 

12.3 

11.9 

11.2 

11-3 

13-92 

20.0 

2.20 p 

9.2 


10.8 

19.1 

17.6 

16,5 

1 . 3-3 

11.2 

9-7 

8.7 

7-2 

6.0 

5-2 

11.89 

19.6 

3.20 p 

5-2 

12.0 p 

14.4 

18.6 

18.0 

16.S 

15.0 

12.8 

12.3 

9-7 

8.0 

6.6 

54 

11.46 

21-3 

I- 4 SP 

2.7 

4-35 a 

18.6 

21.0 

22.6 

21.7 

17-7 

15.4 

12.6 

10.3 

8-7 

7-3 

6.0 

13-31 

22.8 

3-55 P 


4.25 a 

20.1 

19.7 

19.1 

18.6 

17-7 

16.0 

1 5.3 

14.7 

4-3 

13-0 

12.7 

I 3 - 9 S 

20.5 

2.10 p 


450 a 

17-3 

to 

o.> 

24.4 

234 

18.8 

i6.o 

13 -S 

ll.i 

9.0 

8.3 

7.2 

15-79 

26.3 

4-30 P 


12.0 p 

19.1 



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


4.40 a 

— 

20.26 

19.33 

17.99 

16.07 

14.11 

12.93 

11.88 

10.73 

9-53 

8.71 

13-53 

22.04 

1 _ 

1 

5-40 

— 

16.64 














August 


Kasch-otak 


y = 38°3' N. 

Lufttemperalur Cels ^ ^ ^ Greenwich. 


Tag. ■ 

n 

2 a. 

3 a. 

4 a 

Sa. i 

6 a. 

7 a 

8 a. 

9 a. 

lo a. 

11 a. 

12 a = 
Mittag 

1 p. 

2 p. 

3 

i 4 

10.3 

8.9 

8.0 

~ 1 

7.6 

6.7 ‘ 

10.8 

16.5 

19.2 

22.4 

25-3 

26.4 

26.5 

25.8 

26.0 

5 

1 1.7 

12.3 

II.o 

9-5 

8.8 

9*3 

12.7 

1 8.5 

21.6 

24-4 

0 

vd 

28.3 

28.4 

26.9 

I 6 

1 1.4 

II.7 

10.8 

10.3 

9.8 

9-9 

lO.o 

12-7 

15.2 

19.6 

23.3 

24.2 

2 S -7 

26.2 

7 

13-7 

12.4 

II.o 

9.6 

8.8 

8.3 

10.8 

15-7 

19.8 

23.0 

24.6 

24-9 

25.9 

27-3 

; 8 

13-7 

13-6 

13-5 

12.2 

10.2 

9.6 

I 2 .I 

14-9 

18.4 

22.0 

24.4 

24.4 

25.2 

25.0 

i 

9 

14.8 

13-8 

13-4 

13-3 

13-2 

12.8 

II.6 

II. I 

10.5 

12.2 

12.0 

I4.S 

18.0 

21. 1 

1 lo 

9.9 

7-9 

6.3 

5-7 

4-7 

4-4 

9.0 

14.5 

17-4 

18.8 

20.7 

23-3 

23.6 

24.7 

! ’ 

9-4 

7-8 ! 

S .3 1 

10.3 

II.7 

12.7 

13.4 

14.4 

16.7 

19.7 

21.9 

23.7 

23.7 ' 

24.8 

12 ' 

9-9 

9.8 

8.8 1 

8.7 

8.4 1 

1 8.6 

II.3 

13.6 

16.S 

20.4 

20.2 

20.5 

22.7 

24.8 


lO.O 

IO.I 

9.0 

7-7 

7-4 

7-6 ! 

IO.I 

12.8 

15.0 

15.4 

17.8 

17.6 

16.4 

14.7 

14 

S -4 ' 

4.8 

3*9 

3-4 

2.7 

6.0 

II. I 

I4-S 

17.6 

18.3 

19.0 

20.1 

22.0 

24.5 

i 15 ’ 

7.^ i 

6.0 

4.7 

3-4 

2.S 

5.7 

IO.S 

lS -3 

19-S 

21.3 

23.0 

23.2 

24.4 

25.7 

i6 1 

1 

14.2 ; 

13.6 

13.3 

12-5 

II.5 

10.7 

10.8 

II.6 

13-6 

14.9 

17.6 

20.2 

22.3 

23-7 

' ’‘7 

lo.s 

9-9 

1 

8-3 

8-3 

7-9 

10.3 

IS-S 

18 4 

21.3 

23*5 

25.0 

26.3 1 

28.2 

29.S 

i8 

lS -3 

iS.o 

14.8 

14.7 

144 

14.2 

15.3 

15-7 

18.0 

20.7 

24.8 

26.7 

28.6 

29.9 

19 

140 

13-6 

13.6 : 

13-5 

13-0 

12.8 

13.4 

15.0 

18.0 

19.4 

20.6 

22.5 

23.0 

23.8 

20 

13-7 

13-3 

12.7 

13-0 

13.0 

123 

12-4 

13-0 

13.4 

13-5 

15.0 

16 3 

20 2 

23.7 

21 

8.9 

8.4 

7.6 

! 6.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


Mitt. ■ 

11.33 

10.72 

9-94 ; 

9-45 

9.10 

9.76 

12.15 

14.76 

17-35 

I 9‘55 

21.3X 

22.54 

23.77 

24.84 














383 


Vergl. S. 284- ^=2,91 m. 1900 . 


D 

■ 

5 P- 

6 p. 



9 p- 


II p. 

12 p = 

Mitlern. 

Mittel. 

Maximum 

Minimum. 

Diff. 

— 

28.0 

^S-s 

22.7 

18.6 

15.6 

13-0 

12.4 

10.4 

10.6 

im 

28.4 

3 - 5 ° P 

— 

— 

— 

26.6 

25.6 

25.4 

22.3 

20.3 

18.S 

17.0 

14.7 

13-6 

12.8 


27-s 

0.3s P 

6.7 


20.8 

26.3 

24-5 

23-7 

23.0 

19.7 

18.4 

16.7 

15.2 

14.0 

12.3 


28.7 

2.30 p 

8.8 


19.9 

27.4 

28.8 

28.1 

22.9 

20.7 

17-S 

15.6 

17.8 

17.2 

14-7 


29.7 

4 4 op 

9-7 


20.0 

28.0 

299 

30.1 

28.0 

22.0 

18.0 

16.0 

14.7 

14.6 

14.4 

18.81 

30.6 

4-35 P 

8.0 


22.6 

24‘3 

23.6 

20.6 

19.0 

17.8 

16.8 

16.4 

15-9 

lS-6 

15.4 

1769 

26.0 

1 - 25 P 


S-40 a 

16.6 

23*3 

22.7 

23.4 

22.0 

16.2 

14.8 

13-1 

II.7 

10.3 

10.8 

IS -03 

23-5 

4 - 4 SP 


I I.iop 

13.6 

25*3 

24.8 

25.9 

24.6 

19.2 

16.1 

iS-s 

I3-S 

13.1 

II.2 

15.84 

26.1 

S-«SP 



22.0 

23-4 

22.3 

19.7 

18.0 

15.4 

14.2 

13-4 

134 

13.0 

10.7 

15.92 

24.8 

2.0 p 



17-3 

25-3 

25.5 

25.1 

20.8 

17-S 

16.0 

13-7 

12.5 

II.4 

10.7 

IS -95 

25.8 

4 - 3 ° P 


5.25 a 

17.5 

14.2 

14.6 

14.0 

13-3 

12.2 

11.5 

10 6 

8.8 

7-0 

6.1 

11.83 

18.4 

1 1 .20 a 



12.3 

25 8 

27.1 

244 

23.2 

16.7 

140 

14.0 

12.8 

1 1.5 

lO.o 

14.70 

27.1 

4.0 p 



24.5 

25-3 

25.0 

22.7 

20.8 

16.9 

16.7 

16.0 

15.8 

IS -7 

lS -3 

lS -94 

26.2 

2.40 p 

2.5 

S-o ^ 

23-7 

24.0 

24-5 

24 6 

23.0 

21.0 

18.1 

15.1 

13-6 

12.5 

II 0 

16.58 

25.0 

4-30 p 

10.6 

6.5 a 

14.4 

0 

0 

CO 

30.5 

28.8 

25-4 

21.7 

20.0 

18.3 

17-3 

16.0 

lS -3 

19.42 

30.8 

3 - 4 SP 

7.8 

5.10 a 

23.0 

30-4 

23-3 

21.8 

21.3 

18.8 

17-3 

17.1 

15.1 

14.8 

13-9 

1925 

30.6 

2-55 P 

13-9 

12.0 p 

16.7 

23-5 

21.8 

18.3 

17.1 

16.1 

IS ‘5 

bo 

14-5 

14-3 

14.1 

16.93 

24.0 

1.50 p 

12.8 

S-So a 

11.2 

23-5 

23.0 

19-3 

17.0 

i-i 

1 

i 00 

14-3 

I 3 -S 

12.4 

II.9 

10.6 

15.28 

24.1 

2.30 p 

10.6 

12.0 p 

13-5 

25.09 

24-75 

23.41 

21.36 

18.14 

16.29 

14.99 

14.01 

13-16 

12.22 

16.70 

26.52 

— 

8.19 

— 

18.33 


} 
















384 


August 


Liifttemperatur Cels. 


tp = 38" ii' N. 

X = go® 19' E. V. Greenwich 


Temirlik, 


Taj.. 

I a. 

2 a. 

3 ‘i- 

1 

i 4 a- 

5 a. 

6 a. 

1 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

11 a. 

12 a = 
Mitlag. 

I p. 

2 p. 

21 

' 22 

1 

40 

3*0 

4.6 

2.5 

! 

4.4 

•4.8 

8.7 

14.4 

17.4 

19.0 

21.8 

23.7 

24.0 

24.5 

! -3 

8.0 

7-4 

9.0 

8.7 

9-3 

7.8 

10.3 

13-6 

15.6 

18.5 

19.5 

20.6 

22.4 

24.1 

1 24 : 

12.1 

10.7 

10 I 

9.8 

10.8 

10.6. 

I I.I 

14.0 

IS -7 

J 7 -S 

20.5 

21.3 

23-3 

23-5 

i 25 : 

2.S 

1.4 

1 

I.I 

2.3 

2.4 

3-6 

9.2 

14.5 

17.0 

I9.I 

21.3 

22.3 

23*3 

24.0 

' . 26 

U .5 

1 1.8 

13*0 

12.7 

12.3 

12.6 

13.2 

16.0 

17-7 

18.7 

21.6 

23.9 

21.6 

18.0 

27 

5-0 : 

S-6 

5*2 

4.3 

3*5 

6.7 

10.2 

12.4 

15.2 

I8.S 

20.1 

21.4 

21.7 

20.9 

28 

7-3 

1 

6.4 

6.0 1 

5.7 j 

6.2 

6.5 

9*3 

1 1.8 

13-4 

14.9 

15.1 

165 

q 

06 

16.3 

29 j 

6.4 

4.8 

4.2 

3*7 1 

3*3 

5*4 

92 

II. 7 

14.0 

16.2 

17.2 

18.3 

18.7 

19 2 

30 ' 

8.0 

1 

7.8 

7*1 

6.0 

4*4 

3*4 

7*5 

10.8 

12.8 

14.2 

IS-7 

16.0 

16.6 

17-3 

; 

-5*2 ! 

- 5.2 

-5.0 

--3*7 1 

-3-1 

— 0.2 

4.9 

92 

12.2 

14.7 

15.8 

16.7 

1-4 

00 

I8.S 

Mitt. 1 

5-99 ! 

5-37 

5*53 

5*20 

5-35 

6.12 

9.36 

12.84 

I 5.10 

17-13 

18.86 

20.07 

20.79 

20.63 


I 








385 


Vergl. S. 286. H = 2,961 m. 1900. 


3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

7 P- 

8 p. 

9 P- 


II p. 

12 p = 
Mittern. 

Mitlel. 

Maximum. 

Minimum 

Diff. 

25.2 

25-5 

24*3 

21.9 

16.6 

1 1-3 

10.6 

8.2 

10.2 

7.0 

6.S 

S-8 

13-88 

25.7 

4-S P 

2.3 

3.40 a 

23.4 

23.3 

23.7 

21.0 

18.8 

17-5 

IS.2 

14.9 

15.0 

14.1 

I3-S 

15.49 

25.0 

3-35 P 

5-8 

o.o a 

19.2 

23.0 

23-7 

21.4 

20.0 

16.0 

12.5 

10.2 

lO.o 

8.2 

4.2 

15.01 

24*3 

2.30 p 

4.2 

12.0 p 

20.1 

23.7 

23.S 

23 s 

21.0 

12.6 

7.8 

S.6 

4.0 

4.0 

5-8 

12.33 

24.4 

1.40P 

I I 

3-0 a 

23-3 

14.7 

13-0 

12.2 

12.2 

1 1.6 

10.4 

9*5 

8.0 

6.8 

7-7 

13-78 

24.4 

11.50 a 

6.8 

II.o p 

17.6 

20.3 

19.6 

18.3 

17.6 

14.0 

10.8 

8.8 

8.1 

7.0 

6.8 

12 58 

22.9 

1.50 p 

3-5 

S.o a 

19.4 

15.2 

I 5 -S 

13-3 

12.2 

1 1.4 

10.7 

10.3 

lO.o 

8.5 

7-s 

II. 17 

18.0 

i.o p 

5-3 

4.20 a 

12.7 

18.6 

16.S 

14 s 

130 

1 1.6 

10.6 

10.9 

10.7 

9.1 

8.5 

II.SI 

19.6 

1.50 p 

3-° 

5,10 a 

16.6 

17-3 

16.5 

IS-4 

13.8 

8.8 

3*7 

2.5 

- 0.7 

-1.7 

-4.0 

9 13 

I7-S 

2.30 p 

-4.0 

12.0 p 

21.S 

19.4 

19-3 

17.8 

15.6 

12.3 

9*5 

10.3 

5*5 

4.4 

2.3 

8-51 

19.7 

3-25 P 

-5.5 

2.5 a 

25.2 

20.07 

19.68 

18.17 

16.61 

13*24 

10.25 

9-36 

7.88 

7-05 

00 

12.34 

22.15 

— 

2.25 

— 

19.90 


Hedin^ Journey in Central Asia. V: T. 
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September 


SS’ii' N. 

Lufltemperalur Cels. „ « , „ 

/ = 90 19 L. V. Greenwich. 


Temirlik 


Taj;. 

I a. 

2 a. 

3 a- 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

j 7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mitlag. 

I p. 

2 p. 

I 

0.3 

-0.3 

0.2 

-o.s 

-2.2 

i 

-0.7 

3-4 

9-4 

12.2 

16.2 

18.3 

19.2 

20.3 

22.0 

2 

-1.6 

- 3-0 

- 3-7 

-2.8 

i 

-1.4 

2.0 

8.4 

12.5 

15.6 

17.8 

• 19.6 

20.4 

21.5 

3 

0.5 

-0.3 

-0.3 

0.3 

1-7 

I-s 

3-3 

8.4 

13-3 

15.8 

18.5 

20.7 

20.7 

22.1 

4 

54 

3-7 

2.3 

1 1.2 

1 

I-S 

2 0 

4.6 

8.1 

II-S 

lS -3 

14.9 

I s -3 

16.8 

17.2 

5 

0.3 

-O3 

i -I. I 

O.i 

1.2 

1.6 

3-4 

8.6 

II 0 

12.9 

16.1 

19.0 

21.3 

23.0 

6 

2.3 

i 2.1 

2.7 

3 -S 

3-3 

3-4 

s -4 

9-7 

12.4 

15.2 

16.8 

18.0 

19.0 

19.6 

; 

8.6 

7-3 

S -4 

1 

2 .S 

2.5 

2.3 

S-0 

8.4 

11.7 

14.2 

14.6 

16.7 

17-3 

16.6 

8 

' 4.0 

3-4 

1 

1.6 

0.3 

O.I 

-0.3 

3-5 

9.0 

II. I 

12.8 

14-3 

15.8 

14.6 

IS -4 

9 

1.0 

- 0 .S 

- 1-4 

0.3 

— 0.2 

0.4 

3-7 

8.0 

10.S 

13-2 

16.1 

16.4 

16.3 

17-3 

10 

-2.5 

1 

- 3-3 

- 3-3 

- 3-5 

-2.8 

-2.7 

0.7 

4-7 

8.5 

12.0 

14-3 

IS -4 

16.8 

16.I 

11 

! - 4*2 

“ 4-7 

-6.7 

-7.1 

- 7-3 

-4.0 

3-3 

7-9 

11-7 

13-8 

16.3 

17.1 

t— I 

bo 

18.5 

12 

- 7 -* 

— 6.2 

- 5-4 

-So 

- 4-3 

-1-3 

3-1 

8-3 

11.3 

13-7 

16.4 

18.8 

19-7 

21.0 

13 

5.4 

3-9 

3.0 

1-7 

0,8 

0.4 

3-8 

7-4 

II.8 

13-8 

« 

IS- 4 - 

17-3 

18.0 

18.7 

14 

' “ 4-3 

- 4-3 

“ 3-3 

-i-s 

- 1.2 

-0.8 

3-2 

7-0 

9.8 

13.0 

15.1 

17.0 

18.2 

18.8 


4-0 

3.2 


-1.0 

-2.1 

-2.1 

2.0 

7-3 

10.9 

13-5 

16.4 

1 7-5 

17.8 

18.5 

16 

i -S-8 

- 5-2 

- 3-7 

-3-0 

-2.8 

-2.6 

0.4 

4.8 

8.7 

12.1 

15.6 

17.4 

•19.0 

19-3 


- 4-1 

- 3-7 

-2.5 

-r.6 

-0.8 

-0.4 

S-o 

9-1 

14-3 

16.7 

I9.1 

20.5 

21.0 

21.7 

18 

-1.7 

1 

-0.9 

-I.o 

i 

-0.5 

-0.6 

0.4 

4.8 

10.4 

13-7 

18.S 

20.6 

22.5 

23-s 

23.8 

19 

-2.4 

-1.0 

-1.3 

-1-3 

- 1-3 

0.4 

S -3 

10.4 

15.8 

18.6 

19.8 

•22.6 

24.7 

25.0 

20 

! 05 

0.7 

-0.S 

-1.7 

-2.7 

- 1.6 

4-0 

9-7 

14.0 

»— 1 

20.5 

22.3 

22.7 

22.5 

21 

-2.7 

-2.1 

-1.7 

- 3 -S 

-3-3 

-1.0 

S-2 

9-7 

14.6 

17-9 

18.9 

21.5 

24-3 

23.2 

22 

2.2 

2.5 

3-3 

4-7 

4.0 

3-2 

78 

12 0 

16.0 

18.4 

18.5 

19.7 

20.4 

2 I.S 

23 

9.9 

8.4 

6-3 

S -4 

6.5 

S -7 

7-8 

1 1-3 

16.9 

17.6 

18.7 

19.6 

20.3 

21.3 ! 

24 

7-3 

8.0 

7-7 

7-5 

7-2 

7-3 

7-4 

10.4 

12.1 

16.2 

17-7 

• ’‘ 7-7 . 

18.I 

16.5 

2S 

6.0 

S -4 

s-4 

S -5 

S -4 

s -4 

7-0 

9-3 

10.2 

II.8 

13-9 

14.6 

13-5 

13-3 

20 

— 2.0 

-1.8 

— 2.0 

-1-5 

- 2.5 

- 1-3 

3-9 

7-7 

1 1.6 

13-s 

15.2 

is-s 

14.7 

16.3 

27 

2.2 

1.9 

0.6 

0.4 

1-7 

1.0 

2.4 

6.3 

10. 1 

13-3 

16.5 

16.0 

16.2 

16.0 

28 

S-0 

4.4 

4-3 

4.0 

3-8 

3-5 

2.6 

3-8 

4.8 

6.7 

6.4 

S-8 

4.2 

s-8 

29 

-0.7 

-0.7 

-1.3 

-1.0 

-1.8 

-1.4 

-2.0 

-O.I 

3-3 

6.2 

8.4 

10.3 

13-2 

14-4 

30 

-I -3 

- 3 -S 

-44 

-S.2 

-S -5 

-S -9 

-6.8 

-4-4 

0.7 

S -4 

7-8 

10.2 

13-7 

13-5 

Mitt. 

0.81 

0.44 

O.oo 

— O.H 

-0.o8| 

0-37 

3 -Si 

7-70 

11.23 

14.06 

13.96 

17-33 

18.15 

18.68 
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Vergl. S. 288 . ff=2,96t. 1900. 


3 P* 

B 


6 p. 

7 P- 

8 p. 

9 P. 

10 p. 

II p. 

12 p = 
Mittern. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

21.2 

20.8 

20.2 

19.4 

10.5 

S-S 

4.2 

4-4 

1.6 

-0.3 

939 

22.0 

2.0 p 

“ 2.5 

5-5 a 

24.5 

22.2 

21.8 

20.9 

19.6 

15.8 

8.1 

4-1 

3-9 

4-7 

2.3 

9.50 

22.7 

3-25 P 

- 4-4 

2.50 a 

27.1 

21.7 

20.8 

18.S 

I 7 -S 

15.1 

12.7 

10 3 

9-7 

7.8 

5-5 

11.08 

22.2 

2.5 p 

-0.5 

3.20 a 

22.7 

17.9 

18.1 

17-3 

16 s 

I 3 -S 

9-7 

S -7 

4.8 

2.0 

0.4 

9.40 

18.2 

4.10 p 

0.4 

12.0 p 

17.8 

22.5 

22.2 

19.7 

19.0 

14-7 

10.3 

6.7 

5-4 

3-5 

2.6 

10.15 

23.0 

2.0 p 

- 1. 1 

3.0 a 

24.1 

19-3 

18.4 

15.8 

13-5 

12.3 

II.5 

II.O 

10.3 

lO.o 

9-3 

11.03 

19.8 

2.30 p 

2.1 

2.30 a 

17-7 

17-5 

16.3 

15.6 

142 

10.3 

5-3 

S-2 

5.0 

6.3 

6.0 

9.78 

18.6 

2.3s p 

2.0 

5.2s a 

16.6 

13-2 

12.6 

II.8 

10.8 

9-5 

8.7 

8.0 

6.4 

4.8 

3-3 

8.11 

IS -9 

1.40 p 

-0.3 

6.0 a 

16.2 

17-3 

165 

15.0 

II.7 

9.1 

7*4 

6.S 

3 -S 

2 7 

-0.6 

7.92 

17-7 

2.25 p 

-1.4 

3.0 a 

I9.I 

15.6 

13-7 

12.6 

10.9 

4-3 

4-5 

3-0 

I 4 

O.o 

-1.9 

5.60 

16.8 

I.o p 

- 3-7 

3.20 a 

20.5 

17-4 

17.0 

15.8 

II.7 

7-8 

2.2 

2-5 

-0.9 

- 3-5 

- 5-8 

5.69 

18.7 

2.20 p 

-7-3 

S-IS a 

26.0 

21.4 

I 9 -S 

17.6 

13-4 

7-1 

3-0 

3 -S 

6.0 

5-9 

5.2 

7-73 

22.0 

2.40 p 

- 7.3 

0.5s a 

29-3 

19-4 

19.4 

18.7 

13-7 

8.7 

5-4 

2.3 

0.7 

~I -3 

“ 3-0 

8.56 

20.2 

4.40 p 

- 3-0 

12.0 p 

23.2 

19.7 

18.3 

16.8 

142 

II. I 

8.8 

6.7 

6.0 

S-s 

5-2 

8.29 

19.7 

3-0 P 

-4.4 

1.5 a 

24.1 

18,6 

I 7 -S 

15-7 

12.4 

7.6 

2-3 

0.4 

-1.7 

- 3-1 

-4.6* 

7-17 

19.0 

2.15 p 

-4.6 

12.0 p 

23.6 

20.0 

18.3 

17-4 

7.6 

2.1 

— 1. 1 

- 1, 1 

-2.5 

-4.0 

-4.6 

5.26 

20.2 

3-5 P 

-s *9 

1. 10 a 

26.1 

21.7 

20.1 

I6.I 

7.8 

1.7 

- 1.2 

-3.8 

-s.i 

- 5-3 

- 3-7 

6.78 

22.3 

3.3s P 

- 5-4 

10.35 P 

27-7 

22.7 

21.0 

17-5 

8.4 

2.8 

— 0-2 

- 3*2 

- 4-7 

- 3-6 

— 2 2 

8.00 

24.2 

I- 35 P 

- 4-7 

9 -SSP 

28.9 

25.4 

22.2 

18.7 

10.8 

5.0 

4.0 

S-S 

4-4 

1-5 

1.0 

9-74 

25.7 

1.30P 

-2.4 


28.1 

23.1 

23.0 

18.9 

II.o 

4.6 

0.8 

-0.5 

-2.4 

- 3-3 

-- 3-5 

833 

23-4 

3 - 3 SP 

- 3-7 

1— 1 

l-H 

0 

27.1 

21.8 

20.7 

18.8 

II.o 

4-7 

1. 1 

-0.8 

-2.7 

-0.8 

1.2 

8.17 

24.6 

1.5 P 

- 3-7 

4.10 a 

28.3 

2 I.S 

21.0 

17-5 

13-8 

11.9 

12.0 

13-0 

13-0 

12.7 

10.3 

12 .S 4 

21.7 

2.5 p 

1.2 

O.o a 

20.5 

' 21.0 

20.0 

17-4 

13-0 

II.3 

10.3 

9-7 

8.4 

6.4 

6.7 

12.50 

21 6 

2.40 p 

5-3 

4.5 a 

16.3 

16.2 

14.4 

12.0 

9-5 

8.4 

8.3 

7.7 

7-3 

7-5 

7-4 

10.82 

18.5 

1 1. 10 a 

6.7 

0.0 a 

II.8 

13*6 

12.4 

10.7 

9.1 

6.7 

2.8 

1.2 

-0.9 

— 2.6 

-2.4 

7-39 

14.8 

0.15 P 

- 3-0 

11-35 P 

17.8 

15.8 

lS -5 

12.8 

10.4 

7.6 

3-6 

I.o 

2.4 

1.8 

1.9 

6.67 

16.4 

1-55 P 

- 3-0 

4-30 a 

194 

16.6 

16.2 

14.5 

12.7 

II.2 

10 0 

8.7 

7-7 

5-7 

5-7 

8.90 

16.8 

1 1. 10 a 

0.3 

3.40 a 

16.5 

6,0 

6.0 

4.7 

4.2 

3-3 

2.6 

2.0 

1.4 

0.6 

-0.3 

3-98 

6.7 

I O.o a 

-0.3 

12.0 p 

7.0 

IS.8 

13*8 

lO.S 

6.4 

4-5 

3-3 

2.5 

1.7 

0.9 

O.o 

4-43 

I5.S 

3-0 p 

— 2.0 

6.45 a 

17.8 

13-0 

10.4 

8.8 

7-3 

1-7 

-1.7 

-3*3 

“3-6 

— 1.6 

-0.4. 

1-87 

lS -7 

1-35 P 

-6.8 

7.5 a 

22.5 

18.64 

17.60 

15.61 

12.05 

8.16 

5-33 

3-96 

2.98 

2.09 

1.36 

8.16 

19.50 

— 

-2. II 

— 

21.61 
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S 


Oktober 


Lufttemperatur Cels. 


y = 38^11' N 

X = 90® 19' E. V. Greenwich. 


Temirlik 


1 

Tag. 

I a. 

i 

2 a 

! 

j 3 a. 

i 

j 4 a. 

t 

1 

1 5 a- 

1 

6 a. 

7 a. 

8 a. 

9 a 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2 p. 

1 I 

j 0.2 

1 

1 - 0.2 

1 

1 

“ 0.3 

1 

- 1-3 

- 2.6 

- 1-5 

O.S 

2.5 

4.7 

6.8 

10.6 

13.0 

14.6 

15.3 

I 2 

3-6 

j - 4-7 

- 3-9 

- 3-5 

- S‘0 

- S-8 

- 3-5 

0.9 

4.5 

7.6 

9.5 

9.6 

n.s 

12.1 

3 

!- 4-6 

- 6.4 

- 7-1 

- 6.4 

- 6.6 

- 7.2 

- S-s 

-0.6 

4.1 

6.0 

9.8 

13.7 

15.4 

14.6 

i 4 

- 3-5 

- 4.2 

- S-6 

- 6.6 

- 6.6 

- 6.6 

- 4.6 

0.5 

5.0 

I O.o 

8.6 

96 

II.I 

11.8 

s 

l- 2.4 

“ 4-3 

“ 5-3 

- 5-2 

- s-s 

- S-6 

- 3-0 

1-3 

5.2 

8.S 

12.9 

15.6 

15.3 

15.0 

6 

1.9 

1.4 

1 

1.7 

1.4 

0.8 

0.8 

1-3 

3.0 

4-5 

6.4 

9.1 

10.5 

II.I 

9.8 

7 

0,3 

i- 0.4 

- 0.8 

- 1.6 

- 1-7 

— 2.0 

O.o 

2.0 

4.0 

6.3 

8.3 

9.8 

11.2 

1 1.6 

8 

- 9.0 

- 9-5 

- 8.7 

- 9.0 

- 8.7 

- 8.2 

- 5-3 

-0.3 

3.0 

6.8 

93 

9-3 

10.7 

10.6 

9 

- 7-2 

- 6.6 

- 5-6 

- 5-6 

- 4-7 

- 4-5 

- 3-2 

0.7 

4.8 

8.5 

12.4 

II.2 

10.3 

12.4 

10 

- 3-3 

- 3-S 

- 2.8 

- 3-0 

- 4-1 

- 4.4 

- 0.7 

1.7 

4-5 

6.6 

9.6 

12.7 

14.3 

13.3 

II 

- 8.3 

- 9-3 

- 9-7 

- 8.8 

- 8.1 

- 7-8 

- 6.3 

-2.2 

3.3 

7.0 

10.3 

12.3 

14.0 

14.2 

1 12 

1 

- 5-0 

-- 5-3 

- 5-S 

-• 6.0 

- 6-5 

- 6.5 

- 5-9 

-2.1 

3-2 

5.8 

8.6 

1 1.4 

13.1 

14.2 

13 

- 7-7 

- 6.7 

- 7-0 

- 6.1 

- S-0 

- 4.0 

- 3-1 

-1.7 

I.O 

3-1 

5-4 

7.4 

8.9 

9.7 

14 

- 2.9 

- 4*3 

- 5-6 

- s-7 

- 7-0 

- 7.0 

- 7-1 

-r-s 

4.6 

7 -S 

10.2 

12.7 

15.5 

15.3 

' 15 

i 

— 6.1 

- 7-4 

- 7.4 

- 7-5 

- 6.8 

— 6.2 

- 2.9 

1.2 

4.8 

9.1 

12.4 

12.8 

13-3 

12.4 

I 16 

1 

- 4-3 

- S-7 

- 5-7 

1 — 6.2 

- 6.4 

- 6.7 

- 3-4 

I.I 

4.7 

7.4 

9-7 

12.0 

12.6 

II.S 

1 

- 1.7 

- 3-4 

- 5-3 

- 6.9 

- 8.7 

- 8.1 

- 7.2 

-1.7 

3.0 

6.8 

9-4 

II.O 

9.8 

9.5 

1 

- 6.4 

- 6.1 

- 7.2 

- 8.1 

- 7-3 

- 7-4 

- 4-3 

0.5 

3.6' 

5.9 

84 

II.7 

12.5 

II.I 

1 19 

- 6.9 

- 7-8 

- 8.0 

- 8.S 

- 8.6 

- 8.6 

- 4-S 

0.1 

3-8 

6.1 

9.3 

10.3 

10.6 

lO.i 

20 

- 1 1.4 

- lO.o 

- 10.2 

- 10.9 

- 12.7 

- II.S 

- 6.0 

-2.0 

-0.6 

1.8 

5.0 

6.7 

7 -S 

7.2 

21 

- n-5 

- 1 1.6 

- H.S 

- 12.0 

- 14-3 

- 12.0 

- 5-6 

-1-5 

0.9 

3-7 

5.9 

7.0 

6.5 

6.1 

22 

- 3-2 

- 3-3 

- 3-8 

- 5-3 

- 6.3 

- 7-0 

- 3-6 

0.8 

38 

6.1 

8.8 

10.4 

10.6 

104 

23 

- 9.6 

- 9.8 

- 9-7 

- 7.8 

- 6.3 

- 5-2 

- 4.1 

-0.7 

1.4 

5.1 

6.9 

8.1 

8.9 

9.0 

24 

- 7-3 

- 7-4 

— 8.2 

- 9-4 

- 8.3 

- 6.9 

- 2.8 

I.o 

4.2 

5.0 

6.8 

8.5 

9.0 

8.7 

1 

- 3-9 

- 3-9 

- 3-7 

- 4-3 

- 5-8 

- 6.6 

- 3-2 

O.o 

4.4 

8.3 

1 1.6 

73.7 

14.6 

9.5 

1 26 

i 

- 3-0 

- 4.1 

- S-0 

- S-7 

- 6.4 

- 7-3 

- 4-4 

O.o 

4.3 

7-9 

lO.l 

10.0 

10.3 

9.5 


- 9-3 

- 9.2 

- 8.8 

- 7.8 

- 7-S 

- 8.3 

— 6.0 

-1.8 

2.8 

6.7 

7.0 

8.8 

I O.o 

9.0 

28 

- 10.3 

- 9.8 

- 9-1 

- 8.9 

- lO.o 

- 9-3 

- 3-9 

-0.8 

1.7 

4.0 

6.1 

8.7 

8.0 

7 -S 

29 

- 4-S 

- 4.6 

- 5.6 

— 6.0 

- 5-0 

— 6.0 

— 6.2 

-2.3 

0.4 

2.5 

3-8 

5.4 

3.8 

2.6 

30 

- 12.6 

- 13-5 

-13.2 

- 13.0 

- 13-0 

- H-3 

- 11.3 

-6.0 

-2.3 

[.2 

1.8 

2.4 

3-5 

4-3 

31 

- 11.3 

- n.2 

- 10.0 

- 9-9 

- 10.3 

-II.9 

- 9.2 

-4.0 

-1.6 

1-3 

3.3 

4.3 

5.2 

5.6 

Mitt. 

“ 5-75 

— 6.24 

— 6.41 

- 6.63 

- 6.94 

— 6.89 

- 4-35 

-0.38 

3.09 

6.03 

8.42 

IO.03 

10.76 

10.47 





3*^9 


Vergl. S. 290. 


H = 2,961 m. 


1900. 



Diff. 

18.6 

19.6 

22 6 
19.1 ! 

21.9 

10.6 

21.0 

20.5 

21.0 I 

2I4 j 

25.3 I 

22.3 i 

19.1 I 
23-3 

22.1 

19.7 

20.0 

19.9 

23.2 

20.7 

22.2 

20.1 

20.0 

18.9 

31.2 

21.5 

21.6 

19.8 
17-3 

19.2 

18.9 
20.40 
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y = 38 “n' N. 

November Lufttemperatw Cels. ^ ^ ^ 


Temirlik. 


Tag. i 

; 

I 

a. ' 

! 

2 a. 1 

i 

1 

3 a. ; 

4 a. 

1 

5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 

a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a ■= 
Miltag. 

I p. 

[ 

2 p. 

I : 

1 

- 

j 

II. I 1 

- 12.4 i 

- 136 

1 

- 16.2 

- 17-7 

- 18.6 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

4-7 

1 

2 j 

— 

1 

8.5! 

- 8.8 

- 94 

- II.o 

- 13-7 

-13.6 

- 9.6 

- 

4-5 

O.o 

1.8 

4.2 

6.8 

8.7 

8.0 

3 ■ 

- 

9-5 

- 8.0 

- 8.6 

- 8.S 

- 9-1 

- 9.6 

- 5-3 

- 

1.4 

06 

34 

5.8 

7-0 

9-4 

10.4 

i 4 : 

- 


- 5-7 

- 7-6 

- 7-7 

- 9.2 

- 9 -S 

- 4.2 


0.4 

4.0 

6.1 

7-9 

9-7 

10.4 

11.7 

i 5 1 

— 

7-3 j 

- 7.0 

- 7-2 

- 8.7 

- 8.3 

- 9.2 

5-8 

- 

1-7 

2.6 

6.5 

7-3 

8.7 

10.8 

1 1.6 

i 

- 

5-7 

- 6.4 

- 6s 

- 7-3 

— 8.2 

- 8.2 

- 4.8 

- 

1.4 

2.7 

4.8 

7-3 

8.3 

7-7 

lO.o 

1 7 ! 

— 

S-2 

- 3-9 

- 4-3 

- 5.2 1 

- 4-3 

- 5-2 

- 2.6 


1.3 

4.8 

7-0 

8.9 

10.5 

II.4 

10.9 

i 8 i 

- 

7-5 

- 7-6 

*- 6.2 

— 6.1 

- 6.8 

- 7 -S 

- 7-7 

-- 

S.6 

O.S 

2.2 

3-2 

4.4 

5-7 

6.4 

9 

- 

7-8 

- 8.3 

- 6.0 

- 5-5 

“ 6.7 

- 6.8 

- 7-5 

- 

0.6 

3-2 

7-2 

8.8 

10.3 

9-7 

9.2 

10 

- 

4.6 

- 2.4 

- 2.0 

— 2.0 

- 1-3 

- 1-5 

- 2.3 


0.8 

2.0 

4.6 

4.8 

4-3 

5-3 

6.5 

II 

- 

5-3 

- 4-9 

- 4.6 

- 5-3 

- 6.1 

- 6.6 

~ 2.1 


2.7 

7.2 

8.S 

10.2 

12.2 

II.7 

9-8 

12 

— 

6.6 

- 6.5 

- 8.6 

- 9-3 

- 7-7 

- 6.4 

- 3 -S 


0.2 

3-3 

5-7 

10.3 

II.2 

12.5 

10.2 

13 

- 

2.3 

- 3-0 

- 2.6 

- 2.6 

- 34 

- 5-3 

- 2.1 


1 -S 

5-1 

7-7 

6.4 

7-7 

7-9 

7 -S 

14 

- 

9-7 

- 10.3 

- II.o 

- 1 1.6 

- 12.7 

- 13-5 

- 9.2 

- 

3-0 

1.0 

3-1 

5-7 

7.0 

7 -S 

7-0 

15 

‘ - 

12.0 

- 12.3 

- 14.0 

- 15-9 

- 17-7 

- 16.7 

- 1 1.2 

- 

3-1 

1-3 

1.6 

2.3 

3-4 

3-8 

3 -S 

i 6 

- 

16.2 

- 16.2 

- 16.1 

- 16.3 

- 16.0 

- 15-6 

- 12.4 

- 

7-3 

0.3 

0.7 

2.0 

3-3 

1-7 

O.S 

17 

— 

8.0 

- 8.3 

- 8.6 

- 10.6 

- 11-3 

- IO.S 

- 7-7 

- 

3-0 

1.6 

5-3 

7.8 

9-3 

9-9 

8.4 

i8 

- 

5-3 

- 7-0 

- 74 

- 8.1 

- 6.4 

- 6.0 

- 2.5 


0.8 

4.2 

5-1 

8.7 

7.6 

5-7 

5-4 

19 

- 

12.9 

- 12.6 

- II.I 

- 10.2 

- 1 1.0 

-11.3 

- 8.0 

- 

2.6 

- 0.7 

2.7 

5-3 

8.4 

6.7 

4-7 

20 

- 

n.i 

- ii.i 

- 11 -S 

- II.3 

- 10.8 

- 1 1.6 

- 7.2 

- 

2.8 

0.7 

2.2 

3 -S 

6.8 

8.0 

3-4 

21 

— 

94 

- 9-9 

- 10.5 

- lO.o 

- 9.0 

- 9.8 

- 74 

— 

3-3 

1-3 

4-7 

5-6 

5-7 

5-5 

4.8 

22 

- 

lO.l 

- 9.8 

- 8.4 

- 9.0 

- 8.7 

- 8.2 

- 6.5 

- 

5-4 

- 4-3 

-1.7 

0.9 

4.1 

4.0 

2.8 ’ 

23 

- 

11.0 

- 11.6 

- 13-0 

- 14-9 

- 16.0 

- 16.2 

- 14-9 

- 

10.2 

- 4-7 

O.o 

2.2 

3-4 

1.7 

1.7 

24 

- 

15 -S 

- 13-9 

- 12.2 

- 9.6 

- 9.2 

- 94 

- II.I 

- 

I 0.0 

- 7-7 

- 4 -S 

-34 

-0.2 

0.4 

0.6 

25 

- 

134 

1— 1 

1 

- 13-9 

- 13-3 

- 12.3 

- tl .4 

- II4 

- 

9.8 

- 7-1 

-5.2 

-2.7 

-14 

O.0 

0.3 

26 

— 

14.1 

- 12.2 

- 14.6 

- 13-8 

- 1 1.3 

- II.2 

- II.7 

- 

12.0 

- 8.1 

-4.0 

-0.8 

-O.S 

0.7 

09 

27 

- 

11.0 

- 1 1.3 

- 9.2 

- 9-7 

- IO.0 

- IO.0 

- 9 -S 


8.1 

- 5-7 

-4.1 

-2.7 

— 2.0 

-2.7 

-3-1 

28 

- 

16.5 

- 17.0 

— 16.9 

- 16.7 

- 15-7 

— 16.Z 

VO 

1— 1 

1 

- 

13 -S 

- 9.2 

- 7-3 

- 5-4 

-2.9 

-1.4 

- 1.5 

29 

- 

17 -S 

- 16.9 

-17.2 

-17.4 

- 18.6 

- 18.7 

- 19.0 

- 

16.3 

- 10.7 

-6.3 

- 5-7 

-4.0 

-1.4 

0.3 

30 

- 

18.8 

- 19-5 

- 20 .S 

- 22.0 

— 22.4 

- 22.9 

- 22,7 

- 

18.4 

- 12.7 

-6.S 

— 2.0 

-0.7 

-0.3 

- 1.0 

Mitt. 

- 

9-99 

- 9-98 

1 - lO.li 

- 10.53 

— 10.72 

— 10.91 

- 8.53 


4.76 

i - 0.84 

1-77 

3-67 

S-IO 

5-ss 

5.19 
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3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

7 p. 

8p. 

9 P- 

10 p. 

II p. 

12 p = 

Mittern. 

Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

3-8 

0.8 

- 

6.1 

- 

9-5 


11.5 

- 

12.2 

- 

12.3 

- 

12.0 

- 

9.6 

- 

8.4 



(4-7 

2 p 


18.6 

6 a 

23-3) 

7-7 

6.1 


2.0 

- 

3-0 

- 

34 

- 

6.2 

- 

6.9 

- 

9.1 

- 

8.9 

- 

8.9 

- 

3-34 

9.0 

2.50 p 

- 

13-8 

5.503 

22.8 

8.7 

S-7 


3-3 


0.2 

- 

1-7 

- 

44 

- 

5.6 

- 

6.7 

- 

6.3 

- 

S-i 

- 

1-47 

10.6 

2.15 p 

- 

9.8 

S-25 a 

20.4 

9-5 

4.4 


0.2 

- 

3-0 

- 

s-7 

- 

8.6 

- 

lO.o 

- 

9S 

- 

9-3 

- 

7.6 

- 

1.63 

12.0 

2.5 p 

- 

1 0.0 

9.10 p 

22.0 

11.4 

6.5 


1.6 


0.6 

- 

0.4 

- 

2-3 

- 

6.3 

- 

7-5 

- 

8.0 

- 

6.6 

- 

0.78 

12.S 

2-35 P 

- 

9.2 

6.0 a 

21.7 

9.0 

74 


5-3 


2.4 

— 

1-3 

- 

2.7 

— 

3-2 

- 

3-3 

— 

4.1 

- 

4.6 

- 

0.12 

10.3 

2.iop 

- 

8-3 

S-35 a 

18.6 

8.7 

7-S 


3-5 


0.5 

- 

3-0 

- 

6.2 

- 

8.3 

- 

9.1 

- 

7.3 

-• 

7-6 


0.12 

II.S 

o-ssp 

- 

9-1 

I O.o p 

20.6 

S-8- 

4-5 


3*3 


2.0 


1-3 


0.4 

- 

O.I 

- 

I.o 

- 

4.2 

- 

6.4 

- 

I.I4 

6.4 

2.0 p 

- 

7-7 

1.30 a 

14.1 

lO.o 

6.8 


4.6 


2.3 


0.7 

- 

1-7 

- 

1-4 

- 

3-5 

- 

2.2 

- 

4*3 


0-44 

I I.O 

0.20p 

- 

8-5 

1-55 a 

19-5 

6.2 

5-3 


4.0 


2.7 


1.7 


O.I 

- 

1.2 

- 

2.5 

- 

4.2 

- 

4-7 


0-75 

■ 6.5 

2.0 p 

- 

5.0 

0.45 a 

11.5 

6.9 

3-7 


2.4 


1-7 

— 

0.3 

- 

34 

- 

5-3 

— 

6.3 

— 

6.7 

- 

6.2 


0.58 

12.7 

0.30P 

- 

7.2 

n.25p 

19.9 

7-7 

4.8 


2.5 


1.4 


0.9 


I.o 


1.6 

- 

0.4 

- 

1-3 

- 

1.4 


O.9O 

12.5 

I.o p 

- 

94 

3-40 a 

21.9 

S-2 

2.7 


0.8 

- 

0.2 

- 

1.8 

- 

2,6 

- 

2.6 

- 

3-8 

- 

74 

- 

9-3 


0.15 

8.3 

1— 1 

P 

Cn . 

to 

- 

9-3 

12.0 p 

17.6 

2.2 

-3-1 

- 

7.6 

- 

10.5 

- 

1 1.8 

- 

12.3 

- 

12.3 

- 

12.1 

- 

1 1.9 

- 

10.6 

- 

5.82 

8.0 

I.iop 

- 

13-7 

S-Soa 

21.7 

0.8 

-4.0 

- 

8.6 

- 

lO.S 

- 

1 1.7 

- 

13-3 

- 

bo 

- 

14.4 

- 

15.2 

- 

IS-7 

- 

8.06 

3-9 

Mop 

- 

17.8 

5.303 

21.7 

-0.4 

-3-S 

— 

7.6 

- 

9-5 

— 

9-9 

- 

10.2 

— 

9.2 

— 

.9.0 

— 

8.6 

— 

7-4 

- 

7.62 

3-7 

1 1 .50 a 

— 

16.4 

3.40 a 

20.1 

S-6 

i.i 

- 

2.4 

- 

l-S 


0.6 


0.2 

- 

^•3 

- 

3-5 

- 

4.6 

- 

S-i 

- 

1.52 

10.0 

Mop 

- 

1 1-4 

5.10 a 

21.4 

4:8 

1.8 


O.o 

- 

2.2 

- 

4-7 

- 

7.0 

- 

7-9 

- 

10.6 

- 

10.9 

- 

12.1 

- 

2.25 

9.8 

11.30 a 

-* 

I2.I 

12.0 p 

21.9 

2.3 

-2.S 

- 

6.7 

- 

7.6 

-- 

8.1 


9.6 

- 

10.8 

- 

11.8 

- 

1 1.7 

Cm 

II-S 

- 

5-44 

8.7 

0.20p 

- 

■I3-I 

0.40 a 

21.8 

0.3 

-2.S 

- 

6.8 

- 

7-4 

- 

8.5 

- 

7.6 

- 

7.2 

- 

6.7 

- 

6.7 

- 

8.9 

- 

4.78 

8.5 

O.4OP 

- 

n.8 

S-5oa 

20.3 

6-5 

0.3 

— 

3-3 

- 

5-0 

- 

7.2 

- 

7-0 

— 

8.1 

-- 

9.2 

— 

9-9 

— 

9-7 

- 

3-93 

6.0 

11.15 a 

— 

10.7 

2.45 a 

16.7 

2.8 

0.3 

— 

2.1 

- 

4.0 

— 

54 

- 

6.8 

— 

9.1 

- 

104 

- 

“•3 

- 

II.I 

- 

4.89 

5-0 

0.35 p 

- 

1 1.6 

1 1.40 p 

16.6 

0.8 

-0.4 

- 

5-5 ■ 


8.8 

- 

1 1.5 

- 

10.6 

- 

1 1.8 

- 

12.7 

- 

144 

- 

15.2 

- 

8.07 

3-7 

0.15 p 

- 

16.6 

5.253 

20.3 

2.7 

0.7 

- 

1-3 

- 

4.0 

- 

5.6 

- 

6.3. 

- 

8.4 

- 

p.tf 

- 

10.8 

- 

1 1.7 

- 

6.67 

2.7 

3-0 P 

- 

1 5-5 

1.0 a 

18.2 

-1-3 

-2.6 

- 

4.8 

- 

6.6 

- 

8.2 

- 

.8.7 

- 

lO.o 

- 

10.7 

- 

10.7 

- 

12.1 

- 

8.00 

0.4 

1-55 P 

- 

14.7 

‘2.0 a 

15.1 

-0.2 

-2.3 

— 

3-6 

- 

4-7 

- 

5-7 

- 

6.8 

— 

7.2 

— 

7.8 

— 

8.3 

— 

94 

— 

7-03 

1.3 

1.25 p 

— 

14.8 

3.20 a 

16.1 

-3-8 

-S-I 

— 

7-1 

— 

8.6 

— 

10.2 

- 

1 1.7 

— 

134 

- 

14.9 

- 

16.2 

- 

17.0 

- 

8.63 

-2.0 

12.0 a 

- 

17.0 

12.0 p 

15.0 

-2.6 

-4.7 

- 

9.1 

- 

12.7 

- 

14-7 

- 

00 

vd 

- 

18.7 

- 

18.7 

- 

19.3 

- 

18.8 

- 

12.25 

-1.0 

0.45 p 

- 

19.3 

1 1.0 p 

18.3 

-1.9 

-S.0 

- 

8.9 

- 

12.7 

- 

15-7 

- 

16.7 

- 

17.7 

- 

18.7 

- 

19.0 

- 

17-3 

- 

12.63 

O4 

2-5 P 

- 

194 

10.35 p 

19.8 

-3-7 

— 6.0 

— 

10.4 

- 

12.0 

- 

14.0 

- 

IS-O 

- 

14.1 

- 

14.6 

- 

13-6 

- 

13.9 

- 

12.82 

0.7 

O.4OP 

- 

23.5 

6.30 a 

24.2 

3-8s 

0.96 

- 

2.28 

- 

4-34 

- 

5.89 

- 

7-17 

- 

8.09 

- 

9.00 

- 

9.42 

- 

9.62 

- 

4-42 

6.59 

— 

- 

12.84 

— 

1943 
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December Lufttemperatur Cels. ^ ^ g' T emirlik. 


Tag. 

■ 

2 a. 

B 

■ 

■ 

■ 

7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2p. 

I 

- 14.6 

- 14-7 

- 15.1 

- 14.8 

- 

iS-s 

- 16.1 

- 

16.3 

- 

14.1 

- 

9.6 

-4.6 

- 3-6 

-3-0 

- 1-5 

— 0.4 

2 

- 8.0 

- 8.7 

- 11.4 

- II -5 

- 

13.0 

- 14-7 

- 

14-7 

- 

9-9 

- 

6.1 

-4.7 

-1.8 

— 0.2 

— 0.2 

-0.4 

3 

- 10.7 

- 10.4 

~ lO.o 

- 9-5 

- 

8.7 

- 9.6 

- 

lO.i 

- 

9.2 

- 

6.0 

-1-3 

1.4 

2.7 

1.4 

3-4 

4 

- 10.4 

- 10.2 

- 10.4 

- 10.7 

- 

II.5 

- 13-4 

- 

12.4 

- 

8.8 

— 

6.2 

-4.9 

-0.7 

0.4 

0.7 

-1.7 

5 

1 

bo 

- 13-3 

- 12.4 

- 12.5 

- 

II.6 

- 1 1.4 


II.2 

— 

9.0 

— 

5-7 

-2.8 

“I.5 

-0.6 

-0.7 

-0.6 

6 

- II.O 

- 12.7 

- 12.6 

- 13-8 

- 

16.0 

- 18.0 

- 

18.2 

— 

1 1.9 

— 

7-4 

-3-8 

-1.4 

-O.I 

0.3 

O.o 

7 

- 18.0 

- 19.1 

- 15-3 

- IS-O 

- 

18.2 

— 18.7 

- 

20.1 

- 

15.2 

- 

10.8 

-7-7 

-5.2 

-S -7 

-4.6 

-4.0 

8 

— 

— 

— 




— 


— 


— 


— 

— 

-9.8 

- 7-9 

-5.2 

-4.2 

9 

- 22.7 

- 22.5 

~ 22.7 

“ 22.3 

- 

22.8 

- 22.3 

- 

23.3 

- 

23.S 

- 

17.0 

- 4 -S 

~ 3-7 

-34 

— 2.0 

- 3-7 

lO 

- 19.0 

- 21.2 

-21.5 

— 22.0 

- 

22.3 

- 22.3 

- 

21.0 

- 

14.4 

- 

9-7 

-S-6 

- 3 -S 

-1.7 

-3.6 

- 3-6 ^ 

II 

— 12.8 

- 13-4 

- 13-0 

- 13-1 

- 

13-7 

- IS -7 

- 

16.0 

- 

lO.o 

— 

8.1 

- 5-7 

-2.9 

-2.2 

-0.6 

-0.8 ' 

12 

- 17.6 

- 18.2 

- 18.6 

- 18.9 

- 

18.6 

- 19-4 


18.8 

- 

15.6 

- 

lO.o 

- 5-5 

- 3*6 

-1.5 

I.o 

-0.3 

13 

- I4.1 

- 15.0 

- 18.0 

— 16.0 

- 

15.8 

- 16.8 

- 

13-9 

- 

9-4 

- 

S.8 

-4.8 

-2.9 

0.7 

1.9 

0.5 

14 

- 14.8 

- 14.0 

- IS -7 

- 18.8 

- 

20.8 

- 18.7 

- 

17-5 

- 

10.2 


7.5 

-4.6 

-2.8 

-2.7 

-2.5 

-2.0 

IS 

- 14.6 

- 18.2 

- 19-4 

- 20.0 

- 

22.8 

- 20.7 

- 

17.8 

- 

134 

i - 

9.1 

-5.0 

-5.0 

-3.0 

-1.7 

-2.9 

i6 

- 21.7 

- 23.3 

-23.7 

- 24.6 

- 

25-9 

- 2 S -5 

- 

20.8 

- 

1 3*0 

— 

lO.i 

- 7-6 

— 6.0 

- 5-1 

-4.8 

-S -3 

17 

— 26.0 

— 26.0 

- 26.6 

-27-3 

- 

27.8 

- 28.3 


— 


— 


— 

— 

— 

-4.6 

- 5-3 

-S -7 

i8 

- 22.3 

-23.7 

-25.1 

- 24.2 

- 

24.7 

- 24.7 


21.3 

- 

13-2 

- 

9.0 

- 7-4 

-6.3 

-5.6 

-4.8 

-S-6 

19 

- I 9 -S 

- 20.8 

- 20.1 

- 18.2 

- 

18.6 

- 19.8 

- 

18.4 

- 

14.0 

- 

7.8 

-4.8 

- 1.6 

- 1.2 

- 3-3 

“ 4-7 1 

20 

- 13-0 

- 13-5 

- 14-7 

- iS-i 

- 

17.0 

- 1 8.8 

- 

16.4 


— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 1 

Mitt. 

- 16.03 

- 16.78 

- 17-17 

— 17.28 

- 

18.17 

- 18.68 

- 

17.12 

— 

12.64 

— 

00 

00 

— 5*02 

-3-40 

- 2-35 

- 1.85- 

— 2.2i| 


I 
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3 P- 

mi 



7 P- 

8p. 

9 P. 

10 p. 

XI p. 

12 p — 

Mittem. 

Mittel. 

Maximum 

Minimum. 

Diff. 

- 3-1 

- 

S -4 

- 9-1 

- 9.7 

- 8.7 

— 8.6 

- 9.6 

- lO.l 

- 10.3 

- 9.8 

- 9 -Si 

“O.3 

1-55 p 

- 16.4 

6.35 a 

I6.I 

— 1.8 

- 

4.0 

- 9.6 

- 12.8 

- 13-8 

- I 3 -S 

- 13-5 

- 13-0 

- 12.3 

- II.6 

- 8.80 

O.o 

1.5 p 

- 15.0 

6.3s a 

15.0 

1.6 

- 

1.7 

- 4.0 

- 6.0 

- 7-4 

- 8.1 

- 8.S 

- 9-3 

- 9.8 

- II.2 

- 5.88 

3.7 

I- 3 SP 

- II.6 

O.o a 

IS -3 

- 3-7 

- 

5-2 

- 7-0 

- 8.1 

- 9-4 

- g.6 

- II.O 

- II.4 

- 12.7 

- II.7 

- 7-92 

I.i 

0.45 p 

- 14.2 

6.25 a 

IS -3 

-l-S 

- 

3-0 

- 4.6 

“ 5-9 

- 7.0 

- 8.1 

- 9.2 

- 10.3 

- 10.3 

- lO.o 

- 7-37 

“O.3 

ll.SSa 

- 14.1 

I- 3 S a 

13.8 

~ 1.3 

- 

3-2 

- 5-1 

- 6.7 

- 8.0 

- 8.8 

- 10.5 

- II.7 

- 14.6 

- 16.0 

- 8.8s 

0.6 


- 18.8 

6.4s a 

19.4 

-S.0 

- 

6.3 

- 10.3 

- 14.6 

-17.3 

- 17.6 

- 18.8 

- 20.5 

— 

— 

— 

-4.0 


- 20.6 

lO.iop 

16.6 

-5.2 

- 

7.0 

- 10.7 

- 16.0 

-17.8 

- 18.9 

- 19.9 

- 20.7 

- 22.0 

- 23.0 

— • 

-4.2 

2.0 p 

— 25.2 

a. m. 

21.0 

— 6.1 

- 

7.6 

- II. I 

-13.7 

- I 4'4 

- 14.4 

- 15.6 

- I6.S 

- 17.6 

- 17-S 

- 14.62 

“ 1-3 

I.2S‘p 

-24.5 

7-40 a 

23.2 

-5.2 

- 

8.3 

“ II.3 

- 12.3 

- 13-4 

- 12.0 

- 8.8 

- 9.8 

- 12.4 

- 13-7 

“ 12.45 

-0.7 

11.35 a 

- 22.4 

5.20 a 

21.7 

“ 2.4 

- 

6.5 

- 11.3 

- 12.7 

- lS -3 

- 17-7 

- 17-7 

- 18.3 

- 18.8 

-18.S 

- II. 13 

— 0.2 

1.20 p 

- 19.0 

1 1.40 p 

18.8 

“34 

- 

6.2 

- 9-7 

- 134 

- 15.1 

- 14-3 

-IS.2 

“ 15*7 

- 15-9 

- 13-2 

- 11.99 

1.7 

l.iSp 

- 20.0 

6.4s a 

21.7 

-2.6 

- 

7.0 

- 11-3 
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- 16.6 

- 16.7 

- 16.5 

- 15.6 

— 14.8 

- 10.85 

1.9 

I.o p 
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- 13-6 
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“ 15*7 
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- 14.8 
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- 
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- 15-6 
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- 19-7 

- 20.0 

- 18.6 
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-1.4 
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“ 23-7 

S 45 a 

22.3 

“ 7-9 

- 

13-7 

— 18.1 

- 19.8 
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- 21.6 

- 23.2 

- 24.7 

-254 

- 17.22 

- 4-5 

0.15 p 

“ 25.9 

5.0 a 

21.4 

-6.8 

— 

II.0 

- 14.0 

“ 17*3 

— 19.2 

- 19.8 

- 20.6 

- 22.0 

22.8 

-22.3 

— > 

-4.6 
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- 28.3 
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23.7 

-6.8 

- 

10.6 

- II.7 

- 12.4 

- 12.6 

- 13-2 
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- 15.0 

- 17.2 

- 18.7 

- 14.64 

-4.4 

0.30P 

-25.3 
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20.9 

-6.3 

- 

8.2 

- 7-5 

- 7-9 

- 8.2 

- 9.0 

— lO.I 

- 10.9 

T 10-9 

- 11.7 
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-0.2 

11.40 a 

— 20.9 

2,15 a 

20.7 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

-4.11 

- 

7-17 
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— 1. 00 

■— 

- 20.34 

— 
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I a. 

2 a. 

3 a. 

4 a 

5 a. 

6 a 

7 a. 

8 a. 

9 

a. 

10 a. 

11 a. 

12 a = 
Mitlag. 

I p. 


3 









— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3 

- 13-2 

- 13*3 

-134 

- 13-3 

- 13-6 

- 13-7 

‘-IS-S 

- 10.6 

- 

6.3 

- 3-3 

- 0.9 

0.8 

1.2 

- O.I 

i 4 

- II.O 

- II -5 

- II-S 

- II.S 

- 12.0 

- 12.3 

- I 2 .I 

- 7-1 

— 

2.7 

0.3 

2.7 

5.0 

44 

3-0 

5 

- II.6 

- 13-5 

- 14.0 

- 14-3 

- 14.2 

-I4.I 

- 13-7 

- 94 

— 

6.7 

- 2.1 

O.o 

I.O 

I.O 

1-3 

1 6 

- 10.6 

- 12.3 

- 12.9 

- 12.7 

- 12.5 

- 14.6 

-13.6 

- 7-7 

- 

5.8 

- 4-5 

- 2.2 

- 1-7 

- 1-3 

- 2.6 

7 

- 13-0 

- 12.4 

- II.8 

- II.0 

- 11.4 

- 13-0 

- I 2 .S 

- 7-3 


4.8 

- 1.3 

- 0.9 

- 0.5 

0.4 

- 0.8 

8 

-12.S 

- 12.3 

- 12.7 

- 12.2 

-12.3 

-ll-S 

- 9-3 

- 6.4 

- 

3-8 

- 3-0 

- 0.2 

I-S 

0.4 

- 1.6 

9 

1 

bo 

- 13-5 

- 13-2 

- 13-8 

- 13-7 

-13.6 

- 9-7 

- 6.4 

- 

3-7 

- 14 

0.2 

1.6 

2.1 

2.2 

10 

- 12.8 

- 12.8 

- 13-2 

- 14-5 

- 14.2 

-15.4 

- 11.9 

- 6.5 

— 

2.7 

“ I.O 

I.O 

1-9 

0.5 

- 0.7 

1 

11 

-15.9 

- I6.I 

- 16.3 

- 16.S 

-174 

- I6.I 

- II.8 

- 8.2 

- 

5 -S 

- 2.5 

- I-S 

0.4 

- 0.2 

— 4.6 

12 

- ro .7 

- 10.8 

- 10.4 

- 10.3 

- II.8 

- 12.8 

- 10.7 

- 5-3 

- 

2.1 

- 0.9 

- 0.4 

0.9 

1.4 

0.3 

13 

- 4-7 

- 5.6 

- S-8 

- 7.2 

- 8.3 

- 9.0 

- 7.2 

- S -3 

- 

2.3 

- 1.2 

1.0 

O.o 

- 1.2 

- 1.0 

14 

- 7-9 

- 8.1 

- 8.6 

- 9-1 

- 9-7 

- lO.o 

- 9.8 

- 9.1 

- 

8.0 

- 6.2 

- 5-8 

- 6.1 

- 5-6 

- 5-7 

IS 

- 8.3 

- 8.2 

- 8.3 

- 8.7 

- 8.7 

- 8.4 

- 8.3 

- 74 

— 

5-6 

- 5-.0 

- 3-8 

- 4-1 

- 3-9 

-4.1 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

- 12.4 

- I 3 -* 

- 13-7 

-134 

- 12.7 

- 12.7 

- 12.6 

- 9.2 

- 

6.2 

- 2.8 

- 0.2 

O.i 

-- 0.6 

-0.7 

18 

-12.5 

- 14.0 

-I4.S 

-14.2 

- 14-3 

- 14-7 

- 14-3 

- 12.3 

- 

8.4 

-4.9 

- 1.8 

0.0 

- I.i 

O.o 

19 

-13-6 

- 14-3 

-15.8 

- 16.7 

-17.0 

- 16.8 

- 16.6 

- 12.9 

- 

8.2 

- 4.2 

- 3-8 

- 3-3 

- 1.6 

- 1.0 

20 

- 12.4 

- 12.3 

- 11.7 

- 12.2 

- II.8 

- 10.7 

- IO.S 

- 9.2 

- 

5.2 

- 3-7 

- 1.0 

1-3 

1-7 

0.4 

21 

- 12.6 

-13.0 

- 13-7 

- 13-9 

- 13-9 

- 13-8 

- 14.0 

-n -5 

- 

7-7 

- 4-3 

- 1-3 

I-S 

2.0 

0.9 

22 

- 12.0 

- I 2 .I 

-I 3 -S 

- 14.0 

- 14.0 

- 14.0 

- 13-5 

- lO.o 

- 

8.0 

-6.2 

- 3-0 

O.0 

0.3 

- 1.2 

23 

- 7-4 

- 8.7 

- 9-7 

- 10.2 

- 10.3 

- 11.2 

- 11.6 

- 7-6 

- 

3-3 

- 1-7 

o.s 

1.7 

2,2 

3-0 

24 

- 12.0 

- 12.6 

- 12.7 

-14.5 

-13.7 

- 14.1 

-14.1 

- II.0 

- 

6.6 

- 3-0 

- 1-3 

0.0 

- 0.1 

1.2 

25 

-13.2 

- 14.6 

- 14.6 

- 14-3 

- 14.0 

- 14.2 

- 13-7 

- 10.4 

- 

7.8 

- S-» 

- 2.6 

- 0.4 

0.7 

0.8 

26 

-13.0 

- 144 

-I 3 -S 

- 13-3 

- 13-7 

- 13-6 

- 13-0 

- 9-7 

- 

6.0 

- 3-6 

-0.3 

14 

2.2 

1.9 

27 

- 10.7 

- I 2 .S 

- 134 

- 14.0 

- 14.8 

- 14.8 

-15.0 

-15.0 

- 

9 -S 

- 54 

- 2.6 

- I.O 

o-s 

2.4 

28 

- 7 -S 

- 6.7 

— 6.0 

- 5-1 

- 7.0 

- 8.0 

- 8.8 

- 8.7 

- 

6.3 

- 1.0 

1.2 

2.7 

3-6 

S -7 

29 

- 6.7 

- 8.0 

- 8.7 

- 9.6 

- 9-3 

- 9-1 

- 10.2 

- 10.3 

- 

9 -S 

- 6.4 


- 1.3 

0.8 

O.0 

30 

- 8.6 

- 9.8 

- 10.3 

- 8.5 

- 8.5 

- 8.6 

- 94 

- 9.6 

- 

74 

- 4.0 

- 1.8 

-0.3 

O.0 

- 0.8 

31 

- 12.4 

- 12.6 

- 13-2 

- 14.0 

- 14-5 

- 14.6 

-iS-o 

- 13-7 

— 

12.3 

- 6.6 

- 34 

- 1-3 

0.7 

1.6 

Mitt. 

- II.18 

- 11.76 

1 — 12.04 

- 12.25 

- 12.48 

~ 12.69 

- 12.01 

— 9.21 

- 

6.16 

- 3-39 


0.06 

0.37 

- O.01 
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a. 

I 

a. 

3 a. 
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5 a. 

6 a. 

7 a. 

8 a. 




12 a = 
Mittag. 

I p. 

2 p. 

I 


12.0 


12.4 


12.7 

-12.3 


12.3 

~ 11.8 

- II.7 

- 11.4 

— 

lO.s 

-9.6 

-8.7 

- 7-3 

-6.6 

-6.0 

2 

— 

8.1 

- 

8.1 

- 

8.2 

- 8.2 

- 

8.2 

- 8.3 

- 84 

- 8.8 

- 

8.3 

-5.8 

- 5-3 

- 3-6 

-I4 

-2.2 

3 

- 

13-9 

- 

15.0 

- 

IS-S 

- 15.2 

- 

lS -5 

- 15.8 

-17.0 

-15.0 

- 

10.7 

- 7-4 

“ 2.9 

0.1 

1.2 

1.9 

4 

- 

16.6 

- 

16.4 

- 

17.6 

- 18.2 

- 

18.3 

- 18.2 

- I8.I 

-14.2 

— 

9.0 

-6.0 

- 5-8 

- 3-7 

-4.0 

-1.8 

5 

— 

15.6 

— 

15.8 

- 

16.2 

- 16.8 

- 

16.9 

-17.2 

- 174 

- 12.8 

- 

7-3 

-4.8 

- 3-6 

-I-S 

0.2 

0.9 

6 

- 

13-8 

- 

14.1 

- 

14-7 

- 14.2 

- 

14.7 

-15.0. 

- 15-0 

- 10.3 


6.0 

- 3-6 

-0.8 

0.8 

2.8 

2.9 

7 

- 

13-0 

- 

12.8 

- 

13-3 

-I 3 -S 

- 

14.0 

- 14-3 

- 14.2 

- II.6 

- 

7-1 

- 3-4 

-1.6 

O.o 

1.4 

I.i 

8 

- 

9.8 


10.7 

- 

II.O 

- 10.7 


II.7 

-134 

- 13-6 

- 10.7 

- 

7.2 

“44 

- 3-3 

- I.o 

1.9 

I-S 

9 

- 

10.6 

- 

10.8 

- 

10.8 

-11.3 

- 

11.2 

- 10.8 

- 9-7 

- 7-1 

— 

3-8 

“0.3 

2.1 

3-3 

5.6 

5-9 

10 

- 

9.. 

- 

9.0 

- 

lO.i 

- 10.2 

- 

10.6 

-10.5 

- 10.8 

- 7-6 

- 

4.2 

-1.8 

2.3 

4 -S 

7-6 

8.6 

11 

- 

8.6 

- 

9.4 

- 

IO.0 

- 10.2 

- 

10.7 

- 10.6 

- 10.4 

- 74 

- 

2.2 

2.8 

s-6 

8.4 

8.3 

8.2 

12 


7-1 

- 

9.6 


10.7 

II,I 


10.9 

- 11.2 

- 11.2 

- lO.o 

- 

4.0 

3-6 

S -9 

6.7 

7-7 

6.2 

13 

- 

8.8 

- 

8.8 

- 

8.8 

- 9-3 

- 

9.6 

- 9-7 

- 94 

- S -9 

- 

0.8 

3-6 

6.9 

9-3 

7.5 

6.5 

14 

- 

8.0 

- 

9-3 

- 

9-7 

- 9-7 

— 

9.8 

- lO.i 

- lO.I 

- S -9 

- 

1-3 

1.7 

4.0 

S -3 

S -7 

5-7 

IS 

- 

3.6 

- 

4-3 

- 

4-4 

- 4-4 

- 

44 

- 44 

- 4-3 

- 3-7 

- 

I-S 

O.l 

2.4 

3-9 

6.3 

6-3 

i6 

- 

8.0 

- 

8.4 

- 

9.8 

- 10.3 

- 

10.8 

-1 1.5 

- 11.8 

- 9-7 

- 

S.6 

-2.8 

0.2 

2.4 

4-3 

5.8 

17 

- 

8.0 


8.6 

- 

9.0 

- 9-5 

- 

9-7 

- lO.o 

- 9-7 

- 7-8 

- 

2.3 

2.0 

5-3 

7-7 

8.7 

8:3 

i8 

“ 

3.6 


3-9 

- 

3-0 

- 2.7 

- 

3-2 

- S- 3 - 

- 6.0 

- 7-5 

- 

5-7 

-2.6 

■ -0.7 

- 0 . 4 ' 

0.6 

2.7 

19 

— 

6.8 

— 

7 -S 

- 

8.5 

- 9 -S 

- 

10.4 

- 1 1.0 

-11.5 

- II-S 

- 

9.9 

-7.6 

— 6.0 

-4.6 

- 3-0 

-1.7 

20 

- 

n.6 

- 

12.4 

- 

12.7 

-13.2 

- 

13-9 

~ 14.2 

- 14-7 

- 14-5 

- 

10.7 

-6.4 

-1.8 

O.o 

2.7 

3-3 

21 

- 

lO.i 

- 

12.0 

- 

13-3 

- 13-7 

- 

13-9 

- 14.2 

- 14-3 

- 14.2 

- 

9.6 

- 5-9 

-2.1 

1.4 

2 .S 

3-0 

22 

- 

7 -S 

- 

7-7 

- 

8.6 

- 9-3 


9-3 

- 9^6 

- 9.8 

- 10.2 

- 

10.3 

-4-3 

0.6 

4 -S 

6.5 

6.6 

'23 

- 

5-7 


6.2 

- 

8.8 

- 9-8 


10.7 

- 10.9 

- 1 1.2 

- II.O 

- 

lO.o 

-S-6 

-1.7 

3-6 

7-4 

7 -S 

24 

— 

5.8 

— 

6.1 

— 

6.3 

- 7-0 


7.6 

- 

— 8.2 

- 8.2 

- 

9 -S 

-6.0 

-0.4 

4 -S 

8.0 

9-3 

25 

- 

2.2 

- 

2.6. 

- 

2 .S 

- 2.6 

- 

3-4 

- S ‘7 

- 5.6 

- 5.7 

- 

S-8 

-2.1 

3-5 

6.8 

8.8 

10.9 

26 

- 

1.7 

- 

2.3 

- 

3.2 

- 3-8 

- 

4.6 

- 6.0 

— 6.0 

— 6.0 

- 

5-9 

- 7 -S 


3-4 

8.7 

13-7 

27 

- 

4.8 

- 

5.6 

- 

5.0 

- 6.4 

- 

6.3 

- 6.6 

- 5-3 

- I.l 


4-3 

9.2 

lO.l 

10.4 

1 1.7 

12.8 

28 


3-7 

- 

4.6 

- 

5.0 

- S-0 

- 

5 -! 

^ S.6 

- 4.7 

- 0.3 


S-0 

8.8 

12,0 

13-1 

13-9 

15.3,, 

Mitt 

- 
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- 

9.09 

- 

9.62 

- 9-93 

- 
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- 8-93 

- 
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-2.36 

0.47 

2.79 

4.46 
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B 

■ 

1 

, 2 a. 

B 




7 a. 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 
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Mittag. 

I p. 

2 p. 

I 
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-2.7 

-4.2 

-S-8 

-6.1 

-6.S 
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-0.9 

4.8 

9 -S 
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2 

-4.6 
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4.6 
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9.0 

9.6 
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3 

-4.7 
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4.1 

7.0 
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4 
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- 3-3 

-0.3 
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S-S 

9.0 
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S 
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- 0.5 

-0.7 
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-4.2 
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4.0 
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6 
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-7.0 
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3-0 

S -7 
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12.0 
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7 

-2.7 
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- 3-7 
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0.9 

6.4 

8.7 
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13.6 

13-7 

8 

O.o 
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“0.3 

-I.I 
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0.7 
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6.2 

8.9 
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12,5 
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-0.9 
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0.7 
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6.3 
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13-6 
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II 
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I.O 

0.7 

-0.3 

-1.6 

- 3-3 
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14.0 
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12 
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3-6 
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4.0 

3 -S 

2.7 

2.3 

2.2 

4-7 

7.8 

11.5 

13-4 

16.S 

18.6 

13 

4-7 

4.2 

3-6 

34 

3-0 

1.9 

2.0 
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9.2 

13-4 

16.2 
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21.6 

2 I.S 

14 

7.6 

6.9 

6.6 

4 -S 

4.0 

3-6 

4-3 

4-3 

4.2 

7.0 

9.9 

11.4 

11.7 
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15 

0.0 

-1.7 
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- 3-7 

- 3-9 

-4.4 
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0.4 

4 -S 

9.6 

II.O 
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12.7 
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i6 

-1.4 

-2.0 

-2.2 

-2.3 

-2.3 

-2.2 

-O.S 

4-7 

11.0 

13-5 

15.8 

17.8 

18.6 

18.6 

i; 

2.6 

; 2.8 

3-0 

0.5 

-1.7 

-1.7 

-1.4 

2.7 

9.0 

14-4 

16.9 

18.5 

18.4 

I9.S 

i8 

1.6 

0.7 

O.o 

-0.7 

-I.I 

- I.O 

-0.8 

-0.7 

0.5 

1.4 

3-0 

4.2 

6.0 

6.3 

19 

- 4*3 

“S -3 

“ 5-9 

-6.8 

-7.6 

-8.3 

- 7-7 

-4.8 

-1.9 

1.6 

4.1 

6.7 

8.0 

8.8 

20 

-2.4 

“ 2.5 

-2.7 

- 3-3 

- 3-7 

- 3-6 

-2.3 

2-5 

6.7 

10.2 

11,6 

12.2 

13-6 

13-8 

21 

1.7 

0.1 

-0.6 

- I.I 

- 1.8 

-2.3 

-1.6 

1.6 

5.6 

8.S 

10.7 

12.2 

13-2 

I 3 -S 

22 

1 

-1.8 

— 2.2 

-2.3 

-2.5 

-2.5 

-0.5 

3-0 

6.6 

9-7 

12.0 

1 

13-3 

13-6 

14.1 

23 

0.8 

0-3 

O.o 

-0.7 

- 1-3 

- 1-3 

0.6 

5-6 

9.6 

14.5 

17-5 

19.0 

I 7 -S 

17.6 

24 

0.6 

-0.6 

— 1.2 

-1.2 

-0.7 

-0.9 

0.7 

4.6 

8.6 

12.7 

15.0 

17.4 

18.8 

I 9 -S 

25 

6.4 

6-3 

5 -5 

4.4 

2.8 

3-0 

2.5 

6.7 

9 -S 

13-6 

18.1 

19.2 

19.8 

204 

26 

S.6 

3-9 

2-5 

2.7 

3-2 

3-0 

3-4 

7.2 

1 1.9 

13.5 

16.0 

19.5 

21.3 

22.3 

27 

9-9 

I O.o 

8.6 

7-7 

7-3 

6.9 

7-7 

9.9 

H-S 

17.4 

19.8 

21.8 

22.6 

24.0 

28 

IO.0 

IO.0 

lO.o 

9.8 

9-3 

8.S 

9 S 

12.9 

00 

21.7 

23.0 

24.9 

26.0 

25.6 

29 

8.2 

8.9 

7*3 

5-3 

3-4 

3-7 

7.0 

10.7 

15.2 

18.7 

20.5 

21.7 

234 

23.6 

30 

8.0 

7-9 

6.1 

6.0 

7-4 

8.8 

9-5 

I 3 -S 

IS-S 

16.8 

17.8 

I9.1 

19.8 

20.1 

31 

11.4 

II.5 

1 1.4 

104 

9-5 

9-3 

1 1.2 

13-7 

00 

18.6 

20.4 

21.4 

21.6 

21.3^ 

Mitt. 




O.oi 

-0.50 

-0.74 

O.O7 

3-30 


10.41 

12.90 

I 4 - 7 S 

15-90 

16.5s 
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3 P* 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

7 P- 

8 p. 

9 P- 

10 p. 

11 p. 

12 p = 

Mittern. 

Mittel. 

Maximum. 

Mmimuin. 

Diflf. 

14-3 

13-2 

1 1.8 

8.2 

4.8 

3-0 

1.8 

0.3 

— 2.0 

-3-7 

3-44 

15.2 

2.0 p 

- 6.5 

6.0 a 

21.7 

9.6 

10.8 

8.6 

6.4 

3-1 

0.7 

-1.6 

-2.7 

-3-1 

-3-2 

1.06 

10.8 

4.10 p 

- 7-3 

6.20 a 

18.1 

ro 

1— i 

13-3 

12.2 

9.1 

S -7 

3-8 

3-0 

2.0 

0.0 

-1.4 

3-71 

15-3 

3-0 P 

-6.6 

i.JS a 

21.9 

13-7 

13-2 

II.8 

9.4 

6-3 

3-2 

1.2 

0.4 

“ 0-3 

-0.7 

4.04 

14-3 

2.0 p 

- 3-6 

5.20 a 

17.9 

16.2 

14.9 

13-1 

9.2 

6.0 

2.4 

0.8 

-0.4 

- 1.0 

-2.7 

4-53 

16.6 

I- 3 SP 

- 5-6 

6.30 a 

22.2 

14.1 

13-6 

12.2 

8.9 

5-7 

3-0 

1.8 

0.2 

-0.5 

- 1.6 

2.91 

14-3 

3-15 P 

- 7-5 

4.25 a 

21.8 

14.0 

13.2 

II -7 

9.0 

6.5 

4.2 

1-7 

I.I 

0.9 

O.o 

4-31 

14-4 

I- 35 P 

-3-9 

2.55 a 

18.3 

14.6 

13-6 

13-5 

10.6 

7-4 

6.2 

5-9 

5.0 

4*3 

2.3 

5-42 

15-3 

3-15 P 

- 1.6 

5-55 a 

16.9 

17.1 

IS-S 

14.5 

12.5 

9-0 

6.8 

4-9 

2.7 

I.I 

-O.i 

5-36 

17.1 

3-0 p 

-4.2 

6.40 a 

21.3 

18.0 

17-4 

16.4 

14.0 

10.2 

7-0 

5-5 

6.6 

6.5 

6.1 

7.66 

18.4 

2.50 p 

-2.4 

4-45 a 

20.8 

15.8 

16.2 

15-6 

14.0 

11.7 

9.1 

6.1 

5-0 

4.1 

3-3 

7-13 

16.4 

3 - 4 op 

-3-3 

7.10 a 

19-7 

i-i 

00 

18.S 

16.5 

14.4 

10.8 

9.0 

7-7 

6.7 

5-8 

5-4 

8.84 

19-3 

2.50 p 

2.0 

7.40 a 

17-3 

21.2 

20.8 

19.8 

15.8 

15-3 

16.3 

I5.I 

14.4 

I 2 .I 

8.4 

11.97 

22.7 

1-35 P 

1-3 

6.24 a 

21.4 

12.6 

11.4 

lO.o 

6.5 

5-0 

3-4 

2-5 

1.4 

0.3 

0.2 

6.32 

13-0 

3-5 P 

0.2 

12.0 p 

12.8 

12.8 

1 2.5 

11.5 

8.7 

5-6 

4.2 

2.4 

1-3 

0.4 

-0.4 

4.27 

13-4 

12.0 a 

- 4-5 

6.20 a 

17-9 

18.4 

17.6 

IS -3 

11.4 

8.1 

5-9 

S.0 

3-8 

3 -* 

2.5 

7-43 

19-3 

2.5 p 

-2.3 

5.0 a 

21.6 

19.6 

18.6 

17.9 

13.8 

n.s 

10.3 

9-7 

7.6 

5-1 

3 -i 

9-20 

20.4 

0-35 p 

-2.7 

6.30 a 

23.1 

6.3 

5.6 

5-0 

3 -® 

1-7 

0.4 

-0.3 

-0.9 

-1.7 

- 3-4 

1-47 

6.7 

2.25 p 

- 3-4 

12.0 p 

10.1 

8.8 

8.1 

6.8 

5.0 

3-4 

2.4 

l.o 

0.6 

0-3 

- 1-7 

0.47 

9*5 

2.30 p 

-8.4 

6.20 a 

17.9 

13-7 

1 1.6 

9-1 

6.9 

5-1 

4.2 

3-3 

2.6 

1-9 

1.6 

4-59 

14.2 

2.50 p 

- 3-7 

5-30 a 

17-9 

I 3 -* 

12.0 

10.6 

7-9 

6-5 

5 -s 

34 

1.8 

0.7 

-0.6 

5.03 

13.6 

2.25 p 

-2.5 

5-35 a 

16.1 

IS 4 

14.6 

12.0 

9-4 

6.3 

4-7 

3-1 

2.1 

1-3 

1.0 

5-38 

15.6 

3-35 P 

-2.6 

5.40 a 

18.2 

16.8 

15.8 

14.0 

10.6 

8.5 

6.7 

4-7 

3-7 

3-0 

1-5 

7-71 

19.0 

12.0 a 

- 1-4 

5.10 a 

20.4 

00 

00 

l-H 

17.1 

16.8 

14.6 

II.O 

9.2 

7,8 

6.7 

6.0 

5-4 

8.61 

19.7 

1-35 P 

-1,2 

3 -SSa 

20.9 

20.7 

20.2 

19.1 

16.7 

13-8 

II.7 

lO.o 

8.5 

6.3 

6.0 

11.30 

20.7 

3-0 P 

2.5 

7.0 a 

18.2 

21.9 

22.0 

20.1 

17.9 

15.2 

13-3 

12.3 

II.8 

9-9 

9.6 

12.08 

234 

1.40 p 

2.3 

3-25 a 

21.1 

23.0 

22.0 

20.1 

18.3 

16.0 

14.4 

12.4 

II.7 

II.O 

1 

10.7 

14.49 

24.0 

2.0 p 

6.9 

6.5 a 

17.1 

24.9 

24.0 

22.7 

19.6 

16.5 

I4.I 

12.2 

n.5 

9-1 

7-4 

15.87 

26.6 

1.20 p 

7-3 

II. 5 SP 

19-3 

23-4 

23.3 

22.3 

19.3 

15.8 

12.7 

II.6 

■ 9-5 

8.7 

7-8 

13-83 

23-9 

1.25 p 

3-2 

5.20 a 

20.7 

19.9 

19.7 

19.1 

I 7 -S 

16.2 

14.7 

14.0 

13-4 

13-4 

12.5 

14.03 

20.2 

O.50P 

5-3 

340 a 

14.9 

20.9 

20.5 

19.5 

17.8 

14.0 

II.0 

8.7 

8.1 

6.2 

6.2 

14.18 

21.7 

O.30P 

9-0 

5-35 a 

12.7 

16.57 

15-83 

14.50 

11.83 

9.12 

7.21 

5-73 

4*73 

3-65 

2.63 

7-31 

17.26 

— 

-146 

— 

18.72 


















400 


April 


LufttemperatuT Cels. 


55 = 39* 2' N. 

X = 88° 0' E, V. Greenwich. 


Tscharklik. 


Tag. 

I a. 

1 

1 

1 2 a.' 

j 

3 a. 

4 a. 

5 a. 

6 a. 

[ 

7 a- 

8 a. 

9 a. 

10 a. 

II a. 

12 a = 
Mittag. 

I p. 

2 p. 

I 

5-3 

1 3-7 

3-0 

34 

2.8 

3-8 

8.2 

13.0 

18.4 

20.5 

20.8 

21.5 

22.5 

23.4 

2 

5-2 

5.8 

6.S 

64 

6.S 

74 

1 1.2 

14.2 

17.2 

20.3 

22.3 

23.1 

24.4 

24.4 

3 

10.2 

8.7 

9-4 

9.6 

9-7 

10.7 

12.5 

15.9 

20.3 

22.5 

24.3 

25.7 

26.4 

26.5 

4 

10.8 

10.5 

I 0 .I 

9.8 

9 -S 

9-3 

94 

I 0 .S 

12.3 

13.0 

15.0 

16.2 

17.0 

17.8 

S 

9-4 

8.2 

7.8 

7-3 

8.0 

7-3 

8.7 

10.3 

II.7 

13.2 

14.6 

15.5 

17.0 

18.3 

6 

7-7 

7-3 

6.7 

6.1 

5.9 

6.1 

7-3 

9-9 

12.6 

15.1 

16.7 

17.6 

18.8 

19.3 

7 

10.9 

ii.S 

I 0 .S 

8.6 

7.6 

8.3 

8.7 

10.3 

12.3 

14.8 

15.5 

4-3 

14.7 

15.1 

8 

6.0 

4 -S 

3-3 

2.8 

2.4 

2.9 

5.8 

8.5 

12.0 

16.0 

18.1 

I9.1 

19.6 

20.0 

9 

7-9 

7.0 

5-4 

4.6 

4.6 

7-1 

10.2 

14.8 

18.S 

21.3 

22.0 

22.5 

22.4 

2 I.S 

10 

1 

6,0 

S -7 

6.0 

S-S 

7.0 

9-9 

14.1 

17.6 

21.5 

23.3 

23.3 

23.8 

23.7 

23.5 

II 

5.8 

4-7 

5-0 

5.0 

5.2 

9 -S 

IS'3 

20.0 

21.6 

22.7 

23.8 

23.8 

24.7 

24.5 

12 

7.6 

5-7 

5 -S 

5*3 

6.0 

10. 1 

15-3 

19.0 

20.8 

23.8 

25.1 

26.9 

27.7 

27.7 

13 

9.2 

7.3 

6.8 

6.6 

7-3 

1 1.2 

16.2 

19.8 

23.S 

24-5 

25.2 

26.1 

26.3 

26.3 

14 

6.4 

S-8 

5.6 

5-7 

6.0 

8.4 

13-3 

14.1 

17.2 

20.7 

23.8 

00 

27.5 

27.8 

15 

17.4 

16.0 

I5.S 

14.8 

14.7 

IS-o 

16.6 


19.0 

20.5 

21.2 

21.5 

21.8 

21.8 

16 

15.2 

H-S 

134 

12.7 

12.S 

I 3 -I 

14.8 

17-7 

20.6 

24.2 

25.7 

25.8 

26.5 

26.0 

17 

14.6 

14.6 

14.6 

14.0 

13-8 

14. 1 

IS'S 

16.9 

18.4 

19.6 

20.4 

21.2 

22.0 

22.3 

18 

12.5 

1 1.6 

n.s 

1 1.4 

10.8 

1 1.4 

12.3 

44 

17.0 

18.8 

20.3 

21.4 

21.7 

21.9 

19 

9-5 

9-7 

9-9 

10.2 

10.1 

10.S 

I 4 -S 

16.8 

18.6 

20.0 

26.5 

22.3 

21.7 

23.2 

20 

8.4 

7.6 

7-3 

6.2 

5.8 

6.2 

9-7 

14.2 

18.0 

20.0 

22.9 

24.9 

26.7 

27.9 

21 

I 3 -S 

14.1 

15-3 

14.7 

I 4 -S 

4.3 

14.6 

14.8 

16.0 

17-3 

20.4 

22.3 

21.8 

23.1 

22 

14.2 

14.0 

134 

12.6 

I1.7 

1 1.4 

11.3 

1 1.0 

1 1.0 

9-5 

10.7 

14.0 

16.5 

16.2 

Mitt. 

9-71 

9.02 

8.75 

8.33 

8.29 

945 

12.07 

14.60 

17.20 

19.16 

20.57 

21.65 

22.34 

22.66 
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3 P- 

4 P- 

5 P- 

6 p. 

7 P- 

8 p. 

9 P- 


■ 


Mittel. 

Maximum. 

Minimum. 

Diff. 

22.8 

22.5 

21.6 

19-3 

15.2 

I 3 -J 

II.6 

9.8 

8.6 

6.4 

13-38 

23*4 

2.0 p 

2.8 

5-5 a 

20.6 

24.5 

24.0 

23.4 

20.5 

16.2 

IS -3 

14.0 

I 2 .S 

12.3 

II.7 

15-39 

25.4 

2.30 p 

S-2 

i.S a 

20.2 

26.4 

25.3 

23.6 

19.8 

17.0 

14.7 

13-3 

12.0 

II.8 

lO.S 

16.9s 

26.8 

1.30 p 

8.7 

2.10 a 

18.1 

17.8 

17.8 

17.6 

16.4 

lS -7 

14.7 

13-3 

12.5 

II.6 

10.4 

13*29 

18.8 

3.20 p 

9-3 

6.5 a 

9-5 

18.0 

16.8 

16.3 

14.6 

13-3 

12.S 

II.4 

9-7 

8.4 

7-9 

11-93 

18.S 

2.30 p 

7-2 

6.5 a 

II.3 

19.4 

19.0 

17.9 

16.3 

13-9 

12.9 

12.0 

9-4 

8.9 

8.0 

12.28 

19.4 

3.40 p 

S -9 

5.0 a 

13-S 

15.8 

lS -4 

14.9 

13-6 

12.2 

II. I 

10.2 

9-4 

8.1 

7-1 

11.75 

15-9 

3-20 p 

7-1 

12.0 p 

8.8 

19*7 

18.6 

17.8 

16.4 

13-3 

II.6 

11.4 

II.4 

9-7 

8.9 

11.66 

20.2 


2.3 

S-30 a 

17.9 

20.3 

19-3 

i ;-7 

14.7 

I 3 -S 

I 2 .I 

10.3 

lO.i 

8.7 

7-1 

13.48 

23-1 

0.50 p 

4.6 

4.40 a 

18.5 

22.5 

20.9 

18.4 

16.0 

14.4 

12.S 

10.7 

9 -S 

9.0 

7-7 

14.69 

24-3 

O.iop 

5.3 

3-30 a 

19.0 

23.9 

22.7 

20.2 

16.8 

14.7 

12.7 

12.2 

1 1.3 

II.6 

10.3 

IS -33 

25.2 

0.30P 

4.7 

2.0 a 

20.S 

27.8 

25.2 

22.9 

19.0 

16.6 

15.0 

14.0 

12.7 

12.0 

Il.s 

16.80 

28.5 

0.40P 

5-3 

4-5 a 

23.2 

26.3 

26.0 

24.5 

20.0 

16.4 

14.6 

13.2 

13-0 

”•3 

9.4 

17.12 

26.8 

O-S P 

6.6 

4.0 a 

20.2 

27.2 

26.6 

25.7 

23.8 

22.0 

19.4 

18.6 

20.2 

I 9 -S 

18.S 

17.90 

28.3 

I- 3 SP 

5-5 

3-40 a 

22.8 

21.6 

2 I.S 

20.8 

I 9 -S 

18.7 

18.2 

17.6 

17-7 

I6.S 

l-l 

18.39 

22.4 

O.4OP 

14.6 

4.25 a 

7.8 

25.4 

25.1 

23.1 

21.7 

19.9 

19.1 

17-9 

17.6 

16.3 

IS -7 

19.35 

27.2 

1.30 p 

I 2 .S 

a 

14.7 

21.8 

21.8 

21. 1 

19.7 

18.4 

17.2 

IS.8 

16.0 

15-7 

14.8 

17.68 

22.7 

3-30 P 

13-8 

5-25 a 

8.9 

20.7 

19.8 

19.1 

17-7 

15.4 

14.4 

13.0 

12.2 

II .2 

lO.i 

15.44 

22.4 

1.50 p 

10.7 

4.45 a 

II.7 

21.9 

21.3 

20.4 

18.8 

16.3 

14-3 

i 3 -> 

II.2 

10.0 

9-7 

15.60 

23.2 

2.0 p 

9.2 

2.25 a 

14.0 

27.2 

25.5 

23.9 

22.0 

19.0 

17.2 

IS -3 

13-8 

12.7 

12.4 

16.4s 

28.5 

I- 3 SP 

5.8 

5.0 a 

22.7 

21.7 

20.3 

20.3 

18.S 

16.7 

15-7 

14.8 

14.4 

14.2 

14.1 

16.98 

23.6 

2.10 p 

12.4 

o.o a 

11.2 

19.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19-3 

3-5 P 

9-4 

lO.io a 

9-9 

22.3s 

21.69 

20.53 

18.34 

16.13 

14.68 

13-51 

12.69 

II. 81 

10.86 

15-27 

23.36 

— 

7.68 

— 

l-l 
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